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SUMtmRY 

This repO'rt is an inventory of mercury data 
holdings at the Ministry of the Environmant 
Laboratory Services Branch. It includes 
etatiBtical summaries of over 32,000 fish 
froni 5 0:8 surveys on 429 locations throughout 
Ontario. The data is presented alphabetically, 
broken down according to Ministry region. 
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INTRODUCTION 

The problem of mercury in Ontario freshwater fish was first 

noted in 1970. In that year, elevated levels were found 

in Lake St. Clair, downstream from a mercory cell chlor-alkali 

plant. 

From 1970 to 1974, the Ministry of Environment analyzed many 
fish from Lake St. Clair in support of a court case against 
the suspected polluter, and some fish surveys were made in 
areas with known or suspected mercury inputs, such as lakes 
on the Wabigoon-English river system. A few minor surveys 
were made in other lakes throughout the Province, but by 
far the greatest analysis was directed at Lake St, Clair and 
the Wabigoon-English system. 

Since 1975, however, it has become apparent that waters re- 
moved from direct industrial input may contain fish with 
elevated mercury levels. In conjunction with the Ministry 
of Natural Resources, the Ministry of the Environment initiated 
a continuing program of analyzing the mercury concentration in 
fish from many different lakes in Ontario. This report is 
an inventory of mercury data that is on hand at the Laboratory 
Services Branch. It includeB not only data from Ministry 
of the Environment (MOE) analyses, but also some data from 
the Freshwater Institute in Winnipeg (FRB) and the Provincial 
Pesticides Laboratory (PPL) in Guelph. It does not include 
all available data on mercury in Ontario fish, but includes 
all the information it has been possible to obtain from these 
sources. Also excluded in the sumraaries are data on fish for 
which length or weight was missing, or surveye too small in 
number to be statistically significant. 

The purpose of this report is to provide summaries of all the 
available data to facilitate the current assessment of mercury 
levels in Ontario, and to provide a basis for planning future 
survey work. Since mercury analyses are ongoing, periodic 
updates of this report will be required (likely on an annual 
bases) . 

DATA PRESENTATION 

The summaries for inland waters have been organized according 
to Ministry of the Environment regions (see Fig 1) . Within 
each region, the lakes are listed alphabetically. Data on 
each of the Great Lakes has been broken down according to 
statistical districts defined by the Ministry of Natural 
Resources, 

Lake names and latitude/longitude are according to the Gazetteer 
of Canada, where appropriate, and those water bodies not listed 
in the Gazeteer have names and locations according to informa- 
tion given by field personnel responsible for the fish collectiona 
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Mercury data is presented by species (see Table 1) . For 
each species, the number of specimens comprising the sample (N) 
is recorded along with the arithmetic mean and ranges of the 
mercury concentration (ppm or ug/g) , length (cm) , weight (g) , 
as well as the percentages of mercury concentrations in the 
sample exceeding the 0.5 ug/g guideline for unrestricted 
consumption. 

For species with five or more representatives a regression 
analysis has been performed. The model used is one with both 
parameters (mercury and length) transformed by natural logar- 
ithms. _ The product moment correlation coefficient is tested 
(Ho; 4^= 0) and if it is found to be different from zero 
(p< 0.05), an "ABCD" breakdown is performed. 

This breakdown is an indication of mercury concentration ranges 
to be found in length ranges included in the sample. The 
"ABCD" is assigned by solving the regression equation at the 
upper limit of the length range. The letters are assigned to 
length ranges found in the sample, extended at both ends bv 
10%. " "" " " ^ 

Finally, the coefficients for the mercury on length regression 
are given (in the form (Hg) = Ao x L ), along with the correla- 
tion coefficient. Also included is the mercury concentration 
at a "standard length" fish. The standard length of 50 cm 
for a .walleye was selected as being a common size encountered 
in most collectio^ns. The mercury concentration at this length 
has been used to compare mercury levels in fish from year to 
year, and area to area, eliminating variability due to differ- 
ences in the average size of walleye making up the sample. 
Walleye collectio^ns are not available for all lakes, but it 
was found that 60 cm lake trout and pike had levels similar to 
those of a 50 cm walleye. These "standard" mercury concentrations 
premit comparison of mercury levels between lakes/ and offer a 
very approximate indication of relative mercury from one lake"" 
to another, or one year to another. The major drawbacks to 
this approach is that it does not adequately account for the 
differences in growth rate; that is, there may be differences 
m the time required for fish to reach the standard length in 
different lakes. 

Although much remains to be learned about the levels of mercury 
in different species of fish, and about the relative levels in 
thousands of Ontario lakes, this inventory is a first step in 
combining known collections of mercury-fish data. The inventory 
should be valuable in providing actual numbers for several 
hundred locations in the Province, and the data is presented 
in a manner that allows for comparison by species, geographi- 
cally, and temporally. 
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SOUfHWESTERN REGION 



LOCATION 



TOWNSHIP 



COUNTY 



YEAR 
(of collection; 



Thames Rive.r 
(Mora viantown ) 



Oxford 



Kent 



1976 



CENTRAL REGION 



= 5 - 



LOCATION 


TOWNSHIP 


COUNTY 


YEAR 

(of collection 


Anstruther Lake 


Anstruther 


Peterborough 


1976 


Balsam Lake 


Fenelon 


Victoria 


1974 


Bass Lake 


Orillia 


Simcoe 


1970 


Bella Lake 


Sinclair 


Muskoka 


1973 


Big Wind Lake 


Oakley 


Muskoka 


1971 


Boshkung Lake 


Stanhope 


Haliburton 


1977 


Bow Lake 


Methuen 


Peterborough 


1976 


Buchanan Lake 


Brunei 


Muskoka 


1976 


Chandos Lake 


ChandoB 


Peterborough 


1977 


Cheddar Lake 


Cardiff- 


Haliburton 


1976 


Clayton Lake 


Livingstone 


Haliburton 


1971 


Clear Lake 


Oakeley 


Muskoka 


1971 


Lake Co'uchiching 


Orillia 


Simcoe 


1977 


Crystalline Lake 


Livingstone 


Haliburton 


1971 


Dalrymple Lake 


Garden 


Ontario 


1977 


Dog Lake 


Eyre 


Haliburtoii 


1976 


Dummer Lake 


Dummer 


Peterborough 


1977 


lels Lake 


Anstruther 


Haliburton 


1976 


Fairy Lake 


Chaffey 


Muskoka 


1977 


Gloucester Pool 


Baxter 


Muskoka 


1971 


Go Home Lake 


Gibson 


Muskoka 


1977 


Hunter'' s Bay 


St is ted 


Muskoka 


1977 


lake Joseph 


MedO'ra 


Muskoka 


1977,76,70 


Kahshe Lake 


Morrison 


Muskoka 


1977 


Kawagama Lake 


McClintock 


Haliburton 


1977 


Koshlong Lake 


Glamorgan 


Haliburton 


1977,76 


Lake of Bays 


Franklin 


Muskoka 


1977,76 


Little Lake 


Tiny 


Simcoe 


197 7 


Lake Louisa 


Lawrence 


Haliburton 


1976 


Mary Lake 


Stephenson 


Muskoka 


1977 


McKay Lake 


Draper 


Muskoka 


1971 


Millichamp Lake 


McClintock 


Haliburton 


1971 


Miskwabi Lake 


Dudley 


Haliburton 


1977 


Missiesagua Lake 


Harvey 


Peterborough 


1977 


Lake Muskoka 


Muskoka 


Muskoka 


1977,76,70 


Nottawasaga R. 


Sunnidale 


Simcoe 


1977 


Oxtongue Lake 


McClintock 


Haliburton 


1971,70 
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LOCATION 

Paudaeh Lake 
Pigeon Lake 
Prospect Lake 
Rice Lake 
Roger Lake 
Lake RO'Sseau 
Lake St. John 
Lake ScugO'g 
Scugog River 
Severn River 
Silent Lake 
Lake Simcoe 

Six Mile Lake 
Skeleton Lake 
Sparrow Lake 
Stony Lake 
Sturgeon Lake 
Sunrise Lake 
Tadenac Lake 
Three Mile Lake 
Thompson Lake 
Vernon Lake 
Woods Lake 



TOWNSHIP 

Cardiff 

Verulam 

Draper 

Otonabee 

Livingstone 

Medora ' 

Rama 

Ontario 

Fenelon 

Baxter 

Cardiff 



Baxter 

Car dwell 

Orillia 

Dumiiier 

Fenelon 

Livingstone 

Freeman 

Watt 

King 

Stisted 

Car dwell 







1 


COUNTY 


YEAR 

(of collecticnj 

1976 


1 


Haliburton 


1 


Victoria 


1977 


«i.- 


Muskoka 


1977 


t 

t 


Peterborough 


1977 


Haliburton 


1971 


i 


Muskoka 


1977,70,69 


■ 


Simcoe 


1977/71 


n 


Victoria 


1977,70 


I 


Victoria 


1976 


-^ 


Muskoka 


1977 


1 


Haliburton 


1976 


li 


Simcoe 


1977,76,75 
1971/70 


t 


Muskoka 


1971 


1 


Muskoka 


1977,1971 


MuskO'ka 


1977,71 


I 


Peterborough 


1977 


f 


Victoria 


1977 


i 


Haliburton 


1971 


t 


MuskO'ka 


1977 


w 


Muskoka 


1977 


t 


York 


1977 


Muskoka 


1977 


1 


Muskoka 


1977 






1 



I 

i 

I 
f 
I 
t 
I 
I 
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SOOTHEASTERN REGION 



LOCATION 


TOWNSHIP 


COUNfY 


YEAR 
(of collection) 


Bark Lake 


JO'nes 


Renfrew 


1976 


Big Clear Lake 


Bedford 


Frontenac 


1977 


Big Rideau Lake 


Elmeley 


Leads 


1977,70 


Big Salmon Lake 


Bedford 


Frontenac 


1977 


Black Lake 


N. Burgess 


Lanark 


1977 


Buck Lake 


Bedford 


FrO'ntenac 


1977 


Calabogie Lake 


Blithfield 


Renfrew 


1977 


Con St an Lake 


Grattan 


Renfrew 


1976 


ConBtance Lake 


March 


Carleton 


1970 


Crowe Lake 


Belmont 


Hastings 


1976 


Devil Lake 


Bedford 


Frontenac 


1977 


Dickey Lake 


Lake 


Has tinge 


1977 


Eagle Lake 


Olden 


Frontenac 


1977 


Fortune Lake 


Miller 


Frontenac 


1977 


Green Lake 


Lavant 


Lanark 


1970 


Kamaniskeg Lake 


Bangor 


Renfrew 


1977 


Kennebec Lake 


Kennebec 


Frontenac 


1977 


Kerr Lake 


Lanark 


Lanark 


1976 


Lingham Lake 


Grimsthorpe 


Hastings 


1977 


Lower Rideau Lake 


Elmeley 


Leeds 


1970 


Mackie Lake 


Miller 


FrO'ntenae 


1977 


Mazinaw Lake 


JUDinger 


Lennojc 


1977 


Misedesippi Lake 


Drummond 


Lanark 


1977 


Missised/ppi River 


Pakenham 


Lanark 


1976 


Moira Lake 


Huntingdon 


Hastings 


1976 


Muskrat Lake 


Westmeath 


Renfrew 


1977 


Ottawa River 


Ottawa 


Carle ton 


1977 ,76 


Ottawa River 


Petawawa 


Renfrew 


1977 


Otty Lake 


N. Burgess 


Lanark 


1977 


Rideau River 


Ottawa 


Carleton 


1976 


Rideau River 
(Merrickville) 


Wo 1 ford 


Grenville 


1971 


Rideau River 
CWestport) 


Crosby 


Leeds 


1971 


Lake St, Peter 


McClure 


Hastings 


1976 


Skootamatta Lake 


Anglessa 


Lennox 


1977 


Stoco Lake 


Hunger ford 


Hastings 


1976 
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Southeastern Region (co'ntinued 



LOCATION 



Weslenikoon Lake 

Wolf Lake 
Wolfe Lake 



TOWNBHIP 

Ashby 

Tudor 

Bedford 



COUNTY 

Lennox 
Haetinge 

Frontenac 



YEAR 
(of collectio 



1977 
1977 

1977 



1 
1 




_,. 
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NORTHEASTERN REGION 










LOCATION 


TOWNSHIP 


COUNTY 


YEAR 
(of collection) 




Lake Abitibi 
Agnew Lake 




Cochrane 

Sudbury 


1974 
1975 




A Jmic Lake 


Croft 


Parry Sound 


1977 




Amikougami Lake 


Bernhardt 


Timiskaining 


197 6 




Austen Lake 


Hincks 


Timiskaiiiing 


1977 




Aylen Lake 


Dickens 


Nipissing 


1976 




Bellows Lake 


Deagle 


Algoma 


1977 




Bennet Lake 


Guilfoyle 


CO'Chrane 


1976 




Lake Bernard 


Strong 


Parry Sound 


1977 




Biscotasing Lake 


Margaret 


Sudbury 


1977 




Black River 


Walker 


Tlmiskaming 


1976 




Caribou Lake 


McConkey 


Parry Sound 


1977.76 




Cedar Lake 


Deacon 


Nipissing 


1977 




Cecebe Lake 


Chapman 


Parry Sound 


1977/71 




CQ'mmanda Lake 


Patterson 


Parry Sound 


1977, 




Coppell Lake 


Lowther 


Cochrane 


1977 




Crane Lake 


Conger 


Parry Sound 


1977 




Crosswise Lake 


Coleman 


Tiroiskaming 


1975 




Doe: Lake 


Ryerson 


Parry Sound 


1977 




Dollars Lake 


Blair 


Parry Sound 


1976 




Duncan Lake 


Raymond 


Timiskaming 


1977 




Elk Lake 


Smyth 


Timiskaming 


1977 




Elliot Lake 


Elliot Lake 


Algoma 


1976 




Elmer Lake 


Doon 


Timiskaming 


1972 




Emerald Lake 


Afton 


Sudbury 


1976 




Esmee Lake 


Seaton 


Cochrane 


1977,76 




Evangeline Lake 


McKinnon 


Sudbury 


1976 




Five Mile Lake 


II D 


Sudbury 


1977 




Francklyn Lake 


Nixon 


Cochrane 


1976 




Fraser Lake 


I.E. 9 


Parry Sound 


1976 




Frederick House 
Lake 


Evelyn 


Cochrane 


1976 




French River 


- 


Parry Sound 


1976 




Fushiini Lake 


Stoddart 


Cochrane 


1977 




Giroux Lake 


Coleman 


Timiskaming 


1975 




Gough Lake 


Gough 


Sudbury 


1975 




Gowganda Lake 


Milner 


Timiskaming 


1977 


I 


Griffin Lake 


Griffin 


Cochrane 


1977 



Northeastern Region 


(continued) 


JLU - 




1 

1 


LOCATION 


TOWNSHIP 


DISTRICT 


YEAR 








(pf collection) 
1976 




Groundhog River 


Clay 


Cochrane 


1 


Guilfoyle Lake 


Guilfoyle 


Cochrane 


1977,76 


W 


Hamlock Lake (1) 


I,R.9 


Parry Sound 


1976 


1 


Hamlock Lake (2), 


I.R.9 


Parry Sound 


1976 




Han Ian Lake 


Banian 


CO'Chrane 


1977 


1 


Harris Lake 


I.R.9 


Parry Sound 


1977 




Highbrush Lake 


13G 


Sudbury 


1977 


t 


HO'gan Lake 


Freswick 


Nipissing 


1976 


m 


Horwood Lake 


Horwood 


Sudbury 


1977,76 


1 


Howard Lake 


Arnold 


Timiskaming 


1976 


1 


Ivanhoe Lake 


- 


Sudbury 


1977 


M 


Jowsey Lake 


Carecallen 


Cochrane 


1976 


1 


Kamiskotia Lake 


Robb 


Cochrane 


1976 




Kapuskasing R. 


- 


Cochrane 


1974 


1 


Kecil Lake 


Victoria 


Algoma 


1977 


"-S 


Keenoa Lake 


Fenton 


Cochrane 


1977,76 


1 


Kenogami Lake 


Grenfell 


Timiskaming 


1976 


f 


Kenogaming Lake 


Regan 


Sudbury 


1976 


t 


Kenogami ssi Lake 


- 


Timiskaming 


1976 


i 


Kernick Lake 


ArmO'ur 


Parry Sound 


1976 


41^ 


Kioehkokwi Lake 


Pentland 


Nipissing 


1977,76 


1 


La Cloche Lake 


Harrow 


Sudbury 


1975 


^■A>. 


Lake Lamuir 


Bishop 


Nipissing 


1976 


1 


Lang Lake 


Shedden 


Algoma 


1977 


^p- 


Larder Lake 


McGarry 


Timiskaming 


1976 


1 


LeGrou Lake 


Mills 


Parry Sound 


1977 


* 


Little French River 


- 


Parry Sound 


1976 


t 


Little Serpent Lake 


Deagle 


Algoma 


1977 


i 


Little Tomiko Lake 


Stewart 


Nipissing 


1977 


m 


Lohi Lake 


Br Oder 


Sudbury 


1976 


1 


Long Lake 


Milner 


Timiskaming 


1977 


— a» ; 


Lower French River 


- 


Parry Sound 


1976 


1 


Manitou Lake 


Sandfield 


Manitoulin 


1975 


■W 


Marti son Lake 


.ftm-' 


Cochrane 


1977 


i 


Mattagami River 


Re id 


Cochrane 


1975 


f 


MaCtagami Lake 




SiJidbury 


1976 


1 


McCarthy Lake 


Proctor 


Algoma 


1975 


i 


McCraney Lake 


McCraney 


Nipissing 


1977 


^ 



I 

I 
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Northeastern Region (continued) 
LOCATTON TOWNSHIP 



Mc Le i s te r Lake 
Meme sagame s ing Lake 
Mesomikenda Lake 
Mindemoya Lake 
Minisinakwa Lake 
Minnow Lake 
Misema Lake 
Missinaibi Lake 
Miesiseagi River 
Mietinikon Lake 
Moose River 
Mud Lake 
Nabakwasi Lake 
Nepahwin Lake 
Nighthawk Lake 
Lake Nipissing 
Old Woman River 
Oliver Lake 
Opasatika Lake 
Opeepeesway Lake 
Papakomeka Lake. 
Peter long Lake 
Pharand Lake 
Pivabiska Lake 
Porcupine Lake 
Prairie Bee Lake 
Pratt Lake 
Ramsey Lake 
Ramsey Lake 
Red Cedar Lake 
Red Rook Lake 
Remi Lake 
Restoule Lake 
Robin Lake 
Rock Island Lake 
Round Lake 
Saganash Lake 



Hardy 

Chester 

Carnarvon 

Noble 

McKim 

Arnold 

Lee son 

Baden 

I.R.9 

Miramachi 
McKim 



McKellar 
Opasatika 
Osway 
Adams 

Mus grove 

Pharand 

Han Ian 

Whitney 

Peter 

Seaton 

Elizabeth 

McKim 

McGallum 

Whitman 

Gurney 

Patterson 

I.R,9 

Notman 

Otto 

FentO'n 



DISTRICT 


1976 




(Of collection) 


Cochrane 


1977 


Parry Sound 


1975 


Sudbury 


1976 


Manitoulin 


1975 


Sudbury 


1976 


Sudbury 


1975 


Timiskaming 


1977 


Sudbury 


1977 


Algoma 


1976 


Timiskaming 


1977 


Cochrane 


1977,76 


Parry Sound 


1976 


Sudbury 


1975 


Sudbury 


1975 


Cochrane 


1976 


Nipissing 


1977,76 


Algoma 


1977 


Parry Sound 


1977 


Algoma 


1977 


Sudbury 


1977 


Timiskaming 


1976 


Timiskaming 


1976 


Timiskaming 


1976 


Cochrane 


1977 


Cochrane 


1976 


Sudbury 


1977 


Cochrane 


1977,76 


Sudbury 


1977 


Sudbury 


1975 


Nipissing 


1977,76 


Algoma 


1976 


Cochrane 


1977, 


Parry SO'Und 


1977,7i 


Parry Sound 


1976 


Nipissing 


1977 


Timiskaming 


1976 


Cochrane 


1977 





- 
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1 


NortheasternL Region 


(Continued) 






1 


LOCATION 


TOWNSHIP 


DISTRICT 


YEAR 








(of collection) 
1977 


m 


Lake Ste.Therese 


Casgrain 


Cochrane 


1 


Sandy Lake (1) 


I.R.9 


Parry Sound 


1976 


iMiti, 


Sandy Lake (2) 


I.R.9 


Parry Sound 


1976 


1 


Sasaginaga Lake 


Coleman 


Timiskaming 


1976 




Schewabik Lake 


Sadler 


Sudbury 


1977 


1 


Secohd Lake 


^ 


Sudbury 


1976 


m 


Seskinika Lake 


Maisonville 


Timiskaming 


1976 


m 


Shack Lake 


Seaton 


Cochrane 


1977,76 


i 


Shining Tree Lake 


Leonard 


Timiskaming 


1977 


W 


Skeleton Lake 


Mulligan 


Timiskaming 


1976 


1 


Smoke Lake 


Peck 


Nipissing 


1977,1976 




Snigisi Lake 


I.R, 9 


Parry Sound 


1976 


i 


Sucker Lake 


LaSalla 


Nipissing 


1977 


WW 


Talon Lake 


- 


Nipissing 


1975 


1 


Tank Lake 


Proudfoot 


Parry Sound 


1976 


« 


Lake Teniagami 


- 


Nipissing 


1976 


1 


Timber Lake 


Butler 


Nipissing 


1970 


i 


Lake Timiskaming 




Timiskaming 


1976 


# 


Tomiko Lake 


Grant 


Nipissing 


1977,76 


1 


TO'ny Lake 


DeGaulle 


Sudbury 


1977 




Trout Lake 


Paxton 


Parry Sound 


1976 


1 


Upper French River 


- 


Parry Sound 


1976 


m 


VermiliO'n Lake 


Fair bank 


Sudbury 


1977 


1 


VictO'ria Lake 


Morrisette 


Timiskaming 


1976 


1 


Wahwashkesh Lake 


McKenzie 


Parry Sound 


1977 


1 


Wangoon Lake 


Strathearn 


Sudbury 


1977 


fli 


Watabeag Lake 


Nordic a 


Timiskaming 


1976 


1 


Watson Lake 


Triquet 


Sudbury 


1976 


1^ 


Wawagoshe Lake 


Oesian 


Timiskaming 


1977 


1 


Wend i go Lake 


Bayly 


Timiskaming 


1977 


w 


We shay go Lake 


lOE 


Sudbury 


1977 


t 


Wolverine Lake 


Hanlan 


Cochrane 


1977 


1" 


Woodcock Lake 


I.R.9 


Parry Sound 


1976,75 


S 


Zadi Lake 


Neely 


Cochrane 


1977 


1 



I 

1 
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NORTHWESTERN REGION 



LOCATION 



Apps Lake 
Avery Lake 
Bade sda^sa Lake 

Ball Lake 

Bar re 1 Lake 
Barton Lake 
Big Sawbill Lake 
Bigshell Lake 

Black Biirch Lake 
Blueberry Lake 
Buck Lake 
Bulging Lake 
Chase Lake 
Clay Lake 

Coli Lake 
Crystal Lake 
Culver son Lake 
Delaney Lake 
Eagle Lake 
Eaglehead Lake 
Eden Lake 
Elizabeth Lake 
Entwine Lake 
Favel Lake 
Garden Lake 
Gaugino Lake 
Gooseneck Lake 
Grassy Lake 

Grassy Narrows Lake 
Grist Lake 
Guernsey Lake 
Gulliver Lake 
Gun Lake 



TOWNSHIP 



Avery 



Red vers 



Nickle 



Cathcart 



DISTRICT 


YEAR 




- 


(of collection) 


Kenora 


1977 


Kenora 




1977 


Kenora 




1977,76,75 


Kenora 




1977,76,75 

74, 


Kenora 




1976 


Kenora 




1977 


Rainy River 


1977 


Kenora 




1977 


Kenora 




1977 


Kenora 




1975 


Kenora 




1975 


Keno'ra 




1977 


Kenoxa 




1975 


Kenora 




1977,76,75 
70. 


Kenora 




1977 


Kenora 




1977 


Kenora 




1977 


Kenora 




1975 


Kenora 




1975 


Kenora 




1977 


Kenora 




1975 


Thunder 


Bay 


1977 


Rainy River 


1977 


Kenora 




1975 


Kenora 




1976 


Thunder 


Bay 


1975 


Kenora 




1977 


Rainy River 


1977, 


Kenora 




197 7,76,75 


Kenora 




1977 ^^ 


Kenora 




1977 


Kenora 




1976 


Kenora 




1975,74,70 
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Northwestern Region (Gontinued) 



I 

I 



LOCATIO'M 

Hampto^n Lake 
Kagianagami 
Kaginu 

Kawrinogans River 
Keg Lake 
Kenogamisis Lake 
Keys Lake 
Kirkness Lake 
Kiehikas Lake 
Lac Seul 

Little Manitouwadge 

Lake 

Little Mose Lake 

Madden Lake 
Ma me i gwe: s s Lake 
Margot Lake 
Marshalok Lake 

Matchett Lake 
Mattice Lake 
Mawn Lake 
Max Lake 

Maynard Lake 
Meandering Lake 
Meggisi Lake 
Mose Lake 
Nabimina Lake 
Namakan Lake 
Oak Lake 

Opinnagau River 
Oskawe Lake 
Paguchi Lake 

Pakashkan Lake 
Peterson Lake 

Pickerel Lake 
Pickle Lake 



TOWNSHIP 

Gertrude 
Byehe 



Gertrude 
Geinmell 

Is ley 



Gemmell 



Hey son 
Gidley 
Pons ford 



DISTRICT 

Kenora 
Thunder Bay 
Thunder Bay 

Kenora 
Kenora 
Thunder Bay 
Kenora 
Kenora 
Kenora 
Kenora 
Thunder Bay 

Thunder Bay 

Kenora 

Kenora 

Kenora 

Kenora 

Kenora 

Thunder Bay 

Thunder Bay 

Thunder Bay 

Kenora - 

Kenora 

Rainy River 

Thunder Bay 

Kenora 

Rainy River 

Kenora 

Kenora 

Thunder Bay 

Kenora 

Thunder Bay 

Kenora 

Kenora 

Kenora 



YEAR 
(of co llec tion) 

1977, 

1977 

1975 

1976 

1977 

1977 

1975 

1977 

1977 

1975,72,71 

1975 

1975 

1977 

1976 

1977 

1975 

1977 

1977 

1977 

1977 

1976 

1975 

1977 

1975 

1977 

1976 

1975,71 

1977 

1976 

1976 

1977 

1977 

1977 

1976,75 
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Northwestern Region Ccontinued) 
LOCATION TOWNSHIP 



Pistol Lake 

Pons ford Lake « 

Pr ingle Lake 

Rainy Lake - 

Rainy River (Baudette) 

Rainy River (Ft. Frances) - 

Rainy River (Long 

Sault Raps. ) *- 



Red Lake 
Ret a Lake 
Rough Rock Lake 
Routine Lake 
Lake St. JoBeph 
Sand Lake 

San toy Lake 
Savoy Lake 
Separation Lake 

Setting Net Lake 
Shaco Lake 
Silcox Lake 
Snib Lake 
Snook Lake 
Snowshoe Lake 
Sturgeon Lake 
Sumach Lake 
Sup Lake 
Sutton Lake 
Tetu Lake 
The Dalles 
Toole Lake 
Toothpick Lake 
Trapline Lake 



Dome 



Tp. 81 
Chartrand 



Heyson 



DISTRIC 


r 


YEAR 
(of oollection} 


Kenora 


1975 


Kenora 




1976 


Kenora 




1976 


Rainy River 


1977,76 


Rainy River 


1977 


Rainy River 


1977 


Rainy River 


1977 


Kenora 




1977 


Thunder 


Bay 


1977 


Kenora 




1975, 


Kenora 




1975 


Thunder 


Bay 


1976 


Kenora 




1977,76, 
75,74 


Thunder 


Bay 


1977 


Kenora 




1976 


Kenora 




1977,76, 
75,74 


Kenora 




1977 


Thunder 


Bay 


1977 


Kenora 




1977 


Kenora 




1977 


Kenora 




1975 


Kenora 




1976 


Kenora 




1976 


Kenora 




1975 


Kenora 




1975 


Kenora 




1977 


Kenora 




1977 


Kenora 




1976,75 ■ 


Kenora 




1975 


Kenora 




1975 


Kenora 




1975 
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Northwestern Region (continued 



LOCATION 

Tupman Lake 

Tutu Lake 
Dmfreville Lake 

Unnamed ( 1 ) 
Unnamed ( 2 ) 
Wabigoon Lake 
Wabigoon River 
Wabikoba Lake 
Wave 11 Lake 
Wawang Lake 
Windigokan Lake 
Winisk River 



TOWNSHIP 



Irwin 



DISTRIC 


T 
iver 


YEAR JP 
(of collectioi^ 


Rainy R 


1977 M 


Kenora 




1977 ^ 


Kenora 




1976, 75> 1 
74. 


Kenora 




1977 m 


Kenora 




1977 • 


Kenora 




1976 ^ 


Kenora 




1975 1 


Thunder 


Bay 


1977 


Kenora 




1977 ] 


Thunder 


Bay 


1977 


Thunder 


Bay 


1977 1 


Kenora 




1977 
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LAKE ONTARIO 
STATTSTICAL REGION 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7 



SAMPLING SITE 

Burlington Bay 
Credit River 
Port Dalhoueie 
Humber River 

Toronto Waterfro'nt 
Toronto Islands 
Duffin's Creek 
FrenchiTian' s Bay 
Rouge River 
Bay of Quinte 
Bainsville 
Char lot tenburg 
Cornwall Island 
Glei Walter 
Iroquois 
Sumirierstown 
Lake St. Francis 



YEAR 
(of collection) 



1976 

1975 

1976 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1976,75 

1975 

1975 

1975 

1975,70 

1975 

1975 

1976 
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LAKE ERIE 



STATISTICAL REGION 



SAMPLING SITE 

Pelee Island 
Point Pelee 
East Sister Island 
Colchester 
West Basin 
Pelee Passage 
Port Alma 
Wheatley 
Port Stanley 
Central Basin 
Long Point Bay 
Long Point Bay 
Eastern Basin 



YEAR 
(of c olle ction) 

1977 
1977 
1977 
1977 
1976 
197 
1977 
197 
1977 
1976 
1977 
1970 
1977 



1 
I 
I 

1 
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LAKE ST, CLAIR 

Collections in 1977, 1976, 1974, 1973, 1972, 1971, and 1970 
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LAKE HURON 
• STATISTICAL REGION 



GB-3 
GB- 3 
BG-3 
GB-3 
6B-3 
GB-3 
GB- 3 
GB-3 
GB-3 
GB-3 
GB-3 
GB-3 
GB-4 
GB-4 
GB-4 
GB-4 
GB-4 
GB-4 
H-3 
H~3 

e-4 

NC-l 
NC-1 

N'C-l 
NC-1 

NC-2 



SAMPLING SITE 



Camp Henry 
Davey Island 
Franklin Islaiid 
Frederick Inlet 
Hale Island 
Moon River 
Pancake Island 
Prisque Bay 
Raft Island 
Sandy Island 
Se -uin River 
Shawanaga Inlet 
G ian t • s Tomb I s 1 and 
Nottawasaga River 
Owen Sound 
Port Severn 
St. Vincent 
Thornbury 
Douglas Point 
Saugeen River 
Goderich 
North Channel 
St. Mary*B. River 
Serpeftt River 
Lake George 
Spanish River 



YEAR 
(of collection) 



1977 

1977 

1977 

1976 

1977 

1976 

1977 

1977 

1976 

1977 

1977 

1977 

1977 

1974 

1974 

1977 

1977 

1974 

1974 

1976-75 

1974 

1976 

1977 

1976 
1975 

1976-75 



"^^rww^iFmfW' 
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LAKE SUPIRIOR 



STATISTICAL REGION 



1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
7 



SAMPLING SITE 

Pine Bay 
Thunder Bay 
Black, Bay 

Cape Nano 
Hughes Point 
Nipigon Bay 
Pancake Bay 
Red Rock 
Ross port Point 
Moss Island 
Jack fish Bay 
Peninsula Harbour 
Terrace Bay 
Michipieoten 
Batchawana Bay 
Eastern Basin 
Mama in ee Point 



YEAR 
(of c olle ction) 

1973 

197 3 

1976,73 

1973 

1973 

1976 

1977 

1976 

1976,73 

1973 

197 3 

1977,76,75,73 

1977,76 

1973 

1977,73 

1975 

1976 
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TA.BLE 1 
SPECIES LIST 



DESIGNATION IN 
SUMMARIES 

ALEWIFE 

B.. BULLHEAD 

B. CRAPPIE 

BLUEGILL 

BOWFIN 

BROOK S, 

B. SHINER 

B. TROUT 
BURBOT 

CARP 

C. CATFISH 
CHINOOK 

CISCO 

COHO 

E. SHINER 

EEL 

F.W. DRUM 

G. SHAD 
GAR PIKE 

GOLDEYE 

L. ,'N.. SUCKER 

EOGPERCH 

L.M. BASS 



COMMON 

NAMES 



Brown bullhead 
Black cr apple 

Dogfish, lawyer 
Brook silversides 

Black shiner 
Brown trout 

El Ipotit f lawyer , 
ling, maria 

Channel catfish 

Chinook salmon 

Cisco, lake herring, 
tullibee 

Choho B^almon 

Emerald shiner 

American eel 

Freshwater drum, 
sheepshead 

Gizzard Bhad 

Longnose gar 

Longnose sucker 

Logperch darter 
Largemouth bass 



PROPER 
NAMES 

Alosa pseudoharengus 

latalurus nebulosus 

Fomoscis nigromaoulatus 

Lepomis maahroohirus 

Amia oalva 

Lab'idestheS' sioautus 

Eotrop'is heterodon 
Satmo trutta 

Lota lota 

Cifprinus carpio 
latalurus punatatus 
Oncarhynahus tshawytscha 
Cor eg onus artedii 

Onoorhynahus k-itusah 
EotropiB atherinoides 
Anquilta rostrata 
Aptodinotus grunniens 

DoTOBoma cepedianum 
Lepistoseus osseus 
Biodon alosoicles 
CatoBtomuB aatostomus 

Pereina aaprodes 
Micropterus salmoides 
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DESIGNATION IN 
SUMMARIES 

L. TROUT 

MENOMINEE 

MOONEYE 
MUSK IE 

PIKE 
P ■ SEED 

Q.C. SUCKER 

RAINBOW 
R.H. SUCKER 
R. BASS 
S. AUGER 
SISCOWET 
S.M. BASS 
SMELT 

S. TROUT 

T. PERCH 

WALLEYE 

W. BASS 
W. CRAPPIE 
WHITEFI8H 
W. PERCH 
W. SUCKER 
Y. BULLiHBAD 
Y. PERCH 



COMMON 

NAMES 

Lake trout 

Round white fish, 

round fish 



Maskinonge^ lunge 
muskel lunge 
Nor t hern pike 

Pumpkinseed, 
sunf ish 

Qui 1 Iback carp sucker 
Quillback sucker 



PROPER 
NAMES 

Salvelinus namayoush 

Prosopium oyHndraoeum 

Hiodon tergisuB 

Esox masquinongy 
E80X luoiuB 
Lepomis gibbosue 

Carpioales oyprinus 



Rainbow trout, eteel" Salm.o gairdneri 
head 



RedhO'rse sucker 
Rock bass 

"Fat" lake trout 

Smallmouth bass 

Rainbow smelt, 
.American em,© It 

Speckled trout, 
brook trout 

Troutperch 

Pickerel r yellow 
pickerel dore 

White base 

White crappie 

White perch 
White sucker 
Yellow bullhead 
Yellow perch 



Moxostoma maGvolepidotum 

Amb I op tit e s ru pestris 

Stizostideon aanadense 
Salvelinus namaycush 

Miaropterus do t om i e u i 

Osmepua mo t dam 

Salvelinus fontinalis 

StizoBtideon vitreum 

Movone ahi'yBops 
Pomoxis annularis 
Covegonus olupeaformis 
MoFone amevioanus 
Catostomus oommepsoni 
Ic ta tuTu s na ta I is 
Peroa flavesaens 



MERCURY DATA SUMBmRIES 



SOUTHWESTERN REGION 




I 
I 

I 
I 

t 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 



ttimniO HldilS'lT'Y 02' THE ErJV IPQ:<T['M', L/^PO'PMORY services B:Bi^CK 

LOC^TlO^s: THM^iS WVEP, 1976 

lO^SMP: OteOW COUkI^ : KEtiV LM;/L'ONC: 4235/8150 

M'm SOUECE: i-vGE 



I EW^ KAl^^CE MEA;,^ iV\-CE. iffiW-. F,/iKGE PPfi 

rtM.LE;YE * 28 1,25 0,5> i.lOi 54,6 42,0'- 70,0 1776 640- 4400 96,4 

* SIZE St-ECIFIC CLASSIFIC^liaM AVAIIALLL 



i'lEKCUFi COiCEt>frEMiaj Iw FEL^liaJ IV FISE LE^CTH 



SPEQES <G 6-8 ^8-10 10-12 1,2-14 14-18 lB"-22 22-26 26~B.O' >?0 

iv,ALL.,t'YE ■---■-'- a C D E D 



A f-EF'CUEY CONCLix'TIMMav <0i, 5 Fffl 

B iiEuajm coiSiChinmi: ic^'^ o,5-i«o pe' 

C i-EBOjEY COrCEMIF/l'lOti IvOl, 5 PR* 

U rEECURY COlCENIIF^TIO^ >1, 5 PR! 

- M£PCDK\ bmh NOT W/\IL^;LEC ECE' Till 3 SIZE 



******* L^tSRLEmOii CM A******* 
BECmSSIObi MODEL: iC^O*L"Al 



SPECIES AO Al f. S'lD LL.l, HG AT S'lO, 

V¥VLLEYE 0,001206 1,716 31 0,565 50 0,99 



MERCURY DATA SUMMARIES 



CENTRAL REGION 




MERCURY DATA SUiMMARY 
O^mRIO MINISTRY OF THE ENVIRONriENT', LffiORAIDRY SHWICES BRANOl 

LOCATIDfrl: ANSTTOTHER LME , 1976 

TOWSfflP: ANST'FUTHER COUNTY i PETEIBOroOGH LAT/tONG:: 4445/7812 

DAm roURd: HOE 



SPEaES N MEECURY CO'NC, LENGTH (Qt-) WEIGHT(CI1,) %>=„5 

MEAN RANGE MEAN RANGE; MEAN RANGE Pmt 

L. TroUT * 19 0.29 0',06" 0',87 38,4 22,7- 51,3 642 80- 1620 26,3 

* SIZE ,ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CON'CEOTRATIQ^ IN ROTATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOiES 
SPEaes^ <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14--18 18-22 2^26 26-30 >W 

L* TRDUT - - A A A A B C - - 



A MERCURY CON CLTNi 'I MT ION <D, 5 PFTl 
B iCRCURY CONCENlIWriON 0,5-J.O PJ^l 
C r-ERCURY CONCEi-nIIRATION" J™0-1«5 PHn 
D MERGJRY CONCENIKATION >1, 5 PPM 

MERCURY DATA NQI' /yAILABLE FOR THIS SIZE 



* ******R EJGRESSI'OJ DAIA* * ** *** 
RBGRESSICM MODEL: HG^'D^L:^A1, 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LQi, 


HG AT SITD 


L^ TROUT 


0,000008 


2,82691 


0,910 


60 


0,81 



EEPOJEY Om-h SUiimEY 
mi'miO^ HINI^STFY OF THE Ei:'A/IRa:4t:Eh'l , LAEOEMOKY Sn%\/ICES BPffl^Qi 

LOCAliav: BALSM- LAIC, 1977 

ia«SHIP: FENELOtv (XAMTY : VICTOMA LM'/LCKG: 4415/7850 

DAm aURCE: HOE 



SPEQ ES N 


HEP'CURlt cmCn 


LENGTii la-u) 


miCHiicv^} 


%>«,5 




tmm BM^GE 


MEAN PMiOE 


ME:AK RANGE 


PPM 


WAT,I,EYE: * 14 


0',16 0'„0'9- 0.75 


47.8 26,5- 58., 9 


1114 142- 2296 


21,4 


S,M,, BASS * 20 


0.27 0,08- 0-60 


i5,8 18,5- 49,4 


804. 8.5- 1927 


5,0 


Y, PERCH, * 20 


0,14 0,06- 0„40 


19,2 14,3- 29,5 


84 28- 284 


0.0 



SIZE :aP'ECIPIC CLASSIFICATia^ AVAILABLE 



MERCURY CONCEMT'RATia'^' IN RaATiai ID FISH LE,tJGre 



SIZE RANGE IN INCHES 

■^EQES <6 6-8 8-10 li0-12 12-.14 14-18 18-22' 22-26 26-30 >30 

WaLE'YE - - A ,A A A A B - - 

S,M, BASS - A A A A A b - - - 

Y, .PEEffl A A A A B. - - - 



A riERCURY CONffiMLraaMOT' '<D,5PP!] 

h f^ERCORY COMOEMrRAJI'CN 0,5-1,0 PPM 

C ffiFCURY CONCENTRAl'ICN ,1,0-1,5 PPM 

D HEiRCU^RY CO£\lCENTRffri« >l,5?Pf^ 

- MEROJRY DATA MOT M/AIL^LE FOR THIS Sim 



*******eegressiql^ data******-* 

REGRESSI'CDN MODEL: I]C=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD' LEN, 


IIG AT STD 


WIJ.EYE 


0,000036 


2,35654 


0,908 


50 


, 36 


S,M„ .BASS' 


0,00020 5 


1,«121 


0,952 





0,0^0 


Y, pek:h. 


0,000054 


2,62856 


0,928 





0,00 



MEFCURy DATA SD»mRY 
ajmRIO' IlINISTBY OF THE QWIKONMENT, LffiO'RMORY SERVICES BfW'CH 



LOCAl"IONi BASS LAKE, 1970' 

im'NSfflPi OMLLiA comnY 

nam sddrcei ppl 



SIb'COE 



LAT/LONG: 44^6/7929 



sPEa :es 


N I^IEFOJRY COl^C,, 


LENCTTH iO^u) 


IEIGHT'(GH,) 


%>-,,5 




impti :rance 


FEM RANGE 


,ME:AN RANGE 


PPK 


W, aCKER 


8 0^10 0,0'8- 0',.12 


43,4 35,6" 48„3 


8K 5 35- 1275 


0..0 


.RMMiOW 


1 0,13 - 


4L2 


1400 


- 



flEB'OJPY DM'A ,su:r#mEY 
OMTARIO' rilNlSI'FY Of THE EMVIRONr:EMT, LABO'RATORY SEKVICES BRMai 



LO(mTia^: BELLA LAKE., 1977 
'roWN^SfflPj SINCLAIF wmiY 

DATO SOURCE- MOE 



MU'£.fOM 



LAT/LONG: 4526/7902 



SPEaFS N ^ERODEY CONC« 


LENGTH (Ol,) 


KEIO-iTfOJ,) 


%>=,5 


I"1EM^, FAN'GE, 


tmm RAM'GE 


MEAK RANGE 


PPH 


L, TK)UT * 31 0,55 0^i¥- 1«0C 


6 4, 3 48,0- 83,0 


3532 1300^ 6750 


48,4 


a^ELT 10 0.11 0,01 9- 0,14 


12.0 11,5- 12,5 


11 10- 12 


0,0 


S,M, BASS * 16 0,37 0,18- 0., 56 


i4,8 24,0- 41,0 


808 175- 1400 


31,3 



SIZE .S'ECIFIC CLASSIFICATIOW AVAIIABLE 



IMEFOURy CONCEOT'RAlTaj liSl^ FELATIOt^ TO FISH LENCTH 



SIZE RAM3E IN INOffiS 

SPEQES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L, TBOUT - - - - - A A B B B 

S,M<, BASS - - A A A B - - - - 



A MEROJiRY CONCraTMT lOWi €), 5 PEW 

B. I-lERaUFY COMCEKTRATIOf^ 0,5-1,0 PPM 

C ffiR'OJiiy CONCENTBATliON 1,0-1,5 PPtl 

D f'ER^CUiRY CONCENTmTION >l,5Pm 

- MEB:CURY DATA ^.O'T AVAILABLE FOP THIS SIZE 



*******BE:GRESSIQN DAm******* 
RBGRESSIQN MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LFN, 


m AT STD 


L, TROUT 


0,000315 


1,78501 


0,728 


60 


0,47 


S,,M, BASS' 


0,000589 


1,80529 


0„822 





0.00 



rERCORY Mm SOtimRY 
CWminO MINISTRY OF THE EM/IBONMB^T, LABQRATO'RY SERVICES BMWai 

.LCXIATIOih BIG KIND LAKE, 1971 

TCWISHIP: OAKLEY 'CDUWTY i r^'WSMOKA LAT/LONG: 450 3/790 3 

DMA SOURCE: PPL 



SPEQES N MEROJEY COWC, LOvCTH(C3^U) lvEIGHT'(GK,) %>«,5 

mm .RANGE mim range, tiean range ppm 

B, TiOUT 3 0,22 0,12,-- 0,M iO,0 2 3.,.0i- 39,0 350 96- 746 0,0 



MEROJRy DATA SUMARY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ,EHVI BQr#IENT , MBORftlORY SERVICES BEfiNCH 

LO'CATION: BOSHRUNG LME, 1977 

TOWNSHIP: STANHOPE •COUN'IY : HALmURlON LAT/LONC: 4,504/7844 

Dhm SOURCE: MOE 



SPEaES W MERCURY OONC,., LEKGTH (OU) WiaiTlGM*) %>-«5 

MEM RANGE f-1EAW RANGE mm RANGE PPM 

U THDUT * 20 0,44 Oi,18- 0,89 44„7 18.01- 66,0 1161 50- 3400 B0«0 

* SIZE .SPECIFIC ^CLASSIFICATiaM AVAILABLE 



MERCURY COWCEWlRATIOsi' IN RELATICM TO FISH LENGTH 



Sim RANGE IN INCHES 
SPEOES <.6 6-6 &-10i 10^12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- W' >W 

L. T,RXIT - A A A A A B. E E 



A :ERaRY COiNCENir^YlION' <0-,5 tPM 
B MERCURY CONCEN'jR?\TI0N 0,5-1,0 PPf-. 

c riEPLijpy couCEN'ir^.TiCN 1,0-1,5 pp'^ 

U Mo Pai RY CONCTN'J RM ia>' >1,5PR"". 

[■lEROJRY DATA NOT /^VAIL/^ELE FOR THIS SI2E 



** * *** *REmESSIM' DA'IA * * ** ** * 
REGl^SSIOJ MODEL: BC=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LH^J, 


HG 


AT STD 


L, I'ROU'T 


0,007 500 


1.053 70 


0,816 


60 




0,57 



MEROJEY DATA SUfl-ftRY 

ONTARIO' MINISTRY OF THE KViroNllENT', LffiOmTORY SERVICES B^RfiNOf 

LOCATION: BOW LAKE, 1976 

TOWSfflPi MEi'TOJEN OTUNTY : PETEroORDOGH LAT/LONGi 4442/78 00' 

DA-m SOURCE: MOE 



SPEaES N I'ffiR'OJRY C«C, LENGTH {Oyi 4 VEIGOT(GH,) 1>^,5 

MEAN lAt^'GE: MEAN .RANGE BEAN RANGE P,BM 

S.M.BASS* 9 0'.4 3 0',12- 1,80! 32,0 21,6- 45.7 454 140- 1,.16 3. 22,2 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION' AVAIIABLE 



MERCURY CON'CENl'RAlT'OiV' IN RELATIQ^ TO FISK LE:NCTH 



SIZE RANGE IN IN'OffiS 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-]„4 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S.M. BASS - A A A A C D - - ■- 



A m:;rcury CONCENTEATION <D, 5 P»! 

B MERCURY CTOCENTEATION 0« 5-1,0 P»l 

C MRCURY C«dNI'RATK»' 1,0-1,5 PKI 

D l^ROJRY CONCENIRATION >1. 5 PPM 

- MERaJRY DATA NOT m^AILABLE FOR THUS SIZE 



*******REGKESSI'a^ DAm******* 
.RBGRESSION ^DDELl HG^i(FL''Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID hm^ 


HG AT STD 


S,M, BASS 


0.000002 


3.44493 


0.9 38 





0,00 



MEiajRY DATA SUM#,RY 

CBTARIO MINLSTIY OF THE HWIBOWIENT, MBD,RATORY SEBVICES. B,E«CH 

LOCATION: BUCBANIAN LAIffi, , 1976 

TC»3SfflP: BIONEL COUNTY t MUSEDKft hkT/LOmt 4519/7908 

mm ,90O,KCT:s MOE 



SPEQES n ffiaajRY CONC, LENGT'H (Oi,) WIGHT' (GM«,) |>^,5 

MEAN mmm mm range mm range ppm 

B« TroUT 20 0.17 0'«,11- 0,.34 25,2 20,2- 30.0 173 99- 112 0,0 



MEPOJ'RY DM:^A SU!'I:«,RY 
'CW'mRIO' MINISTRY OF TKE ENVLRCl^i'lElsiT, LffiOMTO'KY SEW ICES BKANCH 

LOO\1IO^.: amWDOS LAKE, 197 7 

lOWNSHIP: QiANDOS ' CDUN'IY : PETEreO^fOUCH LAT/LiCNCi 4448/7803: 

DAm ,90U,RCEi MOE 



SPEaES r^ MERmRY CONC™ LE'tJGI'E (01,) _ 1€IGHT'(CM,) %>=,5 

MEAN RANGE r4EAN RAi^GE; MEAN RANGE PPM 

L,^, THajT * 9 0,54. 0',08- 1, » 50,1 33«?- 7 2.0 16 i9 3^00- 48^00 3 3,3 

* SIZE ffECIFIC aASSIFICATICK: AVAI-LffiLE 



^ER■aJRY COiNJCENTT<ATiaM IN RELATION TO FISH LENOTH 



SIZE RAi^E IK IN'OIES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >I0 

L, THJUT ---AAABBCD 



A ^Ea'a)RY CdiCENimTlON <D,5 PPM 

B lER'ajRY CONCENTRATIOi! 0„ 5-1*0 PPM 

C MIRCURY CONCENmftTION 1*,0-1,5 P»l 

D ffiRCURY CONiCmimTIOM >1, 5 PH4 

- .MERCOBY DATA NOT AVAllABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSiaN Dhm **** *** 
REI^ESSIQN »DEL: HG^0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


S'TD LMn 


EG 


AT STO 


L, TROUT 


0,000001 


3, 32895 


0,954 


60 




0,65 



MERCDRY DATA SUMMARY 
OKmWO MINISTRY OF THE EWIMNMENT, MBORATORY SERVICES BRfiNOi 

1jOCATIC»I: 'CBmOAR LAKE, 1976 

^TOWiSinPs CARDIFF OOONTY : HALIBUKEON LATA'ONGi: 4458/7808 

DAm, SODBffi! MOE 



SPEQES N MERQDRY CONC, LKIC?rBCai«) IffiHGOT'CGM*! _ %>=-*5 

.MEM RANO: MEAN RANGE MAN RANGE PM 

B. TTOUT * 11 0«0^9 0,02- 0',40i 26,2 20,9- 45.7 309 112- 1250 0*0 

* SIZE ^ECIFIC CLAESIFI'CATiai AVAIMBLE 



MROORY CONOIOT'mTION IE RaATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'OHES 
ffEOK <6 6-8 8^10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- JO >10 

B, TKUT "AAAAAB--- 



A ^ERmRY CaaCENimTION 4)^5 WWi 

B MEROJRY CONCENIRATION 0^ 5-1.0 PPM 

C iffiRCURY CQNCENTRATION 1,0-1.5 PHI 

D MROJRY CMffiNimTION >1* 5 PM 

- MERCURY DATA NOT WAILMLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION DAm******* 
■Rl^ESSI^ MDD.BL,: HG^'CP'L'AI 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID' LM, 


hg at sto 


B, TMOT 


0,000004 


2,98526 


0.905 





OvOO 



MEBOJiRY DATA SLJI#ftEY 
aMmRIO MliMISTRY O'F THE EWIRQNMENT, LABORATORY SERVICES BRM^'CH 

L0O\Tiasi:i CLAYTOW LAKE, 1971 

TOWNSHIP: LIVINGSTCNE COUNIY i ffflL:lBURTDN LATA-ONC: 4521/784 5 

DkTk SCXJRCE: PPL 



SPEaES N MEPOJiFY C'ONC^ LEMGTH (OU) KEIGmCGM,) %>=,5 

hmm pjmm mean wmm 'mm rmge: ppm 

B., TKUT 5 01,19 0,15- 0,25 26,9 24,5- SO'.O 297 214- 389 0,0 



MERCURY DATA SU^tmRY 
CaMmRIO' MINISTRY Of THE QWIRONMMT, LABQRMORY SERVICES BRMCT 



LOCATiaN: CLEAR LAKE, 1971 
TOW^SfflP: m„M.EY CODN^'TY' 

DATA SOUICE: PPL 



MLJsrom 



LAT/LONG: 4502/7901 



SPEaES 


n MEROUFY CONC, 




?4EAN RANGE 


L. Trou'T 


2 0,60 0,58- 0-62 


W, aJCKER 


4 0.15 0.08- 0,20 


S,M,, BASS 


5 0,46 0«14- 0*74 



LENGTH (ai,) 
P^EAN RANGE 

58«3 56,0- 60,5 
40,8 38 vO- 42,5 

J7,0 27,0- 42,0 



raiGercGM,) i>^,5 

MEAN RANGE PPM 

2460 2071- 2849 100,0 

687 6 06- 766 0,0 

818 288:- 1423 6 0,0 



h; 



HEROJRY DATA SUIf-IAFY 
CNTARIO MINISTRY OF THE QWiroW^Mfr, LABOFAIORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: LA,PE COUOilCHING, 197 7 

TCWSfflP: OMLLIA COlinY i SlfCOE LAT/LDNG: 4440/792.2 

DATA SOU.RCE: MOE 



SPEQ ES M 


MERCURY CONC,^. 


LEL^GTH (CM,) 


ICI'GIirCGM,) 


l>^,5 




mm RANffi 


mm .raj^ige 


me;an 


Bmm 


P:EM' 


SnhU BASS * 20 


0,37 0«14- 0i,88 


3.4,0 20,3" 48,0' 


sm 


125- 1500 


10,0 


L^M. BASS * 21 


0„56 0u21- 1,20 


36,2 25,6- 45,5 


757 


200- 1500 


56,5 


W\LLEffi * 15 


0,55 0,2CN 1,20 


52,0 38,1- 62,8 


1447 


400- 2500 


40,0 


PII^ * 16 


0,3.5 0',11" 0,9 3 


74,1 52,0- 104,1 


2813 


750- 7250 


18,8 



* SIZE ,^ECIFIC CmSSIFICATI^CN AVAILABLE 



IvER'OURY CONCEOTRATICNi IN :RaATia' ID FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
,aPEa:ES <6 6-8 .e-lO 10-12 12-14 I4-I8 I8-22 22-26 26-30 >bo 

S,M, BASS - A A A A B B^ 

L,M, BASS - - A A A B C - - - 

KMjLEIiE - - - - a a B C D - 

PIKE ------ A A A A 



A fERCU^RY CO'NOEOTRATION <0,5 PPf^ 

B MERCURY OD'NCTNTRAT ION 01,5-1,0 PPM 

C MERCURY OO'NdOTmTIQ^J 1,0-1,5 PP14 

D MERCURY CONOlMrRATICW >1, 5 PPM 

- MEROJIY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGHESSI'ON DATA******* 
reGRESSI'CN MODHL: F1G^,0*L*A1 



^BCIES 


m 


Al 


R 


STD LEW, 


HG AT STD 


S,M, BA.SS 


0,001388 


1,57742 


0. 901 





0,00 


L,M, BASS 


0,000228 


2,15117 


0,790 





0,00 


Wkl-LEYE 


0,000001 


3, 34617 


0,871 


50 


0,41 


PIME 


0,000044 


2,05641 


0,718 


60 


0,20 



MEKOJRY DATA SUMMARY 
CNmRIO MINISrRY OF THE HWIiONI^EII', LAMRATORY SERVICES BRANCH 



LOCATION: ClYSTALLINE MKE , 1971 
rora^SfflPs HVINCBTON'E COWTY 

DAIA SOJ'RCEs PPL 



HALffiUMDK' 



LAT/LCNG: 4527/7845 



SPEaES M MEICURY CONC, 

MEM Bmm 

S. TroUT 5 O.m 0,26- 0,53 



LENGTH (O'l,) 
ME'AN RAN'GE 

25,0 14,0- 33,5 



PEIGHr(OU) %>^«5 

IE AN RAN'ffi PPM 

315 42- 6 73 20 ,.0 



MERCURY DATA SWtARY 
WmRIO MINISTRY OF THE EWI HONMENT , L^BAIOBY SEEVICES BRMCM 

IjOG^TION: DALRBIPLE LAKE, 1977 

TOWNSfflP: CARDEN COUNTY : ONTARIO LAT/tiONG: 4418/790 7 

DATA SOURCES MOE 



spEaES n 


MERCURY CONC, 


LENCTH (»!,) 


■HEIGHT (CM,) 


l>«*5 




MEAN PANffi 


imm mwcE 


'hmm 'Emm 


PPM 


WArJiEYE * 30 


0«59 0,16- 2,70' 


44.1 24,2" 62.9 


870 100- 2200 


56,7 


S«M, BASS * 20 


0«56 0,14- 1,20 


36„5 18,0- 51,1 


785 100- 2000 


45.0 


pira: * BO 


0,28 0^.14- 0.69 


61.5 27.2- 100.0 


1540 100- 5300 


10.0 



* SIZE ffECIPIC CLASSIFlCATia^I AVAILffiLE 



MER'OORY CONCENI^:RATia^ IN RELATia^i TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IWCBES 
SPEaES^ <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 ,26-BO >30 

Wa.LEffi' - - A A A B B. C D - 

S.M. BASS -AAAABCD-- 

PIKE - - A A A A A A A A 



A MERCURY CON'ffiWrRATIOt'j <0.5PPM 

B lMERCURY COWCEWrRftTIOT 0, ,5-1,0 PPI^I 

C HERCURY GONCENrRATION 1.0-1,. 5 PPM 

D MERCURY GOi^CE,NrRAT ION >1,5 PPM 

- flERaj,RY .DATA ,NOT AVAILABLE FOR TftIS ,SIZE 



* **** **REGRESSI ON DATA** **** * 
.RE,GR„ESSim 'mDELt HG^.C^.L'^Al 



SECIES 


kn 


Al 


R 


SID LEN. 


HG ,AT STD 


WA,T.T.EYE 


0,000050 


2„4»89 


0,826 


i© 


0,70 


S.M, BASS 


0,000241 


2,1210 3 


0344 





0.00 


mm. 


0.001464 


1., 26 344 


0.726 


60 


0.26 



MERCURY DATA SUFimRY 
ONmRIO MINISPRY OF THE ENVIRQMMENT, LABOPMORY SERVICES BRMQl 

LOCATION: DOG LAKE, 1976 

TOWMSMP: EYRE COUNIY i HALIBURION LM'AONG: 451|/78 30 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N MEROJRy CCMC« LEICTH(aj«) ^IGi-fr(GI!,) %>«,5 

MEM wmm mm ranot ^mm mmGE ppm 

B, TiDUT 19 0,12 0,06- 0,23 32,5 24,3- 49,3 336 125- 1150 0,0 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



flERODRY DATA SUMmRY 
:CN'mRIO raNISrRY O'F THE EtiVIRDtl^SECT, LffiORMOKY SERVI^S BRAt«I 

LOCATION: DUMER LAKE, 197 7 

TO«JSfflP: DUMCR COUNTY : PETERBOROUCH L AT/LONG; 4432/7806 

DATA SDURO:: MOE 



SPEQES U MERCURY CQ^C, LENGTH (Q!,) l€;iGtrr{CM,) l>-^5 

imM4 Emm tmm range ^^iean range ppi! 

ViALLEYE * 12 0.22 0,04- 0,33 43.0 23«7- 54,9 775 85- 1474 OuO 

Y, PERGH 15 0.06 0.04- 0,09 16,6 14,8- 18,8 38 28- 57 0.0 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATiax^ AVAILABLE 



IIERCURY CONCENTRATia^ IN RELATiaJ TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEYE --AAAAAB'-" 



A ffiRCU'RY COiNlCEiiimTION <0 . 5 PHI 

B fEROJRY COf^CENTRATION 0.5-1,0 PP^■■1 

C tERajRY CONCENTPATia^ l,'0-'l. 5PFM 

D MROJRY CaCENl-RATIW >1.5PF!-'I 

- reR'OJRY DATA NOT AVAILABLE FOB THIS SIZE 



** ** ** *REGRESSION DATA* * ** *** 

RBGRESSia^ MODEL: HC^'Q*L"A1 



SPECIES AO Al R STD LEN, HG AT STD, 

mLLEYE 0.000032 2.32802 0.941 50 0.29 



MEBCURY DATA SU»mRY 
OTmRIO MINISTRY OF THE EIWIRDNMENT, LfflORATORY SERVICES BRANCH 

mCATION: EQ.S LAKE, 1976 _ ^ ^ 

WmsmWi ANSTRUTHEB COUNTY : HALffiURION LAT/IiOM;! 4454/7808 

DATA SOUROEi MOE 



SPEaES n MEHCURY CONC„ LH^GTHCaU-) M:IGHT('CJ^«) _ %>=«5 

MEAN RAN<^. t^AN RANGE I«AN RffilGE PM 

L, TroUT * 13 0.09 0.05- 0,35 34,9 26,4- 57.1 488 225- 1687 0,0 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFimTICB AVAIIABLE 



MERCURY CONCENimTiai IN RaATiCW TO FISH LEmm 



SIZE RANGE IN INCHES 
iSPEaES <6 6-e .B-IO 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-'26 26- iO >30 

L, t:bouit - - a a a a a a - - 



A fCRCURY CONCENimT ION €l',5P,m 

B «PC3JRY CONCENTEftTION 0« 5- 1^0 PPM 

C MRCORY COMCENimTION 1*0- 1,5 PPM 

D «R'ajRY CONCENTRftTION >1,5 Pm 

- MER'CURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



** ** ***EBGRE'SSION DAm* * ** *** 
RBQRESSiai! MOOa.: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW. 


HG AT S 


L, TROJT 


0,000126 


1,81378 


0,759 


60 


0,21 



MERCURY Dffl'A SUr#tf\KY 
CWmRIO MIi^ICTKY OiF THE MVI ICKf-'.ENT , LffiOMIDRY SERVICES B,RANiCK 

LOCATIQ'!^: FAIRY LAKE,, 1977 

TOMMSffiP: CHM'FEY ODUNIY : MUSKOKA LAT/LONG: 4520/7911 

DA-m SOURCE: I-IOE 



SPEQES N MERCURY CONC,, LENGTB CO^-) I'EIOffCO^.,) l>-„5 

mm mmm mem RAWiOE imm range phi 

L. TTOUT * 28 2,68 0',67- 4,40 64,0 BCS- 84«0 4163 40'0- 9250 lOO^.O 

S,M, BASS * 20 L,46 0',28-- 2,90 31,4 23,0i» 44,0' 441 75- 1175 90„0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICAllOK AVAILABLE 



ffiRajRY CONffi^f^PATI(l^' in RaATIQ^' TO FISH LENGTH, 



SIZE RA,NGE IN IWaiES 

SP'EaEE <6 6-8 8-10 10^12 12-14 14'-18 18-22 22-26 26-30^ >30 

L, T,BDU1' ---B, CDDDDD 

S,,M, BA,SS - - B C D D' D ^ .^ - 



A f-ERGURY COMCENTRATICIm <0, 5 PM 

B I'ERCURY CONCENl'RftT lOM 0, 5-1, PPM 

C f'ElCURI CONCENl'RATI'aM L, ■0-1,5 PPfl 

D r-ERClJRY CQNCENTRftTION >1, 5 P»I 

- |.-ffi,RajRY DATA NiOl' AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******PECllESSia^ DATA******* 
REGRESSI'ON MODa: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD l™. 


HG AT SID 


L, TROJT 


0,005664 


1,46162 


0,8 30 


•ifl 


2,25 


S,M, BASS 


0,000285 


2,45106 


0,869 


n 


0,00 



t'ERCORY DATA SUWftRY 

aiTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMraT, LffiORATORY SERVICES BK^^ffl 



.lOCATION: Oj'OUiCESTEP: PL, 1971 
1CI«SHIP: BAM-ER COUNTY 

DATA SOURCE: PPL 



MJSKOM 



LAT/LONGs 4451/7942 



SPKIES 

pim: 

R™ BA,SS 

C„ CATFISH 
Y, PERCH 



N MERCURY COSIC. 



^E,AN 
0* 31 
0,50 



.RANGE 



0„07^ 
0« 36- 



0,14 

0„70 



LEl«3rH (Q1,) 



MEAN 
52«0 
19.2 
24,6 

41, J 



R,ANGE 



2 3,2- 26,0 
»,0- 46.0 



mm 

1117 
184 
249 
87 3 



RANGE 



225- 

622- 



272 
1242 



%>^^5 



0,0 
50,0 



■MER'OJRY DATft SUttmBY 

CN'mRlO MINISTRY O'F THE HWi:RCt»'iENT,. li^ORATO'RY SroVlCES B^CH 

mcmimz oo hohe lme, 1977 

SMPLING SITE: GIBSON COUNTY': f'lUSroiCA. LAT/LiCNG: 4501/7951 

DAm SOURCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONG, LENGTH |OU) WEIOTT'C^,) %>=«5 

MEAN Bmm hmm range mean bmge ppm 

WALLEYE * 30 1,05 0,47- 2,90' 39,1 27,3- 73.0 815 250- 4 ID'O 96,»7 
* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATICN AVAILABLE 



MEP/CU^RY COKCTNTRATI'QN IN RaATiCM TO FISH LE'f«?rH 



SIZE RAKE IN INOffiS 
SPEaES <6 6«8 8-10 1'0-12 1^'14 14-18 18-22 22-'26 26-30 >30 

WM.r.EVE - - A E B C D D D D 



A l-ffiRaJRY CON'OENimTION '4)^5 Vm\ 

B MER'GU'RY CONCEN'TRATION 0,5-1,0 PPM 

C f'EROJ'RY CONCENTRATiai l,i!>-l,5 PPM 

D .MEKajRY CONCENIRAT'ION' >1,5 PHI _ 

- MERCURY DATA NOT AVAI,LABLE FOR THIS SIZE 

*******iyggi^SSION DAm******* 
RBGreSSIOT flODEL: HG^^O^'L^Al 

SPECIES AO Al R_ S'lD' LHa, EG AT_S'TDi. 

WALLEffi, 0^,000917 1,89904 0.8.72 SO 1^55 



I 



MERGORY DATA SUM-IARY 
'MmRIO MINIOTRY OF THE Q3VI1QNMQIT, LffiO'RAIORY S,ERVI'CES BRffJCT 

LOCATIONS HONTER'S BAY, 1977 

TCWNSKP: STISTED COUNTY : msmm lAT/LOmt 4519/7914 

mm SOU^BCE: MOE 



SPEaES N MEMU:RY CONC, LENCST'H (Ol,) ■KEIGHTC'ai^) _ l>=,5 

,ME,AN RANGE MAN .RAN'GE' MEAN RM^GE PPM 

S,M, Bhm * 20 1,2 3 0,2 3- 1,70 29,9 19,5- 43^0 485 75- 1350 65,0 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



MERajRY CONCENrRATI'aSl IN RaA'TICl^ TO FISH, LENGTH 



SIZE 1A.NGE IN INOIES 
ffECIES <6 6-8 :8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S.M, BASS -ABC D D p « » - 



A ^ERCURY CCMCEN'TimTiai C 5 PFM 

B MERGORY CQNCENTmTICN 0,5-1,0 PPM 

C MEROURY CCWCENTRATIOK' 1^'0-'1^5 PPM 

D KROURY CONCEmmTION >1,5 PPM 

- MERaURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REOTESSICN DAm******* 
RBGRESSION MDOas HG^,«FL"A1 

SPECIES Aft ill 1 SID LEN, HG AT STD. 

S,M, BASS 0,000087 2,74 394 0,896 0,00 



MERGURY DATA SU»mR:Y 

M'mraO MIIMISTRY OF THE EiWIRONMENT,, LfflORAIO'RY SERVICES BRANCH 



LOCATiaNl: LA^ JOSEPH, 1977 

TCWPSfflPi HOWHREY COmTi 

DhTh mjRCEi KOE 



fcsrora. 



LAT/LONGi 4510/7944 



SPEQES 

SMELT 
L^ TROUT 



N MERCURY CONC„ 



mm RANGE 



* 10 0i«14 0i«,0i6- 0,44 12,4 11„0- 15,0 



IvEICmCGW,) 
ME,AN Fm^GE 

12 8- 16 



25 0,37 Oa4- 0,6 3 57,0 45,5- 63,0 2^2 lOOCH 3450 



l>=,5 
PHI 
0,0 

28,0 



* SIZE ^ECIFIC 'CLASSIFICATION AVAlLffiLE 



f-IER'CORY CONCEOTPATI»' IN RaAl'iaa TO FISH LENGTfl 



SPECT ES 
»ELT 

L, TrouT 



<6 
A 



6-8 

C 



SIZE RANGE IN INOffiS 
•S-IO 1'0-12 12-14 14-18 18-22 22--26 26-30 > 30 



B 



A I-ERCURY CONCEN'nmTION ^, 5 PFM 

B .rfERCURY CONCENTRATIOiN 0,5-l«0PBi 

C MRCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPH 

D MERCDRY CONCENTBATION >1,5 PPf^ 

- MERCURY DATA NOI' AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******FEGRESSIO^i DAm******* 
REGRESSia^ MODEL..* HC^A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


ftl 


1 


SITD LIH^, 


HG AT STO, 


s«nr 


0,000001 


4,9i0600 


0,916 





0,00 


L, TROUT 


0,000000 


3,80623 


0,7 37 


60 


0„4 3 



MERCURY DATA S»#f\RY 

ONmRIO' MINISTRY OF THE ENVIRONMENT', MBO'^IORY SERVI'CTS B.RWai 

LOC^TIOI^: .LAKE: JO^SEPH, 1976 

■TOWNSfflPs MDORA OODNIY i MUSKOKA LAT/LONGs 4510/7944 

DA-m SOORCEi MOE 



L,ENCTH (m„) WI'GffffGM,) l>=,5 

MEAN RAN'GE: MEAN RANGE P:RM 

62^8 53,0- 77,0 2659 1200- 4000 9„1 

57.1 51*0- 64,0 1844 1200- 2680 62.5 

44.0 43.0- 45.0 1458^ 1375- 1,500 100.0 



SPEQ ES 


N &ffiRaj'RY C®1C. 




M^N RAN'ffi 


MIIIEFISH 


11 0.16 0.02- 0.52 


L. TrouT 


8 0.53 0.21- 0.85 


S.M, BASS 


3 0.81 0.61- 1.00 



riEFOJiRY DMA SUMMARI 
CWTARIO' MINISTBY O'F THE EWIBONMEOT", LABOMIORY SERVICES BMNCH 

La^llON: mm JOSEPK, 1970 

'ItW^SMP: ^EDO'PA ODUN'IY : MUSKOKA LM'/LOmt 4510/7944 

UAm 3:XJiRCEs PPL 



SPEQES N FiERCURY CGNC, LENGTB (Olu) VffiiaffCGF.,) i>=,5 

F1E.AM RANd MEAN RANGE mm ¥mGE PPM 

L« TKDUT * 15 0,34 0,21- 0,46 60,4 4 3«2'- 73,7 2628 68i0- 5210 0,0 

* SI2.E SPECIFIC CLASSIFI'CATICN' AVAILABLE 



MEROIPy C0N'CEMI-FAT10rN< IN R'ELATIW 'TO FISe LENGTH 



SIZE RAICE IN INOHES 

SPEQES <6 6-8 :8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

L„ THOU'T -.,-.,--- A A A A B. 



A fEROJRY CONCEWl EAT Ids' 'C^SPFM 

B fCPGUiRY CONCENIKATICN 0,5-1,0 Pm 

C ^EKOJiRY C'ONCElNlimTK^" 1,'0-1,5 Pm 

D I«RaJiRY CONCENIRATIQN >1,5 P»1 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REmESBim DATA******* 
REGRESSia^i MODEL i: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT STD 


L, TROUT 


0,001377 


1, 3 376 3 


0,738 


60 




0,33 



CwmRIO' MIif^ISTB'Y OF THE ENVIRainiM", LMjOMIORY SERVICES BBANQi 

LOCATiaM: KAUSIiE LAKE, 1977 

Tar.WSeiP: f'DmiSON CODNIY : MUSKOKA LM'/^OMG: 4450/7918 

CAIA ,a)UJRCE: nOE 



SPEQES U flEBCURY CO^IC, LENCI'h (CU) VEIffiT(O'U) f>=^5 

tH^Mi RAW'GE, MEAbJ l^NGE mm EANGE PPf^l 

SJ-U BASS * 5 0,67 0,32- 0,97 31,1 24,1- B6,l 454 184- 851 60,0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIEICAI/ICtj AVAILftBLE 



tiE.e'CUFY COWCEM/FAIiaJ IN KELAIION 10 flSii LENGTH 



SI£E RANGE IN INaiES 
SPEQES <6 6"8 8-10 10-12 12-14 14-18 16-22 22-26 26-^0 >30 

S,M, BASS - - A B B p - - - 



A ]ILJ:CTjR:i: CONCEhTF^T lOIv <ll,5 till 
b fiI,E(JUf<^ COl^CLKTrATIOh 0,5-1,0 PPP 
C fLKOjKl CO.^CLw'iFAliOrj 1,0-1,5 Pli' 
b fiEF^CURi COi^:CEt/iF^/\TIOi\' >1 , 5 EHl 

[1Ei;0URy uA'IA rJOT AVAII7\EEL FOE THIS SIZE 



*******R£GRESSiaJ uh'lA* ****** 
REGKESSIOW nODEL: HG^.0*L"A1 



.SFBCIES AO 11 M SID LEN, IIG AT STD« 

SJ-U BASS 0,0000 39 2,81802 0,977 0,00 



I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 



HERajRY DhTh SUMmRY 

WTMIQ MINISTRY OF THE raVIBOJIv-EKT, .LfflOPATORY SERVICES BBMCK 

LOCATION.- m¥iiCMm LM'E, 1977 

IKBNSHP: fCCLira-OCK COUNIY : HM.mURION LAT/t,ONC: 4518/784 5 

DAIA SOU'RCE: MOE 



SPEaES N MEFCURY CONC. LENCTH (Ol,) WIalI'(G^l,) %>=,5 

ri£.A\l RAIv.'GE: !.-1EAN -RAKGE: MEAN RANGE PPM 

L. TIOUT * 29 0,17 0.08- 0,4 3 38,3 25,6- 51,0 485 125- 1250 0,0 

* SIZE S'ECIFIC 'CLASSIFI'CATIClJ AVAILABLE 



meR'Cury cO'NCE:tM-TmTia^ in relation TO' fish leigtb 



SIZE RA.NGE IN INCBES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- iO >M 

L, TROUT - - A A A A A A - - 



A r-EBCURY COKCENTRATIO^i C, 5 PFM 

B MEBOJRY CONCENTmTION 0,5-1,0 PPM 

C MEIROU'RY CONCEI^TRATION 1,'0-1,5 PBl 

D l4ERajRY CONCENTRATION' >1,5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REroESSia^ DhTh* ****** 
regression; model; HG^'OfcL'Al, 



.SPECIES 


AO 


Al 


1 


SIB' L,EN, 


HG AT SID' 


L, TROJiT 


0,00i0121 


1,95550 


0,690 


60 


0,36 



aj'TARIO MINISTRY Ot THE HWIBui^EiEl^T, LABOIiATORY SERVICES. BfiAI'Jia* 

LOa\TlQN: KOSIiLCIMC LA^ , 1976 

IClf^SHIP: GLW-CRG-MJ COUNTY : llALffiUMON LA'I'/LONCi 4458/7829 

Dhm SOURCES MOt 



SPEQES N rlEKOJ'RY CaC« LmGIli (OU) ICICm'fGtu) f>^n5 

ntMi RAlMGE mm ,RM«E BIAH EMICE PPM 

L. TiOUT * 16 0„99 0',i2- 1,90 61.4 40,5- 78,5 2297 500- 4100 87,5 

Sf'ELT 5 0,26 0,2 J-' 0,27 19,3 16,,,6- 20,,8 42 31- 50 0,0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFIO.'1-ICfJ WAILAE-LE 



MEBCljiF-Y COWiOCOTRAllttJ IN RELAllQW TO FlStl LEil^CTH 



SI2;E KMCE m IWCfiES 
SPEaES <6 6-8 .8-10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3.0 > 30 

E, TMU'T - - ^ - - A B C D D 



A r«RiCURY CONCEMTR^IION <0, 5 Pm 

B rcII'CUEY CONCEIN'IRMION Ow 5-1, OP EM 

C ^ER'ajRY CONCEWi'ROT'IC^ 1,0-1,5 PPf-i 

b ^ER'CU.RY CONCENlWTIOiN >1, 5 PH-l 

- r4EP'CUFY DA1A NOT AJ/AILAELE FOP THIS SIZE 

*******REGRESSiai DAm** ***** 
REGRESSICN' tiODELs HC=A0*E"A1 

SPECIES AO Al R SID LEW, HG AT STD. 

L, TROU T ,000 04 3 2,4 28 81 , 8 88 6 0,89 



I 

I 
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IHERCURY DATA SUfumRY 
ON'mRIQ MIL\1ISTFY OF THE e^IKQNMEWT, LABORAIOHY SERVICES BRAWa-] 

LOCATION: KOSliLQC LAKE., 1977 

TavNSi-EP: GLAfrDRGAN, C0U1■^J1Y : roLffiURTOK! LATACKC: 4458/7829 

Dh'm. .SOURCE: MOO 



SPEQES B MERCURY" COKC. LE«CTH (O^,) midiTim.} %>=,5 

i-lEM. RAf^'GE' mMi RAN'CE ^EA1^I RANGE PPM 

Sa-U BASS * 12 0,S1 0,!^ 1,50' B8,2 2%B- 43,8 10€3 343- 1476 91,7 

* SIZE SPECIflC CLASSIFICATI» AVAILABLE 



ffiEOJPY COKCEWl-FATICK- IN RELAlia^ TO FISH LENCTl'B 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEaeS <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-JB 18-22 22-26: 26-30 >30 

S,,H„ BA,SS ---ADCD---- 



A I-EE:ajRY CCtvCENTFATIOtK' <I]i, 5 PHI 
L ^EPCURY COtSiCEWI-RATiav 0^5-1,0 PPM 
C r-ER'CURY CONCENT RAT lOK 1,0-1,5 Pffl 
D fERGURY COWCENTRATION >l,5PFf'1 

ffiROURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RBGPvESSia^ DATA,******* 
EEGRESSim MODEL: HC^O^L^Al 



SPECIES AO' Al R STO' L'EN, HG AT STL', 

SJl, BASS 0,000052 2,66250i 0,8 36 0,00 



t.'EROJRY DATA SUM-'ARY 
MTARIO' MINISTRY OF THE BWl KOi^riENT , LffiORATOFY SERVICES BBMCU 

'IOKNiSHI.P- LAKE, OF BAYs' COUNTY : ,MJSro:KA ' LOT/LONG: 4515/790'0i 

DATA SOURCEi MOE 



SPEaES N MERCURY COwC, LQ^CTHCaU,) V.EIGHT'CGf-U) ¥>--5 

MEAN'" RANGE mm RANGE HE,AN RANGE PPM 

SMa/r * 10 0,10 o.,08- o^ji ico^ 9,0- 11,0 8 7- 9 0,0 

L„ TiOUT 1 1.20 - - 75,0 - - 6920 - - - 
* SIZE SPECIFIC CLASSIFI'CATION AVAIIiffiLE 



MERCURY CONCENI'FATI'OS! IN REL^ATIQ.^ TO FISH LENGIH 



SIZE RAICE IN mOiES 
SPEaES <€ 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- 10 >30 

S^lELT A - - - 



A t'ERaJRY CONCEWlimTION <D, 5 PHI 

B MEROJiRY' COMCENIBAT'ION: a5-l-,0P»l 

C f'lERCURY CONCENTMTICN 1,0-1,5 P»l 

D MERGURY Ca^.CEN1imTIQN >l,5Pm 

- r4ERa3RY DATA NOT AVAIIABLE FOR TfflS SIZE 

*******REGRESSiaj DATA******* 
EEGRESSIONi MODELS HG^0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LEN, IIG AT STD. 

SfCLT "' 0.003 322 1,,46159 0,650 0,00 



r^iEROJRY DhTh sun-mRY 

a^mRIO MINISTRY OF THE ENVLRONfiENT, LABORATORY SERVICES B^FMai 

LOCATION: LAKE OF BAYS^, 1976 

lOWtNiSfflP: FRANKLIM 'OQUN'TY i MUSKOKA. LAT/L-DNG: 4 51 5/ 7 90' 4 

DA'm SOU^RCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONC, LENGT'H (Ql,) ■l«EIO?r(GMi,) 'l>^',5 

ME,AN Emm MEANI RANGE FIEAN RANGE PPM 

L„ TiOJiT * 22 1, i7 01,62- 2,00 71,1 52,0- 88,0 4^40 7 1500- 7 350 100.0 

* SIZE SPECIEIC CLASSIFI'CAT'ia^ AVAILABLE 



MERCURY CONCEWTFATiax! IN RELATim TO FISH LEICTH 



SIZE RANGE IW IN'OiES 
SPEa,ES <6 6-8 8-'10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L, TROUT ------- C C C D 



A MERCURY CONCENimTIOJ €l, 5 PH4 

B f«RCU;RY CONCENTRATION 0^^,5-1,0 PFM 

C tERCU'RY CONCEt^TRATIOK! 1,'0-1, 5 PR-1 

D !-ERajRY CONCEN'IRATION >1,5P»1 

- fERCU'RY DMA wOT' AVAILABLE FOR TIES SIZE 



****** *R EGRESSION DATA * * ** ** * 
RECRESSiaAl ^DDEL.• I1G^0*L"A1 



SP,ECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


IIG 


AT." STD 


L, TROUT 


0,01164 3 


1,11269 


0,572 


60 




1,11 



MERCURY DATA SU^tmRY 

ONTARIO' MINISTRY OF THE QJVIRONMENT, LABO'EAIORY SERVICES 'BRAN'CH 

LOOVTIONs LITTLE lAKE , 1977 

TOWNSHIP: - COUNTY: SIICOE LAT/LCNG: 4444/795 3 

DAm SOURCE I mE 



SPEQES N MERCURY COTC. LENCTB(01,} WEICHr(GK,J 1>«,5 

^lEAN Emm h-mm ranct: mean rani^ ppm 

L.M, BASS * 16 0-50 0,10- 0,90 35,5 26,0'- 43,0 641 190- 118 4 3,8 



* SIZE ^ECIFIC BreAIOOIt^! AVAIIABLE- 



^ERGURY CONCENimTICK' IN RHjATION TO' FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SPEQES <6 6-e 8-10 10-12 12-1,4 14-18 18-22 22-26 26- iO >B0 

L,M,, BA,SS ^, - A A A B, C - - - 



A MERCURY CON'OENTKAa* ICK <0i,5 PPM 

B, MERCURY CONCENTRffl"!™ O,5-l,0iPm 

C MERCURY CON'CENTRM'ICB 1„0-1, 5 PM 

D IffilCURY CONCENTRffl'ION >1«5 PPM 

- fCRGUlY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS aZE 

****** *REGRESSIiCN DAm** ***** 
RBGRESSIOT MODEL: HG= A0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LEN HG AT SID, 

L,M, BASS 0,000699 1,82925 0,850 0,00 



mTMllO nimSlVY or TUL ENVIRGtifMLfviT, LfflOra'TOEY SEE VICES BFM-iaj 

LOCaTIOe^:: LAKE LOjISA, 1976 

•laaMiSMP: LAHEEiCL L1S1F1CI': flALIijUiPlOW LAT/LOt^G: 4528/7329 

LiA'lft .SOUPCE- InOE 



SPEQ ES N n EPlCU PY COtJC , _ L£NGT|-l (Ql , ) t-E I GEI" C CM « ) %>= , 5 

riEA'^i BMGE MEAN RMCE PEAf^ BJmCE PPM 

L,, TICUT * IC^ 0, B2 0,,2CH 0,41 40,2 35,5- 49,0 528 350'- 975 0,0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICA'lia.' ,_?VAIL?£LE 



■MEIRCUFY CGiMCEMFMia-i lis PELATIOW TO FISH LE:tX?rB 



SIZE Ei^,M:E IN IMaiES 
SPtatS <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 > SO 

L, TKJUT - - - -, A A B - - - 



h MEKOJR^ CONCEMP^Tiai «, 5 PR-] 

B. I-ERaURY COilCEl^aWTia.1 0', 5-1, PR] 

C MERCUEY CQN'CEi\1WT lOt'J 1,0-1«5 PPM 

L l:i;EaJEY OOWCEi^imiiai >1,5 PR^ 

rcp'CUKi Dmi\ Noi' availaele: fgp this size 



*******REGKESSIttJ cAm* ****** 
REGlKESSiaNi r-"OELL: IiC=AiO*L'*Al 



species AO A1 R STD LO^, HG at SID, 

L, TROUi'T 0,000911 l,5767:j Q,.672 60 0.59 



MERCD^RY DATA ,SUf-'lfmRY 
CWmRIO' MINIETRY OF THE QWIROK'f lENT, LffiO'PATOvRY SERVICES BRANai 

LO'CATIOM: MARY LAKE, 3.977 

■KM^iSIttP: STEPHEhajN COUKIY : ^''USiOKA LATAONG: 4515/7915 

DAm, SOURCE: HOE 



SPEQ ES N 


KEROJIRY CONG, 


LENGTH iQ'U) 


PCTCHT(GM,) 


%>=,5 




Hhm EAICE' 


f'EM ■RANGE 


fiEAN RANGE 


PPM 


SMET.T * 10' 


0,,49 0u26- 0.84 


15,5 13i,0'- 17,5 


28 18- 35 


4 0,0 


L«, TROUT * 30' 


3,27 0,31- 9, SO' 


57 „ 5 31,5- 87,0 


2811 275- 70010 


90,0 


S,tU BASS * 21 


1,13 0,4 3" 2,70 


,31,6 23,0- 40,0 


597 2 50'-' I'iOO 


90,5 



* SIZE ff'ECIFIC CLASSIFI.CATias' AVAILABLE 



BEE0J:RY CONCENT'FAl'ia.i Hi RELATIa^; TO FISH LEI\GI'H 



SIZE PAmE m mcms 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

B'miT A c „«„,„„„„ ,. 

L, TIROUT - " - A „E C D D D D 

S„M, BASS --BBCD---- 



A [-ERODRY CON'CEWTPAlia^ <0,5 PP!i 

fc MEROURY CON'CE;OTRATI« Ow 5-1,0 PPH 

C rERQJRY ■ODN'CEiiMT-RATI'QN 1,0-1,5 PPfl 

b MEFCUiRY CONCE.Wr,RATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOI' AVAILABIE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia3 DATA******* 
REGRESSIQM MODEL: HG'^'C^L'^Al 



.SPECIES 


AO 


Al 


R 


ST'D Lra, 


m 


AT STD 


Si^ELT 


0,000006 


4,028.12 


0,9 31 







0,0€' 


L, TROUT 


0,000032 


2,77615 


0,94 7 


60 




2,77 


S,H, BASS 


0,000042 


2,93 306 


0,854 







0,00 



I 
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^jERaJRy data suMfmp.Y 

ONiTARIO MIL^ISTPY OF THE ENVIRONriENT, LACORMORY SERVICES Bi^'^CH 

LOCATia^: rCKAY LAKE, 1971 

la^'NSIJIP: D,RAPER COUNTY : I-IUSBDKA LAT/LaC^: 450'i/?910 

DATA a)URCE: PPL 



SPEQES W nERCUEY COIC'« LENGTH (QU)' VvEIGHr{GrM) %>=«5: 

fr-iE.AN I^ANCE tmMi RANGE MEAN' RANGE PPM 

S,M, BASS 3 0.4 3 0,JO- 0,53 25,2 24,0- 26,0 237 217- 260 3 3,3 

R, BASS 1 0,2 5 - - 20<,0 - - 277 - - 



MERCURY LATA SUPt'ftRY 
OQmRIO' MINISTRY OF THE KWiroi^I®JT, LABORATO'RY SERVICES B^RANCH 

LOCATION 1 MILLiaiAI'P LME , 1971 

■rat^SfflP: tCCLINIOCK OOUwlY : HHjIBURION LAT/LOTG: 4519/7'850 

DM3K SOURCE:: PPL 



SPEQ ES E r-iEROO B Y COtC , LraGTH (m . ) ¥E I;GHT ( m, ) %>= , 5 

hXm RAiCE tlEm RANGE MEMJ RANGE PH1 

S, TROUT * 14 0,26 0,11- 0,59 19,4 15,0- 26,5 106 40- 291 14,3 
i¥\IM30k 1 0,60 - - 34,0 - - 590 - 

£A,f« aUB^ 2 0„37 0«3J- 0,41 IS, 3 18,0'- 20,5 90 6'0- 120 0,0 

*' SIZE SPECIE IC CLASS! FICA'lION AVAILABLE 



tERCtJRY CONCENIRMICK' IiN RELATION TO' FISH LE,i*^rr] 



SI2E RAtCE IN IN'OffiS 

,SFEaES <6 6-8 ^8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-^0 >B0 

S, TiOJT A A A E C - - - -' - 



A tERGURY COWCEMRWION €1, 5 P»1 

E fEROJPY CON'CENl'RAIMOW a 5-1, PB! 

C f EKOJ. R Y COWCEN'^RAI- ION 1, 0- 1, 5 P K'J 

L I'EEOUR^ CaJCEf^'l'RATIOI'i >1, 5 PM1 

fCRaiRY DAiA war ,i¥aiiaell for tris size 



*******regpessioini .data******* 

RBGRESSia?J rtOLEi.: HC:=ft.D*L"Al 



SPBCI e;s 


AO 


Al 


R 


SlU LEtK 


dG 


A'l" SID 


b, TRUJ'T 


0,000145 


2,4972S 


0,826 







0,00 



MERCURY DATA SOHI^RY 
aWARIO MINISTRY O'F THE HWIRONI'lENT, LABO'EATOPY SEPVICES BEAKCH 

LOCA:TIQN: f€SKI,MI LAKE, 1977 

TOWNSfflP: DODLEY COUNl'Y^ HALIBURTOt^ LAT/LCKG: 4 50' 3/78 19 

DAm gou!RCE:i r:0E 



SPEQ ES 


M t^EFOJFY CG^C. 


le:wgth cai„) PEiGifr(Cf^) 


l>=,5 




IiEAN RAiSiGC 


lEAW RANGE ' mm RMJGE 


PPM 


S,M, BASS 


17 0, J5 0,2}- 0,5 3 


29.5 21,0'- 38,5 401 50- 1000 


5,9 


L, TIDUT * 


20 0,13 0.0 3- 0,40 


46,4 29,0- 67„7 067 200- 2100 


0,0 



* SIZE .aPECIFIC CLASSIFICATI'O! AVAILABLE 



MERCUPvY CON'CENTPATICI'I IN Ba.ATIQN TO FISH LENGTII 



SIZE RAICC IN INOEIES 
SPEOES. <6 6-8 ^8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-^0 > 30 

L, TROUT - - - A A A A A A - 



A tIERGURY Ca^]CENlFATIO^ -d["l. 5 PHI 
B l EROJRY Ca^XELM'IFAT ICh 0» 5-1, C P H i 
C nEROJRY COwCLNir^.TICN 1,0-1,5 PH 
D f'^ERGURY CaCENlRATiaj >1,5 PP. 

MERCURY DATA NOT AVAILALLL tOP TLIS SIZE 



****** *PEGRESSia^il DATA******* 
REGllESSia^ MODEL: HG^&^L'^Al 



SPECIES AO Al P STO' LEW, EG AT STD, 

L, TJROUT 0,000012 2, S9976 0,890 60 0,,22 



MErcURY DATA SUMI'mRY 
ON'mRIO' MINLSTRY OF THE EWIKMtlENT, LMOFATORY SERVICES BRAIJCH 

LOC^TICK: MSSIS.SAGUA LAKE, 1977 

TQ^WSHIP: HARVEY COUNTY j PETEH30roUGH LAT/LOSIG: 44 42/7819 

DAm SOURCE: HOE 



SPE CT ES N r EP'OUR Y CONC , 


LENGI'H iQ':^} ICIGHTCOK,) 


%>=,5 


FEM HmCE 


MEAN RANGE MEAN RMJ'CE 


PPf'^ 


L,,M« BASS 5 0,!6 0u2 3"^ 0,58 


22,9 18,8- 26.5 120 50- 200' 


20,0 


S,P.'U E,A.SS * 20^ 0*54 0,il- 1,10' 


23,3 19,1- 27,7 151 100- 280 


55,0 


L„ TIDUT * 22 01,38 0,16- 0.87 


42.2 27,0- 70,0 818 20O- ■!000 


22,7 



* SIZE aPECIFIC CLASSIFICATIQ'^ AVAILABLE 



tlERajRY COKCENTPAI'ia^" IN RELATION 10 FISH LENGTH 



SIZE WMIGE IN INaffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >J0' 

S,I1, BASS - A B E C - - - - - 

L, TIDUT --AAAABBBB 



A t-ERCURY OOiCENTEATICK <D,5PH'! 
B fCR'CURY CON'CENTRAT ION 0,5-1,0 PHI 
C ,^:ER^GURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 
D f-EROJKY CONCENIRATICI^ >l„5PPr4 

MEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *REGRESSICI^' DA m ** ***** 
REGRESSIOT MODEL.- HG^AO*L"Al 



SPECIES 


m 


Al 


t 


STD LM, 


HG AT SID 


S,M, B.ASS 


0,000628 


2,13398 


0,552 





0,00 


L, Trou'T 


0,001589 


1,44480 


0,7 37 


60 


0,59 



MERCURY DATA SU^fm,RY 

ONmRIO MINISTRY OF THE aWI ■RONMENT' , LABO'RAIDRY SERVICES BRANCH 



LOCATION: IA,KE MUSKOKA , 1977 
TOWJSMPs .MUSKOPA COUNTY 

DATA SOURCT.: MOE 



HUSKOI^. 



LAT/LONG: 4500/7925 



SPEQ ES 



Sf«LT 



MERCUiRY CONC, 
MEAN RAN'CE 

0„14 0,1'9- 0,45 



imm range: 

13,0 13,0- 13,0 



IvEIGHT(Gr-U) %>=,5 

MEAN PANGE PPM 

19 19- 19 0,0 



i 

i 

ME,Raj,KY DM'A SUHMA,RY ■' i^ 

Q^'mRIO MINISTRY O'F THE QWIRailMENT, LffiOR^lORY SERVICES BRANOl | 

■LOCATION!; LAKE MUSro'KA, 1976 ^^^^^ 

TCWIBM.P: l«SmKA COUNTY : MJ'SKOK\ LAT/L,ONGi 4500/7925 

DAm SOUiRCE: MOE 



SPEQES H MERCU'RY CO'NC. LENGTH ('04,,) 'fcEiafr(Gf4.) %>=,5 

m'PM RANGE MEM RANGE MEAN RANGE PPM 

L, TRDUT * 24 2.96 1,80- 3,90 71,2 5l«0- 89,5 3^3 1250- 5850 100,0 

PIKE 1 1,00 - - 66„0i - - 1900 -_ -- - 

B, BASS 6 0,71 0,44- 0,99 18,4 17,2- 20,0 103 9:5- 120 83,3 

* SIZE ffECIFIC CLASSIPICATICN AVAILABLE 



MERCURY C0NCE;N1'RATI'QN IN RELATIOI TO' FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPEQES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

L, THDU^T ------ D D D D 



A ^'EROJRY CONCENimTION <D', 5 P.FM 

B fEROJBY CONCENIEATION 0,5-1,0 PPM 

C fERCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPI^l 

D MERCURY CONCENTRATION >l,5PifJ 

.- .MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******RBGRESSim DATA******* 

KEGRESSIOI-^ MODEL: HG=A0*L"A1 

SPECIES m ftl R SID LEW, HG AT SID, 

L, TROUT 0,122075 0,74505 0,472 60 2,58 



MERCURY DM'A SUMI-mRY 

'CNmRIO MINISTRY OF THE raVIRCWMMT, L/«0,imiDRY SEBVI'CES B.R^NiaJ 

LOCATIOSl^i MUSKDKA LAKE, 1970 

TC»NSfflP: WSKOM COUNTY' : WSIOm LATAOKG: 45a!0/7925 

DAm SQORCE: PPL 



SPEaES N PffiPaJRY CQ!MC, LENG^rH (0],| WJ^OH'CGJ^-'*) %>^. 5 

'mm raW'C3E mean: RAWOE tlEAW Rffl^GE PPM. 

L., TroUT * 14 0.74 0,27- 1,15 59.7 30,7- 69, B 2676 215- 42S 85,7 

* SIZE ,^ECIFIC CLASSIFICAl-IOli AVAILABLE 



IvlER'ajRY CGNCTNI'JRATIO^' IN PaATiaSI TO FISH LENCTTH 



SIZE MNGE Ibi INC3ES 
SPEQES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-B.O >30 

L, TBOUT ---AAABBCC 



A ^ERCURY CONCENIlimTlOt^ C,5P»1 

B ffiROJRY CONCENTRATION a,.5-l,0Pm 

C MERCURY CONCENTRATI»J 1,0-1,5 PHh 

D r-ERCURY CONCENTRATION >1, 5 Pe-1 

- fffiRCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION DATA* ****** 
^RBGRESSia'^ MODEL: BG=A0*'L"a1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT STD 


L, TROUT 


O.001721 


1,47765 


0,916 


m 




0,7 3 



MERCURY DMA SOf'fftRY 
O^mMO MINISTRY OF THE aWiroHMEE^T, LfflO'MlORY SERVICES BRANCH 

LOOkTIO^: NOTTAWASAGA, RIVER, 197 7 

'Tat>!SfaP: SUi^NIDALE COUN'TY' : SIf-'COE LAT/LOJC: 4429/8 OOOi 

Dhm S3U:RCE.: MOE 



SPEQES N MEIOOPY CONC 

MEM RANffi 

WMiEYE * 15 0,,66 0.,16- 1,60 
Y, PER'ai * 15 0,34 OaS- 0,55 

* SIZE ffECIFIC aASSIFICATIC3N AVAILABLE 



LENGTH (QU) 


HEIGHT (GK,) 


%>^,5 


mm RANGE 


imm RANGE 


PPM 


50,5 29.8- 7L,8 


2027 250'- 5500 


46,7 


24,4 16,5- 18,0 


219 65- 420 


13,3 



MER'OJRY CONiCTNTKATIOj IN RaATiaNi TO .FISH LENCTTH 



SIZE RA,1CE IN INCffiS. 

SPEQES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 2&-30 >m 

hPLLEYE - -■■ - A A A B C D D 

Y, PERCH, A A A A A ,B - - - - 



.A MIRCU'RY CONCENTEAT,ION <D, 5 P»l 

B tEROJiRY CONCENTPftTIGN 0,5-1,0 PH-! 
C ^ERaJRY CONCENimTION 1,0-1,5 PPfl 
D ,!«RaURY CONCENIRftTION >1, 5 PPM 

tERCUiRY DATA NOT a/AI,LAELE FOR TiUS SIZE 



*******REGRESSia'4 OA-m ******* 
REGRE,SSI'ON MODEL: I]G^0'*L"A1 



.SPECIES 


m 


,i:i 


% 


STD LH^, 


HG at SID, 


ViALLEYE 


0,00001 i 


2,71331 


0,979 


50 


0,54 


Y,„ P,EICH 


0,0^250 


0,68087 


0,549 





0,00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



flERCURY DATA SUIfmRY 
CWmRIO MINISTRY OF THE eWIRCNr-ENT, LABORATORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: OXTONGUE LAKE, 1971 

lOWNSfflP: rCOiINTOCK C0UN1Y : HALIBURION LAT/LOMG: 4522/7855 

DAm SOURCES PPL 



SPEaES N MEROURY CONG, LENGTH (GM«) KEIGHT(GM,) %>=^5 

MEAN KAislOE TEAN RANGE fEAN RANGE PPM 

S,M. BASS 10 0,^3 0,24- 0,55 20,8 18,5- 27,0 142 91- US 10,0 



MERCORY DATA SUrttftBY 
CNTARIO MINISTRY OF THE BMVIRQNMENT, LABORAIORY SERVICES BRANCH 



LOCATIOt^: OXTCt^GUE :LAKE , 1970i_ 
lOWNSKP: tCCLINIDCK CO'UNTY 

DAm SOURCE: PEL 



HMiXBURTOiN 



LAT/LOIG: 4522/7855 



SPEQES 


N 


MEROJRY 'CONC, 


LENGTH Cai,) 


WEIGHS GM,) 


%>«„5 






MEAN Emm 


^EAN RANCS, 


imm 


RMGE 


PW 


S«M, BASS 


1 


0,53 - 


21,6 


113 


— — 


— 


asoo 


5 


0,41 0,32:- 0,53 


23,0 20,8- 24,4 


90 


79- 102 


20,0 


WHITEFISH 


5 


0,38 0,14- 0,63 


28,2 25,7- 31,0 


172 


125- 2 m 


40,0 


L, TRDUT 


1 


2,22 - 


66,0 


2404 


— — 


— 


BURBOT 


5 


1,15 0,89- 1,67 


67,9 6 3,0'- 72,1 


2150 


1542- 2722 


100,0 



MEB'OJ'RY D,ATA SUMMA,JRy 
ONimRIO MINISTRY OF THE EaWIROK,ME]SIT, LAEOMTOPY SERVICES BMNCH 

LOCATION^ PAUDASH LAKE, 1976 

TOWNSfflP: CAroiBF COUNTO : HALIBUHIDN LAT/LOIC: 4458/78 03 

DATA, SOORCE: MOE 



SPEQES n MEBOJRY Cmc. LENGI'H (QUJ ICIGHI'CGM,,) t>=,5 

MEAN .RANGE MEAN RANCTl ,ME,AN RANGE PPM 

S,M« BASS 1 0,52 - - 40i,6 - - 910 

MLLEYE * 9 0,42 0,21- 0,75 47,5 40,6- 55,8 1014 675- 1500 3 3,3 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATI« AVAILABLE 



flEK'CURY CONCENimTI'CK' IN RELATION TO' FISH LE:NGTH 



SIZE RANGE IN INOIES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLE'YE -.--.-^ABC-- 



,A f'EEmRY CONCEMimTION <0i,5Pm 

B: ffiE;CURY CONCENTRATION 0,5-1,0 PHI 

C MEPajRY CONCENl'RATION 1,0-1,5 PH-1 

D MER'ajRY CONCENTRATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RECmESSia^ Dftm ******* 
RBGRESSia^ .MODELS HG»ACF'L"A1 

SPECIES .AO ll R STD LBN, HG AT SID., 

WALLEYE 0,000000 3,84 348 0,893 50 0,47 



ME^RCURY DA'M SUi#mRY' 
'QNiTftBlO MINISI'RY O'F THE ElWIfCf^l'-ie«', UBO^RftTORY SERVICES BB^ai 



LOCATION: PIGEON LAKE,, 197 7 
IDM'^SHIP: - CC»1Y 

DAm, £DU,RCEi MOE 



VICTOBIA 



LAT/LmCi 4427/78 10 



SPECIES N 


MERCURY CONC«, 


LENGTB {a>U} 


VEIGIfl'(OUJ 


l>=,5 




MEAiSi. BMCL 


mMi PAN'GE 


mPii RAI^GE 


PPM 


¥„ PERQi * .20 


0.01 0,02- oa.5 


18,6 14.0- 24,1 


86 28- 170 


0,0 


hAir.LEYE * 20 


0,28 0>08- 1,00 


45,1 26,8- 66,9 


961 142- 2949 


10,0 


L,M« BASS * 20 


0.15 0.04- 0,47 


29,8 15,6" 44,9 


526 57- 1588 


0.0 



* SIZE aPECIFIC CLASSIFI'CATiai AVAIIABLE 



f-ffiRCURY COt^iCENTFATia^ IN RELiATIOtNl 'TO FISH LE'NCTH 



SIZE RA,NGE IN INOffiS 

SPEaES <6 6-8 .8-10 10^12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Y, PERQi A A A A A - - - - - 

VtMiLE'YE - - A A A A A B B. - 

L,M, BASS A A A A A A A - - - 



A ^■ERaJRY C0N:CEMrmTia^: ■<o,5PP?i 

B MEROJRY COMCEMTRATIOw 0,5-l,iO PH4 

C MERCURY CON'a:MI'RATI« 1,0-1,5 PPM 

E MERCURY CONCEMrRAT ION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT' AVAILABLE TOR TfflS SIZE 



***** **REGRESSI m DATA** **** * 

REGRESSiaM MODEL,:: HG^i(FL"A1 



SPECIES AO Al R 

Y, PERai 0,O0iO2-36 1,92220 0„611 

WALLEYE 0,000080 2,11140 0,„850 

L,M, BASS 0,000596 1., 59220 0«B19 



STD LQi, HG AT ,ST'D, 
0,00 

m 0,31 

i o„oo 



MERCURY DM,'A SU^#mRY 

■Q^TARIO' MINISI'KY OF THE ENVIBDNt'iENT, IJffiO'RMORY SERVICES BRANCH 



LOCATIONS PROSPECI" LAKE, 19?]. 
ICWNSfflP: DRAPER CQUft'IY 

OAIA SOU^RCEi: PPL 



MUSKOKA 



LAT/LONG: 4459/7908 



SPEQES U MEBOJEY' CQ,NC„ LENCTTE {QU) 

ME,AN RANa: I^EAK RANGE 

CISOO' 6 0.4 3 0,36- 0^48 21„4 21,0- 22,0 



KEIG[f^'(G^i.,) %>^„5 

FCAN RAtlGE PPM 

260 231- 2 95 0^,0 



ME,Baj'PY DATA SUIU-fiRY 
CNl'AiUO L-IINISTKY Of THE a^VIMDiNMOvl', LAtORAlORY SEEVICES E'RANO] 

LOCATION t RICE LA,KE, 1977 ,^,-,^.« 

TOWNSHIP: - COUNTY : PEl'EFDDKUGH LATAOWi 4412/7810 

DAm .SOURCES MOE 



SFEQES N HEFOURY COWC. LED^GTH (OU.) W:iGHT(a^,) %>=^5 

MEAM RAtMO: f'EM RAWGE ME AW PANGE PPh 

VvALLEYE * 20 0,42 0.12- 1,30 50,2 24.6- 65,8 12K 115- 27^ iO.O 

YrPERai * 20 0,06 0,0 3" 0,15 17,2 11,9- 22,2 86 28- 1% 0,0 

L,H, BASS * 20 0,14 0,0> 0, » 29,9 21, 'SH 42,0' 472 142- 1247 0,0 

* SIZE' .SPECIFIC .aASSIElCATiai AVAILABLE 



MEROiRY COSCEI^TRA'IiaJ IN RELATim TO FISH LEKGTH 



SIZE RAICE IN IN'CHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 l'f>-12 12^14 14-18 18-22 22-26 26-30 >B.O 

^vALLEffi, -. « A !\ A A A B E - 

Y, PERGFi AAA---"-"" 

L,M, BASS - A A A A A A - - " 



A f-'EROJRY CONCEWrRATI'ON '<0,5 PPM 

B r^ROJRY COWCEii^TRATia^ 0,5-1,0 PPH 

C ^ERa]•RY COWCENTRATiasI 1,0-1,5 PPM 

b ME.R'CURY COf^CEM-RAT'ION >1, 5 PPM 

- 'lER'aJiRY DATA NOT AVAILM^LE FOR TMS SIZE 



* *•* ** * * pEGPESSI cm DATA* * * * ** * 

f€;GRESS10l^J MODHj: HG^C^L'AI 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN 


taAr.T.EYE 


0^000061 


2,2 3027 


0,8^05 


50 


Y, PERCH 


0,004229 


0,92567 


0,505 


§ 


L,M, BASS 


0,00019 3 


1,9167 3 


0,881 


i 



HG AT STD, 
0,.« 
0,00 
0*00 



I 



I 

I 

I 
I 

I 

I 



I 

1 

I 

I 
I 
I 
I 



I 

I 
I 



'Q^mRIO MliMISTEY Of lilE EivVli^Or^f iLw'l , UWliNlOBY SEKVICES BRM'jaj 

LOCATICIJ: mXEH LAKE, 1971 

'TCI,NSHIP: LIVIiMCSTa^iL COUaI'Y : H/\LmumO'N LAT/LOl^iC: 4526/7845 

Dhm SOURCE I PPL 



SPLQES N tiLECLEY CGWC, LEi^GrB (01,) VEICETCGI?^) %>=,5 

I'lEm RWvJGE mm RA^jGE lEAK ,RMGE PHI 

S, TiOUT * 7 0,11 0,08" 0^17 19,2 15,5- 27,0 109 49- 352 O'^O 

* SIZE a*ECIFIC CLASSIB-ICAilOej AVAILAE-LE 



I'EB.Cy'BY COi^CEmFM'iaii' Im PELAIICI^I TO FISfi LEIvGT'H 



SIZE BAl^CE I.N IlMCffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-3.4 14-18 1.8-22 22^26 26- '50 >» 

S, TFOUT AAAAA--""- 



A tiLRCURY CuJCEl^'lI^/\'I10i. <0,5PHi 
h fiEl'GUk^ COKCLMFATlOri 0, 5-] „ PHI 
C I£,RaiE^ COi.'CLb/iIA'lIGr! 1,0-1,5 PF^^ 
L f'itlPaiFY CuJCLN'lFAriOi. >j,5PPr. 

flEPOJH^ DAIA i^ar AvAIlAPLf tO Ti4S SIZE 



** *'****REGRE:SSia:\i DAm.******* 
DEGRESSION t'^DDLL^ iiG^A.CFL'^'Al 



SPECIES AO Al R STD Lm^l, HG AT STD, 

S, TRJUT 0,001668 1,40010 0,967 0,00 



MERCORY DATA a]f#ftRY 
ONTARIO' MINISTRY O'F THE BNVIBDMvIO^', LfflOM'IORY SERVIOES BKANCT 

LOCATION: LA,KE IClSSEAUi, 1977 

•lOtJSHIP: 'CATOWLL COUNTY : hVSmm LAT/LONG: 4510/79 B 

DATA SQURQS: MOE 



SPECIES N ^E,RaJRY CONC, LENGTH (CM,,) kEICHTfGM,,) l>=,5 

mm .RANGE mm range mem umm pem 

SMELT 5 0,18 0,12-' 0,29 13,5 13,5- 13.,5 18 18- 18 0,0' 

L, TRDOT * JO 0,37 0,32- 1,70 56,3 35,0- 79,5 2198 600i- 4550 93,3 

* SIZE ^BCiriC CLASSIFICATI'CN AVAILABLE 



fffi,RCDRY CONCENrmTIONi IN RELATICN TO FISH LE,NGrH 



SIZE Emm IN INCHES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 lB-22 22-26 26- iO > 30 

L, TroUT - - - - B B. B C C D 



A MERCURY CONCEOTRM' ION CS PPM _ • S. | 

B ^EROJRY CONffiNfrRATICM 0,&-l,,0 PPP-1 



C !«RCURY CON'ffiOT'RATIOJ 1,0-1,5 PPM 

D ffiRGU'RY OONCTNl'RATIQN >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

****** *REGRESSI m DATA** ***** 
reGRESSI'QJ' tDDEL: HG^0!*L"a1 

SPECIES AC 11 1 STD Lffl, HG AT STD, 

L, TROUT 0,009598 1,13471 0,536 60 1,00 



MiEPOJRY DATA SUMimPY 
'ONTMIO MINISTRY OF THE Q^VIIOyiMENT, LAm'RAiORY Sro\fICES B,RANCH 

.LOCATION: LAI€ .ROSSEAU, 1970i 

TOWNSHIP: MlMm COUNTY t mSKOKA LhT/LCm-. 4510/79 55 

DATA SOURCE: PPL 



SPECIES N ffiBOJRY CONG,, LEI«JrH (04, ) WEICTT(a-'4 %>=,5 

mm 'Rmm mem range imMn range pm 

L, TMJT * 14 0.6i 0,27- 1..00^ 54.5 31,2- 69,9 1659 227- 1511 71«4 
* SIZE SPECIFIC OASSIFICATIQN AVAILABLE 



'^ffi,paJlRY COI^CEOTRATION IN RELATICNi TO' FISH LENGPH 



SIZE rni^m m inches 

SPECIES <;6 6-8 8-10 1'0-12 12-14 14-18. lB-22 22-26 26-10 > 30 

L, TROUT - - - A A A B^ B C C 



A ffiROJRY CONCEraTATION <D,5 PPM 

B l-ffiROJlRY C«ffiNTRATION 0,:^l,Oi PPM 

C rER'CUlRY CONCE'OTRATICW 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY COftJ^CEMrRAT ION' >1, 5 PPM 

- MERaJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia\] DATA******* 
AGRESSION ^DDa: HG^O*L"Al 

SPECIES AOi Al R STD Lm, EG AT STO, 

L, THDOT O,0'01379 1,523a 0,914 60 0,70 



f 



MEROPRY DATA SUI#1AEY 
Ol'mRIO' MINISTRY OF THE MVIRO^MENT, LffiORATORY SEKVICES E'EMm 

LOCATIONS LAKE K)SSEAU, 1967 ,,„^^..^ ^clo/^Q^E 

•roWMSfflCP: MEmRA CCUNTY : r€JSroim LAT/LONG: 4510/79 J5 

DATA SOURCE I PPL 



SPECIES N f-EKURY CONC, ' LENGTH (m,| WEICTTCGM,! %>-^5 

■"■" mm mmm mean rance me'AN rmge ^m 

CISCO 19 0,40 0,20-. 0,71 35,3 3 3«0- 4 3.0 542 340- 1100 21.1 



ME'ROU'RY DATA .SU^fmRy 
OSITARIO MINISTRY OF THE ENVIBCWMENT, LAroRATORY SERVICES BRMCT 

LOCATION! LAKE ST, JOHN, 1977 

SA^'IPLING• SITE: RAIV^ COUNIY: CKTARI,0 LATAONG: 4441/7919 

DAm gajRCEs mE 



SPEa ES 


N MERCOPY CONC, 


LENGTH ('CM,) 




MEAN .RANCB 


MEAN' RANGE 


PIKE 


* 14 0,52 O'ae- 1,00 


54.9 31.8- 74,0 


WAIJ.Effi 


* 16 0,96 0,22- 1,70 


4 3,1 29, :5- 61,4 



¥Eiarr(a^i,) i>=,5 

«,AN Ra^GE PPM 

1139 200- 2500 50,0 

996 280- 2500 93,8 



* SIZE ^ECIFIC CLftSSIFI'CATION AyAILABLE 



MEF,ajRY GON'CENTMTim IN RELATION TO' FISH LEfCTH, 



SIZE RANGE IN IN'CHES 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- BO >30 

PIKE « - - A A A B B B C 

WALLEYE - - - B. B B^ C C D - 



A MEIROJRY CONCENTPATIOT <0,5Pm 

B f€]PCURY OON'CENTRRTICW 0,5-1,0 PPM 

C l^ROJ'RY Ca^CENlRAT ION 1,'0-1, 5 PPM 

D MEROJRY C'CMCENIRATION >1, 5 PM _ 

- tEROIRY DATA NOT AVAItABLE FOR THI,S SIZE 



*** * ** *P Et^EiSSION DA m * * ** *** 
.REGRESSION MODEL: BG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


:STD LHi, 


HG AT SID' 


Pllffi 


0,00020 3 


1,94 78 3 


0,901 


60 


0,59 


W\T.LEYE 


0,012929 


1,1^240 


0,559 


50 


1,0'9 



ME:RCU'RY DATA SU»]AR,Y 
ONmRIO' MINISrRY OF THE EWIRa#1EOT, LffiO'MIORY SEm/ICES BJRANCH 

LOCATION 1 LA„ra3 m\ JOffl, 1971 

'TO«i:SHIPi RAM COUNTY : ONTARIO LAT/LOTG: 4441/7919 

DAm ^URCE? PPL 



SPEQ ES 


N 


MEROJ RY CONC^ 


LEMCTH iau) 


^IGHT(m,) 


%>»,5 






.MEAN RANGE 


t-mm RANGE 


ME,AN 


RANGE 


PPM 


R, BASS 


2 


0,48 0',40- 0',,56 


25,0 24,0'- 26,0 


359 


297- 420 


50,0 


P'SEED 


1 


0,18 - 


18,0 


155 


— — ■ 


— 


l-mLLEYE. 


* 5 


0,60- 0„1&- 0,90 


40,4 18,0- 54,0 


798 


84- 1354 


60,0 


C, CATFISH* 12 


0,,12 0,07- 0.17 


29,9 27,0- B8,0 


455 


340- 614 


0,0 



* SIZE .SPECIFIC ttASSIFICATICN AVAILABLE 



tCRdJRY CONCEOTRATION IN RELATia^ TO FISB LENGTH 



SIZE RAN'ffi IN INCHES 

SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >10 

WALLEYE. - A A A A B B. C - - 

C, CATFISH - - A A A A - - - - 



A ^ERCURY COWffiMrRATICM <0„5PPM 

B fEROJRY CON'OErn'RATIiON 0,5-1,0 PPM 

C FERCURY CON'CElMTRATia^ 1,0-1,5 PPM 

D tCRGURY CONCENrRATiaNl >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSI'ON DATA******* 
.IBGRESSiaM MOD'Qi,: HG^C^L'^Al 



aPECIES 


m 


Al 


1 


SID LH^, 


HG AT STO 


WA,LLEYE, 


0,0026 36 


1,45465 


0,989 


50 


0,78 


C, CATFISH 


0,000954 


1,40722 


0,621 


0: 


0,00 



I 



I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

ill 

I 
I 
I 



MERCURY DATA SUr#ftRY 
QNmRIO MINISI'RY OF THE e^II»Jt>CNT, LAeORAlORY SERVICES BRMQai 

LOCATION: LAKE ,SCUQOG, 1977 

TGWNSHCP: - COUNTY : ONTARIO LAT/LONG: 4410/7850 

DATA SOURCE: MOE 



SPECIES n MEFCUIY COKiC, LENCJTfi (CM,) MIGHT f 0^,1 i>«,5 

hmm Bm(M mMi rance fean raisi:Ge ppm 

Y, PEROi * 20 0,14 0,02- 0,45 22,5 16,2- 31,4 152 57- 369 0,0 

WALLEYE * 20 0,10 0,04- 0,2 5 45,5 22,2- 66,6 1140 113- 2864 0,0 

* SIZE SPECIFIC CIASSIFICATia>J AVAILABLE 



MERCURY COlSiCENTRATiaj m RHjATIOI TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-50 >30 

Y, PERai AAAAA----- 

WALLEYE -AAAAAAAA- 



A ffiROURY CONCENTmTIQN <D, 5 PFM 

E ^•ERaJRY CONCENimT ION Ow 5-1, PPM 

C NEROJRY CONCENTRATION 1,0-1,5 PHI 

D MERCURY CONCENTRATION >1, 5 PPFl 

- ^ERaJRY DATA UQI! A/AIIABLE FOR THIS SIZE 



*-k*****pmm'Ssim data******* 

RBGRESSICN MODEL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LQ^, 


m 


AT SID. 


Y, PERCH 


0,000059 


2,54271 


0,606 







0,00 


WALLEYE 


0,002577 


0,93922 


0,729 


50 




0,10 



I4ERCDRY DATA SU»ftlY 
amRIO MINISrRY OF THE ENVIFCKtiraT, LI«DRA10RY SERVICES BRANCH 



LOCATICK,: MKE, SCUGOG, 1970 

TQw^SHiP: agmrao couisiiy 

DA-m SOURCE:: PPL 



VICTORIA 



LATAONGj 4410/7850 



SPECIES N MEKUBY CONC, 

MEAN Bmm 

MJSKI,E I 0<»22 0,10- 0«33 

L«M„ BASS 7 0,18 Oat- 0,34 

WaiLEYE 6 0,08 0.06- 0,10 



LENGTH (CM,) 
MEANi RANfGE 

94.8 88,9- 104,1 

39.9 26,7- 48,3 
54,1 46,2- 62,2 



WIGHT (GK, I l>=,5 

tmm RANGE PPM 

6059 462 J- 86 94 0,0 

1221 290^ 2108 0,0 

1985 972- 1260 0,0 



■ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 



MEROJR^ DATA SU^ff1ARY 
a^TARIO MINIST;RY OF THE esiVIBat^EKT, LPBOEMOEY SERVICES BBANQI 



LOCATION: SCUGOG RIVEP, 1976 

IWl^lSHIP: FENELOM OOUN'IY 

DA'm SOURCE: MOE 



VI'CTORIA 



LAT/1.0NG: 4424/7845 



SPEQ ES 



N 



MERajKY CONC. 



WALLEYE 
CAW 



L,M„ 
S<,M, 



BASS * 
BASS * 



19 

17 

11 

9 



0,18 
0,06 
0,23 
0,14 



LENGTH (QU) 



reicifrcGM,) 



RANGE 



r-!EAN 



RANGE 



mm 



0,06- 
0,02- 

0,10- 
0,11- 



0,72 

0,18 

0,59 
0,17 



45,1 30,5- 

B9,8 27,1- 

B7,7 31,7- 

32,8 27,5- 



71,2 1051 

69,8 1637 

47,2 1096 

36,2 678 



EmCE 
340- 2667 
539- 5788 
5 32- 221 3 
426- 908 



%>«,5 

PFM 
5, 3 
0,0 
18,2 
0,0 



SIZE ,a>ECIPIC CLASSIPI1CATIO14 AVAILABLE 



«RCURY CONCENTRATION IN RaATION TO FISH LENGTH 



SPEa ES 
WMjLEYE 
CAfP 

L,M, BASS 
3,M, BASS 



<6 



6-8 8-10 



A 



SI,ZE RANGE IN INOES 




10-12 1^14 14-18 18-22 


22-26 26-30 >30 


A A A A 


A A B 


A A A A 


AAA 


A A A B 


^ -, « 


A A A - 


■ « « 



A MERCURY CONCENI'RATiaSi <},5PPM 

B ffiROURY CO'NCEm'RATION 0,5^1,0 PPM 

C PERaJRY CONdNTRATION 1,0-1,5 PPH 

D MEROJRY CON CENT RAT I ON >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOI' AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******BEGRESSI'QN DATA******* 
REGRESSION MODEL: HG^0*L"A1 



SECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEW 


VMJ.EYE 


0,000114 


1,89942 


0,716 


50 


a\RP 


0,001364 


0,98855 


0,492 


i 


L,H, BASS 


0,000000 


4,00822 


0,952 


i 


S,M, BASS 


0,001484 


1,2911? 


0,703 


i 



HG 



AT ST'D, 
0,19 
0,00 
0,00 

0,00 



I 
I 
1 



MERCURY DATA SUI#mRY 
QtmRIO MINISTRY OF THE :ENVI RQKf lENI' , LffiOBATORY S,ERVIQE:S BMNai 



LOCATION: S,EVERN RIVER, 1977 
TOWInISHP: BAXTER OOUNIY 

BAm SajRCE: flOE 



wsko:ka 



LAT/LONG: 4451/794 2 



SPEQES N MERajRY CONC« 

ME.,AN RANCT 

B^M„ BASS * 13 0w57 0,51- 1,00 
WALLEYE 14 1,28 0,8^6- 2,20 

PIKE * 15 0,32 0,1,>- 0,56 



LENGTH (OU) 
mm RM4GE 

38,2 25,0- 44.5 

53,6 49,0- 65,0 
52,6 3 3,3- 74,5 



* SIZE .SPECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



VEIGHT'fGM,) %>=,5 

hmm RANGE PPM 

1138 250- 1800 61,5 

2089 1600- 36 00 100,0 

1473 2 50- 3750 6,7 



MERCURY CONCENTRffl'I(» IN RELATION TO FISH LENOTH 



S,M, BASS 
PIKE 



SI2E RAl^^E IN INOiES 

<6 ' 6-8 fr-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2.^26 26-30 >30 

" A A A B C - - 

- ^ »- A A A A A B B 



A MERCU.RY CON'^MTRATION €1,5 PfM 
B ffiROIRY CON'CENTRATION 0, ,5-1,0 PPM 
C MERCORY CONCENTOfflaON 1,0-1,5 PPM 
D MSRCORY COMCENTmTIOH >1,5 PHI 

^ERaJRY DATA NCT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



* ******,REaRESSI'OKI DATA * *** ** * 

REGRESSICW MODEL,: HG=A0*L''A_1 



SPECIES 
SMn BASS 
Plf^ 



AO 

0,000421 
0,000270 



1,96538 
1,77186 



m 

0,878 
0,946 



SID Lm, 

60 



EG 



AT STD, 

0,00 

0,38 



i 

I 

I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
i 
I 
I 
t 



MERCURY DATA SUMMARY 
ONmRIO MINISTRY OF THE ENVIIO>IMENT, LffiORAIORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: SILENT LAKE, 1976 

TOWNSHIP: CARDIFF COUNTY : HALIBURTON LAT/LONG: 4455/7804 

DATA SOURCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC, LQIGTH (CM.) V£ICTfr(GM«) %>-«5 

MEAN RANGE ^EAN RANGE I^AN RANGE PPM 

L^ TROUT * 15 0«24 0,06- 0,92 45,0 26,6- 6%B 1018 140- il50 6*7 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATICN AVAILABLE 



MERCURY CONCTNTRATIOM IN RELAITQSl TO E'ISH LENGTH 



SIZE RA,NGE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-^0 > 30 

L, TFOUT --AAAAAABB 



A MERCURY C0NCEN11RATI0N <0,5PFM 

B FERCURY CONCEMIPATION 0, 5-1, PPM 

C MERCURY CONCENimTION 1,0-1,5 PPM 

D MIRCURY CONCENTTJATION >1, 5 PFM 

- HERajRY DATA NCT il/AIIABLE FOR THIS SIZE 



* ** * ** *REC^ESSIQN DAm* * ***** 
REGRESSIQM ^DDEL : HG=A0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LQ^, HG AT STD, 

L, TRDUT 0,00002 3 2, B7206 0,969 60 0,39 



I 
I 



frffiRaJHY DATA SUM^RY 
Qj'mRIO MINISTRY OF THE ENVI RONFENT , LfflORATORY SERVICES BRANOi 



LOCATION: LAi^ SIMOTE , 1977 
iOKNSfflP: GEO,RGINA COUNTY 

DAm source;: MOE 



YORK 



LAT/LONGs 4425/7925 



SPECI ES 



N 



fCRCUiRY CONC, 



hmm 



wmm 



LENGTH (04,) 



«AN 



mmm 



we;I'CHT'{c^..) 



f^EAN 



.RM^GE 



S.M, BASS * 28 0u21 0,06- 0.82 28,3 19,4- 43,4 391 100- 1300 

PIKE * 22 0,20 0,07- 0,47 67,4 51,2- 105,0 1970 760- 6500 

WALLEYE * 27 0,60 0,10- 1,60 53,8 29.0- 75,0 1881 220- 4940 

CISOO 13 0,13 0,0'9- 0,17 31,1 26,8- 37,0 235 100- 420 

Y, PERCH, * IB 0,20 0,0>- 0,42 23,6 12,0'- 31,0 171 20- 370 

* SIZE .^ECIFIC aASSIPI'CATION AVAILftBLE 



%>=,5 
PHI 
3,6 
0,0 
44,4 
0,0 
0,0 



MERCUiRY C0NCT.NTRATI<»I IN RaATION TO FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SPEam <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S,M, BASS - A A A A B B - - 

PIKE «„-._-- A A A A 

WALLEYE - - - A A A B B^ C D 

Y, PEK:H A A A A A - 



A MERfflRY CONCENTRATION ^1,5 PPM 

B MERCURY CONCE^NTRATI'CM 0,5-l„0 PPM 

C «RO0RY CONffiNTRATim 1,0-1,5 PPM 

D WROURY COT'CENTRATI'dsl' >1,5 PPM 

- MEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THI,S SIZE 



****** AREG'HESSI'OI DATA******* 
AGRESSION MOOa: EG^0*L"a1 



SPECIES 


m 


*1 


R„ 


STD LQ*i, 


HG AT STD 


s,M, :ba,ss 


0.000100 


2,25420 


0,890 


Q 


0,00 


PIKl 


0,000011 


2,29657 


0,761 


60 


0,13 


mLLEYE 


0,000006 


2,8 34 35 


0,889 


50 


0,37 


Y, PEROI 


0,001144 


1,60564 


0,658 





0,00 



MEKOU'RY DATA SUMftBY 
CNTARIO MINIffrBY OF TBE mViraNl.lENiT, MBORfflORY SERVICES BRANCH 

LOCAMONs LA,KE SIFiCOE, 1976 

TCMMSMPi - COTO'IY : SIffiOE LAT/L»i'G: 442 5/7920 

DAm SDURCE: Ptt 



SPEa.ES. N HEROU^RY COKC, LENGTH (m^) lEIOTTCOU,) 1>^.5 

MEAN RAIM'GE mm RAN'C3E ^EAN R«GE PPfl 

L^ TroUT * 12 0„B5 0',18- 0', 56 69,9 57,2- 85,3 3500 1540- 6680 25,0 

* SIZE fflCIFIC CLASSIFICATIQN' MAILABLE .. 



fEB'OJRY CO^'CEOT'RATICI^ IN RaATlffi' TO FISH LENGTH 



SIZE MICE IN IN^CHES 
SPEQES <6 6-8 &-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-^0 >30 

L,, TIOUT - - - - = - A A A B 



A riERCURY COfvCENlFATION <jO. 5 PPM 
B MERCURY CONCENlFATia\ 0, 5-1.0 PH^! 
C fiERCURY CONCLNTBAT ION ],0"1, 5 PPM 
D [-lEFCURY CONCENIFATION >1, 5 PI^l 

MERCURY DATA NOT AVAILAFLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESS10N DAm******* 
REGRESSION MODEL: HG'#^'0*L"A1 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN, 


HG AT SID 


L, TROUT 


Oi ,,000014 


2. 37079 


0,9 32 


60 


0,2 3 



r 



MERCOPY DATA SII'IMARY 
'CWmRIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, .LABORA'IOP.Y SERVICES B,RANCH 

LO^TION: LAKE SIMmE , 1976 

TCWNSHIPi - GOUNIY i SI^mE LAT/LONG: 4425/7920 

DAm, SOOPCE: MOE 



SPEQES N MEROJ^RY CONC« LENCT'H (Ql,) WI'GHT'(GMi„) %>-«5 

MEfl^ ,RANCE MEAN :RANGE MEAN RANGE P»1 

WALLEYE * 50 0'.,98 OaS- 1«70 66,2 36,6- 80'«1 3416 440- 6905 84.0 

* SIZE .SPECIFIC CLASS! FICATICN AVAILABLE 



MERCURY CON'CE,OTRAlIttJ IN RELATIOJ TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- iO >30 

WALLE'YE - - - - A A B B C D 



A MERCIJRY CONCENimTiaj C5 FBI 

B ffiBCORY CQNCENI'RATKM 0,5-1,0 PPM 

C KPCU'RY CONCMTRATIQJ 1„0-1,5 PPM 

D m:rcory C'Dncemtr^ticm' >i,5 pm 

- MEiROJRY DATA NOT AVAILftBLE FOR TJBIS SIZE 



*** * ** *,REGRESSia'^ DAm* ****** 
REGRESSION frDD,EL : HG^O*L'^Al 



SPECIES 


AO 


m 


1 


STD LIN, 


EG 


AT STO 


mLLEffi 


0,000016 


2,61895 


0,857 


50 




0,44 



MERCURY DATA SUBIMARY 
^QNmRIO MINISTRY OP THE EWIBOiMENT, LABORATORY SERVICES BRANCH 



WChTimz LAKE SIfCOE, 1975 
TOWNSMP: - COUNTY 

DAm SOURCE: PPL 



SItCDE 



LATAQNC: 4425/7920 



SPEa ES 


N 


MERajRY CONC 


, 


L,aiC?I'B (CM,) 




WIGHT' (GM,) 




%>=,5 






HEM 


wmm 


:mean 


RANGE 


MEAN 


BMCE 


PPM 


WAT .r .EYE * 


15 


0.7 3 


0, IS- 


1,28 


60,7 


48,0" 


74,0 


2307 


659- 


4740 


86.7 


S,M, BASS 


10 


01.13 


OLDS- 


0,18 


29,1 


19,0- 


14,5 


4 31 


95- 


697 


0,0 


W. SUCKER 


6 


0«14 


0,07- 


0,19 


4 3, 5 


39,0- 


46,0 


8 99 


777- 


1003 


0,0 


PIKE 


I 


0,16 


0,05- 


0,31 


6 3,0 


43,0- 


86,0 


2251 


722- 


4 455 


0,0 


W,HI'TEFISH 


13 


0,0 3 


0,02- 


0,05 


46,9 


44,0- 


51,0 


1136 


9 35- 


1401 


0,0 


L, TrouT 


16 


0.24 


0,1 'J- 


0,39 


62,3 


55,0- 


71,0 


3097 


2013- 


36 M 


0,0 


HJREOT 


5 


0.5 3 


0,45- 


0,65 


76,8 


70,0- 


86,0 


3240 


2670- 


3595 


80,0 


Y. PERCH * 


12 


0,21 


0,06- 


0,49 


2 3,8 


14,0- 


30,0 


177 


20- 


359 


0,0 


R, BASS * 


10 


0,16 


0,08- 


0,25 


21,5 


17,0- 


25,0 


234 


114- 


385 


0,0 



* SIZE SPECIFIC 'CLASSI FICATIOJ AVAILABLE 



fERCURY CON'CEOT,RATIOt^' IN RELATION TO FISH LENGTH 



SPEa ES 

WMjLEYE: 
Y, PERCa 
R. BASS 



<6 
A 



6-8 8-10 



SIZE RANGE IN INOES 
10^12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

--ABB C D 



A FER^aJRY CONCENTRAriON C 5 PBI 
B. ,D1ERCURY CONICENIRAI'ION' 0, 5-1, PPIl 
C f-ERCURY COiMCENTRATiaN] 1,0-1,5 PPM 
D ^ER'CDRY CONCENTRATION >1, 5 P,FM 

r'-ERaJBY DATA NOT' ,A/AIIA£LF FOR THIS SIZE 



'*'***'***REGRESSION DAIA ******* 
REGRESSiasl. M:ODEL.: HC^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEl'^. 


HC AT STD 


'»LLEYE' 


0,000001 


3,40082 


0,684 


50 


0,35 


Y, PERCH 


0,000345 


1,982 37 


0, 799 





0,00 


R. BA,SS 


O ,0003 30 


2,00682 


0,7 35 


■i 


0.00 



MEKURY DATA SU»ftRY 
Oj-mRIO MINISTRY O'E' TEE. BWIKMI^IENI';. LP&OmiDUY SERVICES B^RWCH 



LOCATION: LA,KE SIMGOE, 1971 
TOWNSHIPS - OTUNIY 

Dhm SOU^RCE: PEL 



S15C0E 



LATAONG: 442 5/7920 



SPEa ES 




M 


MERCURY COIC 


, 


LEtJCTH (CM,) 




frEIGOT'(GM,) 




t.>«,5 








ME.^ 


RANGE 


MEAN 


RftN^GE 


M^ 


R»3GE 


PPM 


W, SUCKER 


* 


12 


0,09 


0.05- 


0,14 


41,4 


35,0- 


48,0 


732 


428- 


12 39 


0,0 


E, SfflNER 




4 


0,08. 


0.06- 


0,1.1 


7,6 


5,1- 


10,0 


..3 


1- 


6 


0,0 


L,M, BASS 


* 


12 


0.,2 5 


0,14- 


0,50 


30,8 


1S,.3- 


42,2 


579 


12 3- 


1557 


8«3 


SJ'U BASS 


* 


12 


0,27 


0,13- 


0,82 


31,1 


19, 3- 


48, 3 


6 37 


110- 


1828 


8,3 


Y, PERCH, 


* 


12 


0, m 


0,15- 


0,80 


25,8 


20,6- 


31,8 


209 


96- 


380 


8, 3 


PIKE 


* 


12 


0,19 


0,1.2- 


0,44 


69,8 


54,9- 


96,5 


2221 


1015- 


5448 


0,0 


WAT 1, EYE 


* 


12 


0,55 


0,18- 


2,04 


53,5 


30,0- 


71,6 


1966 


280- 


4273 


33,3 


WilTEFlSH 




12 


0,04 


0,0 3- 


0,0 7 


41,8 


40,4- 


47,7 


7.33 


585- 


9 35 


0.0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATia^i AVAILABLE 



ffiRCORY CONCEOTPATIW IN RaATIO^ TO' FISH LENCTH 



SPEa ES 
W, .SUCKER 
L,M, BASS 
S,M, BASS 
Y, PEROH. 
PIKE 
WALL.EYE 



<6 



6-8 8-'10 



A 
A 
A 



SIZE MNGE IN INCHK 
10-12 12-14 14-.18 18-22 2^26 ^-30 >30 



A 
A 
A 



A 

A 
A 
A 



A 

B. 
B. 

A 

A 



A 
B. 



A 
C 



A r«RaJRY COiCENTRATION 4), 5 P»l 
B. ffiRCURY COt^CENTRATlOK 0,5-1,0 PPM 
C Iv'ERCURY COiSllCENl:EAr ION 1,0-1,5 PHI 
D ffiROJRY CONCEN'IPATION >1,5 PPM 

MER;GURY DATA KIOT AVAI.LABLE FOR THIS SIZE 



** ** ***REmESSIC]N Dh'm******* 
RBGRESSION MODELS HG=A0*L"A1 



.REGIES 


AO 


Al 


R 


SID LEW, 


HG AT STD 


h. SUCKER 


0,000009 


2,44761 


0,803 





0,00 


L,M. BASS 


0,001892 


1, 3956.5 


0,7 39 





0,00 


S,M, BASS 


0.002604 


1, 32935 


0,88 3 





0.00 


Y, PERCH 


0,000726 


1,82 37 3 


0,64 3 





0,00 


PII® 


0,000068 


1.85346 


0,884 


60 


0,14 


WALLElffi 


0,000070 


2,19519 


0,796 


50 


0,37 



MERCURY DATA SUI*ft,KY 
'CWi'mRIO MINISTRY OF THE ENVIRa#IO^T, LABOimTORY SERVICES BRflNCH 

LOCATION: LAi^: SIMOOE, 1970 

ICWNSfflP: - COTOIY i SIMCOE LAT/LCNG: 442 5/7920' 

DAm SDURCE.- PPL 



SPEQ ES 




N 


f'lEFCURY C'ONC 


, 


LENGTH, (avl,) 




iciofrcoi,) 




%>=,5 








ME,AN: 


RANCE 


PIEAN 


RAN'QE 


mm 


RAN!GE 


PPM 


BU,RfiOT 


* 


10' 


0,39 


0,14- 


0,55 


69,8 


33,0- 


81,3 


2357 


285" 


B 326 


30,0 


W, aJCKER 


* 


12 


0,17 


0,0'9- 


0,2 3 


4i,0 


18,4- 


46*5 


812 


390^ 


1110 


0,0 


R, BASS 




12 


0,14 


0,10- 


0,24 


17,4 


13,^ 


21, 3 


111 


47- 


200 


0.0 


Y« PERCH 




15 


0,17 


0.10- 


0,27 


25,6 


20,1- 


32, 5 


191 


84- 


390 


0,0 


S^Fu BASS 




24 


0,48 


0,1>- 


1,44 


32,1 


22,6- 


41,4 


504 


145- 


1100 


29,2 


L^ THDUT 


* 


20 


0«39 


0„16- 


0,58 


72,5 


54,1- 


82,8 


3862 


150 3- 


5000 


30,0 


WHITEFISH 




U, 


0,0'6 


0,04- 


0,08 


44,3 


35,6- 


49,0 


74 3 


292- 


1070 


0,0 


WAf,r,EYE 


* 


22 


0.27 


0,0 7- 


0,96 


51,9 


30i, 7- 


75,^2 


1789 


2 52- 


4 575 


13,6 


StFlff 


* 


lOi 


0',08 


0,05- 


0,11 


20,9 


16,8- 


24,9 


48 


26- 


7B 


0,0 


CISCO 




9 


0,06 


0,05- 


0,08 


23,2 


22,5- 


24,2 


101 


82- 


118 


0,0 



* SIZE ^BCIFIC CLASSIFI'CATICK AVAILABLE 



^ER'QURY CO'ImCENTRATI'CWi IW RELATION: TO FISH LEICTH 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPEaES <6 6-8 S-IO 10^12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

BURBOT ---AAAAAAA 

W, aJCKER, - - - - A A A - - - 

L, TroUT - - ^ _ - „ A A 1^ B 

W;ALLEYE, - - - A A A A A B B 

SI4ELT A A A A A - - - - - 



A fER'CURY COWdMI'JRATICN <0,5PPM 

B MERCURY OOr^ffiMI'RATICN 0,5-1,0 PPM 

C ^ERGPRY 'CON'CENrRATI'OM 1,0-1,5 PPM 

D f'lERCURY CONaENTRATIQNi >1, 5 PPM 

- MEP'OJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSI'aM DATA******* 
RE'GRESSI« MODEL,! FlG^'C^L^Al 



SECIES 


AO 


Al 


R 


SID Lra, 


HG 


AT STD^ 


BuraoT 


0,001807 


1,26100 


0,8]2 







0,00 


W, SUCKER 


0,000001 


3,10888 


0,6 38 







0,00 


L, TROUT' 


0,000021 


2,27994 


0,678 


60 




0,24 


WM.LEYE 


0,000076 


2,0 3810 


0,878 


50 




0,22 


,SI«LT 


0,000765 


1,53301 


0,777 


Q 




0,00 



MERODRY DAI-A SOMf-'IARY 
CNTARIO MINIST'RY OF THE QWIIONMENT, LABORATORY SERVICES BRfflsICH. 



LOCATION! SIX MILE LAKE, 1971 
TOWaSfflP: M„)fl?ER COUNTO' 

DAm SOURCE: PPL 



Mjsrom 



LATACWC: 4454/794 3 



SPEQES 


M 


mercu:ey conc. 


LEICTH (Ol,) 


WEIGIfTCGM,) 


%>=,5 






UEM \ mmcE 


hmm RANGE 


^ffiAN 


:range 


. PPM 


B.,BUT.TflEAD^ 


I 


0, 35 ' - 


29,0 


425 


— — 


*" 


S,M,, BASS 


2 


0,39 0,30- 0,48 


31,3 30,0- 32,5 


44 3 


403- 48 3 


0,0 


L,M- BASS 
P''S,EEU 


2 
4 


0«46 0,3-5- 0«57 

0,32 O.l^ 0^,58 


35,0 33«0'- 37,0 
19,4 18,,.5- 20«4 


641 

145 


4 31- 8 54 
130- 18 3 


50.0 

25,0 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



JffiRajRY DATA SUI-t-aEY 
GNTARIO MINIOT'RY OF THE HWIRGNMEMT, LABOEATORY SERVICES BRANOi 

LOCATION: Si^LEION LAKE, 1977 

TOWNSHIP: CARDKELL COUNTY : MUSKDKA LAT/LO^G: 4515/7927 

DAm SOURCE- MOE 



SPECIES N r-ERCURY CONC* LENGTH (CM,) i^IGtFTCGW,) %>=,5 

MEAN RANGE mm RANGE MEAN RANGE PPM 

L, TROUT * 30 0,37 0,15- 0,89 53,8 35,0- 75,0 1713 400- 4700 23,3 

WALLEYE * 28 0,40 0,11- 1,40 48,0 33,5- 70,6 1400 500- 3750 10,7 

* SIZE S»ECIFIC CLASSIFICATION AVAILffiLE 



MERCURY CON'CENTEATION IN RELATIQnIi TO FISH LENGTH 



SIEE RANGE IN INOiES 
SPEaES <6 6-B 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L, TRDUT - - - - A A A B B C 

WMliEYE ---AAABBCD 



A MEBOJRY CONCENTRATION <0,5P»1 

B MERCURY CONCENTRAT ION 0, 5-1, PPM 

C MEP'OJ'RY CQNCENTRAT lONI 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCENIRATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION dAIA******* 
RBGRESSICN MODEL: HG=A0*L'"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT STO 


L, TROUT 


0,000034 


2, 30724 


0,844 


60 




0,44 


WALLEYE 


0,000005 


2,87788 


0,92 3 


50 




0,40 



MERCURY DATA ,SU?:fmRY 
CNTARIO t4INI,SfrRY OF THE QWIRONKEN'I\, L^O'PAIOBY SERVICES B,RAN€H 

LOCATION : SKELETON LAKE, 1971 _ _ 1 ,nnni 

TOmSmFt CARDICLL COUNi'TY : ffiSKOm LAT/LC13G: 4515/7927 

DAm SOURCE: PPL 



SPEQES U HEBOJiRY CONC- LENGTH (Ol,) ^EI:GOT(GK«,) _ l>-*5 

MEAN 'RAN'CE MEAN PAi^fGE, fr'lEAN RAN'GE PPH 

L™ TiOUT 5 01,33 0™22- 0,61 50-8 29„5- 81«i0 1556 2 3'^ 50i05 20„0 



MEKURY DATA SUMI-ftRY 
CKTARIO MINISTRY OF THE aiVIRCl#'.ENT, LABO'RAIORY SERVICES BRMCT 

.LOCATION! SPARROW LAKE, 1977 

TOWNSmP: ORILLIA COUNTY : MJSKDM LATACNGi 4447/7924 

DATA SOUBCE: MOE 



SPECIES N MERCUFY CONC, 


LENCTH im..} mimi 


(OV]:,) 


%>=,5 


mm 'Bmm 


ME,AN RAlNi'GE mm 


RANGE 


PPM 


S«M, BASS * 15 0,59 0',28- 0',86 


i5,6 29,7- 4 3,3 610 


250- 1250 


7 3, 3 


tALLEYE * 15 0i,77 0„27- 1,20 


48,2 36,8- 59,6 957 


250" 2000 


86,7 



* SIZE ,^ECItTC CLASSIFICATI'ttJ' AVAILABLE 



MER'CURY CONffiWrEATION IN BLLATIOtJ TO FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INaiES 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 ,26-30 >30 

S,,M* BASS -- - - A B B C - - - 

WALLEYE ----AC. B, C-- 



A rCROUlY CONCENTRATICN <0,5PFM 

B ^ER^CURY CONCENTmTIOW Ou 5-1,0 PPM 

C ICR'CURY CONCENimTION 1,0-'1,5 FBI 

D f-ER'CURY CONCENTRATICK >1, 5 PFM 

- ^EB'OURy DAI A NOT AVAIIAJBLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSI'a>J DATA******* 
REGRESSiaJ MODEL: HG^O*L'''Al 

SP,ECIES 10 Al R STD LEM^ HG AT STO, 

S,M, BASS. 0,002 353 1,53605 0,602 0,00 

WALLEYE 0,00040 7 1,9M9 3 0,727 5G 0,79 




MERCDRY DATA SUI#mRY 
QMTmiO MINierRY OF THE QWIRONKENT, LffiOmTO'RY SERVICES BRMCT 



LOCATION; SPARRD^J LME, 1971 
TOWNSHIPS ORILLIA COUNTY 

Dhm SOU'RCE: PPL 



MOSKDKA 



LAT/LONG: 4447/7924 



spEaes 


N 


MERCURY CONC, 


LENCI'H (au) 




HEIGHT' (G^U) 




%:>«.5 






.riEAN RANGE 


mm Bmm 


MEAN 


Rjy^GE 


PPM 


C, 'CAWISH 


6 


0,2 3 0.10" 0.49 


44,5 31,0- 


55,0 


967 


42 3- 


1417 


0,0 


B, BUT J .HEAD 


9 


0,12 0.06- 0„17 


29,4 27,0- 


3 3,0 


421 


353- 


488 


0,0 


R. BA,SS 


3 


0.22 0,20- 0^25 


20, 8 19,5- 


21,8 


285 


157- 


444 


0... 


L,M, BASS 


1 


0,2 3 - 


30,4 


- 


422 


— 


— 


— 


S*M. BASS 


2 


0.36 O.J> 0,40 


33,3 33,0- 


33*5 


539 


527- 


550 


0,0 


WALLEYE: 


2 


0',. 38 0,3.5- 0,,41 


4 3,5 39,5- 


47,5 


8 32 


706- 


957 


0.0 



MEFCURY Dmh SOWER Y 
ONmRIO MINISfrRY O'F THE ENVIRCI#1B\^- , LfflOMlOiRY S,ERVICES BRAWai 

.IDCATIQNi: STONY LAKE, 1977 

lO^T^SfflP: DUfi'EE COUNIY : PETEieO'KIJGH LAT/L'CNC: 44 3 3/78 » 

Dhm SOURCE: MOE 



SPEa ES 


N 


MERCUBY CO^KC, 


LENCrU (Q!,) 


miQfrmu) 


l>=,5 






¥iEm RAN^GE 


mm .rm^ge; 


mm 


RWGE 


PPM 


W'Ar.,r,EYE 


* 8 


0',i9 0,12- 0,68 


36,3 23,0- 4 3,6 


5B 


14i0- 907 


25,0 


BURTOT 


* 19 


0,32 0,04- 0,47 


4 3,4 27,0- 60,6 


796 


168- 2214 


0,0 


MJiSKI E 


* 21 


0',28 OuOT- 0,91 


71,4 44„5- 91,1 


2256^ 


450- 4767 


19,0 


cisro 


* 12 


0,21 0,08- 0,37 


38,9 28,6- 4 7,0 


675 


198- 1105 


0,0 


Y, PERCH 


1 


0,24 - 


20,5 


85 


- « 


« 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATIOK. AVAILM3LE 



MER'QURY COKCEOTBATia IN Rtt^ATIOJ TO FISH LENGTH 



SIZE :range in inches 

SPEa,ES <6 6-8 ^10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WMjLEYE - - A A A B. C - - - 

BURBO'T - - A A A .A B B C - 

WSKEE « - - - - A A AAA 

CISCO *' - - A A A B - - - 



A ffi;RaJRY CONiCEi^l'RATION C, 5 PH"I 

B MEROJ'RY CONCENTRATION 0,5^-1,0 PPM 

C ^■EEaJRY CONCENTFATION 1, '0-1, 5 PPM, 

D ffiRajRY CONlCENTRATION >1, 5 P»1i 

- ME^ROU'RY DATA NOT AVAIIABLE .FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia\' DAm* ****** 
..RElGRESSI'O^i MOD,ELi HG=A,0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEI^, 


HG AT STD 


M\rJ.EYE 


0,000032 


2,5925 3 


0,894 


50 


0,82 


BureoT 


0,000030 


2,4 3409 


0,767 


0^ 


0,00 


MJSKEE 


0,000002 


2,78762 


0,811 


. i 


0,00 


CISCO 


0,000006 


2,815 30 


0,881 


i 


0,00 



^ERCljR¥ DATA SUMmRY 
^CNimRIO^ MINISTRY O^P THE ENVIBONt.^ENT, LffiORATO'RY SERVICES BRAI'Iffi 

LOCATION: STUrcEON LAKE, 1977 ^ ..^« ,..«., 

Ta«SfflPi FENELCK COUNIY : VICTOEIA LAT/LONGi 4428/784 1 

DhTh SOJRCE: MOE 



SPEQES N I-lEFOJiRY COImC. LENGTB (G-U) VEIGIIT(OU) %>=.^5 

i\Em RAN'GE, mm baM'QE mm . range: ppm 

S,H. B.ASS * 20 0,21 0,06-- 0.«48 i2„8 18,1- 47,1 655 85- 1701 0,0 

WMiE'YE * 20 0,19 0,0 7- 1.10 39,3 23,8- 62,1 661 Hi- 218 3 5,0 

Y, PERai 20 0,015 0,0i- 0,08 18,2 11,8- 25a 92 28- 227 0,0 

* SIZE a»ECIFIC GLASSIFI'CATiaM AVAILABLE 



f'lERCPRY C0NCE:NI'FATIQ\ Ii^: RILATia^ '10 FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INOHES^ 
SPEOES <6 6-8 8-10 l"0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >10 

S,M, BASS -AAAAAB--- 

fcffljLE'YE ..^ « 1^ A A A A A A 



A f'ERCURY CONCENIRATIOT <0, 5 PPM 

B. .MERCURY CONCEWTOM ION 0!,5-1,OPPH 

C ffiEGURY C0NCENTRM:'I0N 1,0-1, 5 PPM 

D FER'GQRY CONCENIPATION >1,5 Pffi 

- MERCURY DATA NOT AyAILAELE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSiaj DAm* ****** 
REGRESSION' MODEL: HG^,0*L"A1 

SPECIES m M ^R Sl'D LQ^, I-IG AT STD. 

S,M, BASS 0,000i41 1«81625 0',902 0.00 

WALLEYE 0,000369 1,6 B87 0,693 50 0,,22 



MEBCURY DMA SDWftRY 
a^TARIO' MINISTRY OF THE ,™VIB»MENT,, LABORAIORY SERVICES BBMCB 

LOCATION: SUNRISE LAKE . 1971 

T^«SIEP: LIVINffiTCBE ' ' COUNIY t BALIBURTON LAT/LONG: 4526/7845 

DAm SOURCE: PPL 



SPECTES N ME;RajRY CONG, LENGT'H(Q1,) ffilGHT' (»!,,) %>^^5 

hmm Emm imm range mm .range ppm 

B« TiOUT 5 Ou.20 0'„15- 0.27 29,2 22,5- 34*0 339 133-' 469 0',0 



FiEROJRY DATA SUMtBRY 
ONT^MO' MINISTRY Of" THE ENVI ROQl IH^T ,, LATORATORY S^ERVICES BPANCH 



LOCATION: TffilENAC LAKE , 1977 
TOWNSfflPs FREQviAN CO'UNTY 

Dhm SOUICEj moe 



nusKom, 



Lm/LOm..: 450 3/7957 



SPEa ES 
GAB PIKE 

ascD 

L- TRDOT ^ 

»aT 

PIKE 

S,M., BASS ^ 
L.M. BASS 

Y, PERQl 
B^BULLHEAD 



N 



HEROJ'RY COKC. 



LENGTH (QU) 



i«EIGHT'(Q"l,) 



1 

3 

10 

3 

2 

23 
5 
5 
2 



^ffiAN 
1,80: 

oai 

0,27 
0,iO 
0«8 3 

0,3 3 
0,2 3 
0,35 

oai 



RM'^GE 



0,04- 
0«0> 
0, 30- 
0.66- 
0,13- 
0,13- 
0,2 7- 
0.10- 



0,15 
1, 50 
0,31 
1,00 
0,66 
0, 36 
0,4 3 
0,11 



mm 

79,0 

31,0 
32,2 
16, 2 
64,0 
25,9 
26,4 
20,8 
21,5 



mNGE 



28,0- 
23, ^ 

15, e- 

64,0- 
18,0- 
21,0- 

19,0- 
21,0- 



* SIZE ffECIFIC a^ASSIFIO^TION AVAILABLE 



35,0 

93,0 
16,6 
64,0 
32,0 

34,0 
24,0 
22,0 



MEMl 

1320 

294 

1051 

23 

2025 

2 31 

250 

92 

105 



RAN3E 



180- 

105- 

22- 

2001- 

74- 

107- 
68- 

100-' 



502 

9400 
24 

2049 
475 
540 
130 
110 



PPM 

0,0 
10,0 
0,0 
100,0 
8,7 
0,0 
0,0 
0,0 



ffifCURY CON'CEWimTiaNi m RELATIOT TO FISH LE,NGrH 



SPEQES 

L, TrouT 

S,M, BASS 



<6 



6-8 



A 



8-10 
A 
A 



SIZE, RAicE IN mams 

10-12 12-14 14-18 18-22 2,^26 26-30 >30 

A A A B D. C C 

A E^ --'-'- - 



A f-ERCU'RY CONCENTimTia^ €1,5 PH4 

B r«RaJRY CONCENTPATia^i 0, 5-1, PPM 

C ^ERaJ'RY CONCEM'TEATION 1,0-1,5 PPM 

D MERCUIY CONCEN'TPATIQN >1, 5 PHI 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOE TIES SIZE 



** ** ***RE:GRE:SSia\' DA1A* * ***** 



RBGRESSiasI IIODEL: tiG^O*L"Al 



aPECIES 
L, TMU'T 
S,M, BASS 



AO Al 

0,00018 3 1,9969 3 

0,000424 2,0 3608 



R 


STD LEN, 


HG AT STD 


0,877 


60 


0,65 


0,8 iO 


i 


,00 



MERajBY DATA Sll.#m,RY 
'CNmMO MINISTRY OF THE EWIRCMMENl', .LABORA'IOBY SERVICES B,RANCH 

LOCATION: TH^E MILE LAffi , 1977 

TONNSfflP: WATT 'CDUN'IY : MUSIOKA LAT/L'CKG^ 4530/7927 

DAm .SOURCE! MOE 



SPEQ EB M MEPCURY COKC « LQ^CTH {(M , ) 'IaE, I Off (GK, ) %>^ , 5 

mm RAN'GE MEAN RANGE :MEAN RANGE PM 

WALLEYE * 20^ 0,67 0',29- l.«40 39.7 30,4- 6 3,5 576 175-' 2250 SS^'O 

* SIZE SPECIFIC aASSIFICATIQN AVATLABLE 



MERaiRY CON'ttNTRATIOt^ IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RAKGE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 8^10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

WALLEYE; - - - A A B C D D - 



A MJIRGURY CONCENTRATIOT <0, 5 PPM 

B ^CRCORY CONCENTRATI'QN 0', 5-1, PB1 

C .MERCDRY C»CEN'TimTION l,i|>-l,5 PWi 

D ^ERCURY CmCEN'IRATION >1,5 PPf4 

- MERajRY DATA NOT AVAILAB,LE FOR TfflS SIZE 

*******REGRESSIONi DAm******* 
REGRESSION ^DDEL: HG^^iO*L"A1 

■SPECIES ii Al » STO Lra, HG AT STD, 

MLLEYE 0,000827 1,79208 0,698 50 0,92 



MER'OJF-Y DATh SmW'iKRY 
aiTARIO' MINISIBY OF THE QWlFQt#lfM% I^ffimiOBY SERVICES BF^WCH 

IXmUQS!: THOMPSON LME, 1977 TT^m j-nwr. Am^/iQ7Q 

TOmSHLB: KING COmTi t TOHC lAT/LOTGi 4 355/7929 

DATA ;SOUiF!CEs MOE 



SPEaiS n MEKCUFY CONC. LEICTB (Oi.) WIGHT (Qlj %>-^5 

mimOVl 28 S 0.04^S:ii 25,7 20>,5^ 31,0 208 lO^O^ 460 0,0 



I'lERaJlY DATA SUWftRY 
ONTARIO MINLSTRY OF THE HWIi»#lENT,, LABORAIORY SERVICES BRANai 



.LOCATION: VERNON LAKE, 1977 
TC]WNSfflP: STISTED COTOIY 

DAm SOURCE: HOE 



MJSKOKA 



LAT/LONG: 4520/7917 



SPE'CIES N MERCURY CONC» 


LENGTH (au) t^EIGHTCGM,) 


%>-,5 


ME,AN Bmm 


UEM^ RANCE MEAN RANGE 


PPM 


SMELT 5 0,45 0,38- 0,51 


14,5 14,5- 14,5 19 19- 19 


20,0 


S«M, BASS * 20 0.92 0.25- 1,60 


25,5 22,0- 44,5 271 110- 1??5 


75,0 


L. TKXJT * 30 4,49 0,49- 10., 00 


61,5 21,0- 93,0 3611 200- 9600 


96.7 



SIZE SPECIFIC aA.SSIFI'CATia4 AVA.ILABLE 



MERGU'RY CONCEOTFATI'CN- IN RELATia^ TO FISB LENGTH 



SPEa ES 

S,M, BASS 

L, TrouT 



<6 



6-8 

A 



SIZE RANGE IN IN'CHES 

8-10 10-12 12™ 14 14-18 18-22 2.2-26 26-30 >30 

E C D .D D - - - 

B. E C D D D D D 



A fEROJRY CONCENTRATION C 5 PH-l 

B ICRCUiRY CONCENTRATia^ 0,5-1,0 .PHI 

C f-ERCU.RY CGNCENTWTIOW 1,^0-1,5 PPM 

D ffiROU'RY Ca^iCEWTRAT 101^5: >1, 5 PFfI 

- riEKCURY DATA NOT' AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******RECRESSI'ai DATO****'*** 
REGRESS! a^ MODEL: HC=A0*L"A1 



SPECIES 


» 


Al 


■R 


STD LEN, 


HG 


AT STD, 


S,M, BASS 


0,000070 


2,865'78 


0,81B 







0,00 


L, TROUT 


0,O0'05O5 


2,1K6B. 


0,932 


60 




3,47 



1 



Q^TMIO MINISTRY O'F THE QWI^JnE.\-T, LABQRATO'RY SERVICK E:RMCH 

LOCATION: WOm LAKE, 1977 

ia\iNSI-EP: CaiRDK"ELL DIST:RICT: tiUSKOm .LAT/LONC: 4516/79 i6 

DMA SOURCE: HOE 



rMEANi Mt^d. imm rance ^EAN rmge phi ■ •;: 

S,M, BASS * lOi 0,16 0,08- 0.29 201,0' 14,0- 25,0 IB 40- 200 0.0 

* SIZE a-ECIFIC CLASS! FICATId.: AVAILABLE 



MLRClJiRY COMttiWRAlTCtM li^ E&Al-IOr^i: TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IHQffiS 

SPEQES <6 6-8 8-10 10'"12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- iO > 30 

S,M, BASS A A A A A - - - - - 



A rEFGURY C0i:CEtMTrATia'4 <D',5RH'' 

B r.ERGU.RY CONCENTRATION 0, 5-1, PPT'l 

C fEROJRY COrJCENTRAT'ION l„0-l™5PFr-: 

D l-ERGURY CGlMCEWlPATIONi >1,5 PH' 

- MERCIiRY DATA HOT ffi/AILALLE EOF; THIS SIZE 

******* RECiCSSiai DAm* * ** * ** 
RBGRESSIGJ MODEL: HC^^0*L"a1 

SPKIES AO 11 i: SID LD^, HC AT STD. 

S.,l'l« BASS 0,002800 1,^3920 0,672 0,00 



f 

1 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SOMMARIES 



SOUTHEASTERN REGION 




ilEROJRY DAIA SLJ?'^]ARY 
WmRIO rili^ISTEY OF THE EiWIRONre<!T, LABO'F:MOEY S.ERVICES BraNCH 

LOCATION: BARK LAKF , 1976 

ra«SI:ffP: jaihS CGUM'n % fyL:M^REV LAT/LONG: 4527/77 51 

DA:m SQU:.KCid: f^QE 



SPEaES II rvEECUFY CGi\C, LENGTl. (0.^«,) tEIfflTCO!,,) %>=,,5 

Vitm BftN'CE 1%JM mNGE VEMi RAfCE PP^ 

L, TFOUT * 10 1„37 0.82- 2,,10 58,0 5G,4- 67,0 2042 1136- 2726 100«,0 

* SIZE SPECIEIC CLASSIC ia\liav AVAl,Li^,EL£; 



tiEF'OJFY COwCEivlRAlia- 1;^^ ELLA'Iia'^ 10 EISH LEI^CTH 



.bPEaiS <6 6-e 8-10 10™12 J2--14 14-1.8 18-22 22-26 26-30 >30 

L-, I'l-OUl' - •- - - - B. C U C - 



A ILPCURY CQiCENlim'ia^ <D, 5 F»; 

b nEROjkY COiMCEi^:lMl IQi 0,5-1,0 PHI 

C ttiK'OJRY CaJCh£..'iRATIOW. 1^0-1,5 PH'I 

E MER'CURY C0t.CEN■Jl?^110^J >1, 5 FF^'i 

- [lEK'CUE^ DMA '^Ul M/AIE^EEE FOR THIS SI^E 



*******REGKESSIDf^ UAIA ******* 
f'JGRESSIOty EOEEL: hC=A'0*L'^Al 

SPECIES AO A I K SID LEN„ HG A'i SID. 

L, TRQJiT 0,0i00016 2, 791 M 0,82 3 6 1,45 



flERCUBY DATA SUM3ARY 
QNmRIO' MI[>3IGTRY OF THE EiW I ROlif ".£{'«■, LABOr^lORY SERVICES BKANaj 

.LOCATION: BIG CLEAR LAKE, 1977 

^raiNliSMP: CEO'FORD' COUtMlY : FRONTEK'AC LA1"/L0NC: 44 3 3/7628 

mm SOURCE I moe 



SPEQ ES n 1 1 EROJ m cowc ,, 


LErCTIi (OUI VEICHT{Gf:,) 


%>-,5 


mm EANCE 


mm RANGE mm range 


PB! 


S„M., BASS * 10 0.26 0,18- 0>,45 


28., 5 25,5-' 38,6 B5 250- lOOiQ' 


0,0 


L, T,roUT * 11 0,30 0,15- 0„62 


45,5 3 3,5- 76,4 1111 300- 4400 


18,,, 2 



* SIZE SP,ECIFIC CLASSIFI'CATiaj AVAILABLE 



MERCURY CONaNlKATiav IK RELA'lia^ lO FISH LLtlSTF' 



SILK MICE IR INCHES 

•SPEaES <6 6-8 S-10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 22-'26 2^6- !0 > SO 

S^M, BASS - - A A A B - - 

L, THOU'T - - - A A A A A B E 



A rEROURY CONCEIITFATION ■<D„5P.PM 

B r-ERGURY CONCENTFATIOK 0,5-1,0 PPM 

C l-EE:CURY CONCENTPAT ION 1,0-1,5 PHI 

D FERCURY CO'NCENTmTIOK >1,5PR'1 

- MER'OJRY DATA NOT AVAILAELE E'OP: TtllS SIZE 



*******KEGRESS1'0N DATA,******* 
REGRESSI'O^ MODEL I HC=AOi*irAl 



SPECIES 


m 


Al 


%. 


STD LQ-J, 


no 


AT STD 


S^M, BASS 


0,000 i8 5 


1,93971 


n,S48 







0,™00 


L, TFOUT 


0,001276 


1,41570 


0,827 


60 




0-,42 



MERCURY DATA SUfrM\BY 
CWmRIO MINISTRY OF THE QWI,Kl#'iENT, LfflOMTORY SmVICES BRMQI 

IDCATlOni BIG RIDEAU LAKE , 1977 

'rafSgSfflP: SOUTH BUPffiSS COONTY : LEEDS LAT/LCNG; 4446/7613 

DAm SDURCE-. MOE 



SPEQES li HEECOBY' CONC, LENCT'H' (Q-U) mi(miChU) _ %>=-5 

"■" " mm BMim mm mmm mm bmce pto 

L„ TK)UT * ]6 0«26 0,19- 0^,37 47,4 42,-3- 58,6 971 120-' 1950 0,0 

Lm'bASS* 7 26 0^,14- 0,60 29,3 19,2- 40,5 479 200- 1050 14,3 

sImI BASS 3 0,2 J 0,20- 0,26 24,2 19,2- 27«2 267 200- BflO 0-0 

* SIZE ,^ECIFIC CLASSIFICATIQNi AVAILABLE 



iffiRCUEY coiiCEmmnm m relatiq^j; tO' fish leckjih 



SIZE RANGE IN INfflES 
SFEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >3.0 

L, TroUT „._--- A A A 

L,M,, BASS - A A. A A. B - - - " 



A ^ERCllRY CONGEES I'FAT ICN €)^, 5 PW. 

6 flERCU'KY OONCENTfWION 0,5-1,0 PPM 

C lERCUiRY CONCEN-IRATION 1,0-'1,5 PPM 

D fEROJRY COEICENTRATION >l,5Pe'. 

- MER'GURY DATA NOT AVAIIADLE FOR THIS SIZE 

*******PECpESSia^! DAm******* 
REGRESSiaNl [IODEL-. IiG=AO'*L"Al 

SPECIES AO A.1 R S'lL^ LHi, HG AT SID, 

L, 'trout 0,000412 1,66497 0,801 60 0,38 

L,M„ BASS ,0 00 541 1, 8 1 34 2 0,931 0,00 



MER,aORY DATA SUt#lARY 
ONTAE:IO rilNISTKY OF THE ENVIPaitiENT, LAFiO'MTO'RY SERVICES BRAWai 

LOCATION^ BIG RI,DEAU LAKE, 1970 

lOraSfflP: N&S^ ElilSLEY ODUl'^lY : L.WAB.K+ LEEDS LAT/LONGs 4446/7613 

DAm SOURCE: PPL 



SPECI ES 


N 


MER:COKY CO'NC 


, 


LEICTH (Ofl,) 




■WEIGHT (GM,| 




l>-,5 






mm 


.RANGE 


MEAN 


ran;ce 


HEANl 


RANGE 


PPM 


L, TKUT 


1 


0,5 3 


- 


- 


57,5 


- 


- 


1591 


- 


— 


- 


PIKE 


5 


0.54 


0,34- 


0,75 


62,1 


55,2- 


71,0 


16 32 


1055- 


2613 


6 0,0 


B«BUT.r.HEADi 


5 


0,17 


0,10- 


0,24 


27,0 


24,8- 


3 3,0 


248 


193- 


366 


0,0 


BURBOT * 


5 


0, 34 


0,22- 


0,48 


6 3,7 


60w> 


68,3 


177 3 


1599- 


1884 


0,0 


WALLEYE 


1 


0«21 


- 


,„ 


42,0 


- 


- 


1185 


— 


— 


— 


L,M« BASS. 


5 


01,41 


0,30- 


0,58 


30,4 


27,0- 


35,0 


581 


42i0- 


840 


20,0 


WHITEFISH * 


5 


0,14 


0,05- 


0,28 


48, 2 


42,2- 


54, 5 


1136 


825" 


1720 


0,0 


Y, PEROi 


5 


0,B6 


oas- 


0,47 


25,4 


24,0- 


28,2 


192 


149- 


251 


0,0 


R« BASS 


5 


0, 34 


0,20- 


0,48 


19,4 


18,2- 


21,1 


140 


102- 


177 


0,0 


B, CRAPPIE 


4 


0,23 


0,2]r- 


0,28 


21,7 


20,0- 


23,1 


136 


101- 


158 


0,0 


BLUEGILL 


4 


0,12 


0,10- 


0,14 


20,1 


19,2- 


21,5 


155 


133- 


191 


0,0 



* SIZE .a^'BCIFIC CLASSIFI'CATiav AVAILABLE 



I'lER'CDRY CONffiNIFATIOxi IN RELATION' TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INaES 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

BURBOT „-,-,-.- ^ A A B. - 

Wm'TWISH .^ - ~ - » A A B - - 



A ffiROJRY CONCENimTlON <0,5P'EM 

B MERCURY CmCENTlAT ION & 5-1, PPM 

C ffiRCURY CONCEN'TRffl?'ION 1,C^1,5 PHi 

D WR,CURY CONCEMTBATIO^ >1, 5 PPM 

- MEROJEY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



■*** * ** *REGRESSia^' DAm * * ** *** 
RBG,RESSia^ MODELS HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT S'lD 


BURBOT 


0,000000 


5,16695 


0,875 





0,00 


WHTCFISB 


0,000000 


6,02278 


0,940 


fi: 


0,00 



MiER'OURY DATA, SUMmRY 
CWIARIO MINIOTRY OF THE QWIROsIhENT ,, LABORATO'RY SEKVICES BRANQ-I 

LOCATION: BIG S^ALrON LAKE, 1977 _ _ ..,n/^^.n 

TOWNSHIP: BEDFORD' CCWKTY •. FRONTBNAC LAT/L'ONG: 44 32/76 30 

DAm SOURCE: MOE 



LENGTH (OU) W:i'aff('C11,) %>=.5 

MEAN RANGE MEAN RANGE PPM 

3,0i,2 23,6- 36,3 500 250^- 800 0„0 

45.6 31,7" 66,3 107 3 450- 3200 6,3 



SPEQES 


n MERCURY CONC, 




mm Bmm 


L„M, BASS 


* 12 0,26 0,12-' 0,41 


L, TrouT 


16 0^31 0,16- 0,66 



* SI2E SPECIFIC CLABSIFICATION AVAILABLE 



teRCURY CO'NCTOTRATI'Ct^ IN RaATICK TO FISH LENGTH 



SIZE RAlffiE IN INOiES 
SPEaeS <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L,M, BASS -, - A A A A - - - - 



A MERCURY CONCENTRATION 4]', 5 PPf 1 

B. MERCURY CONCENTRATION 0,5-1,0 PM 

C MERGU'RY CON'CENTRATia^ l,i0-l,5 PPM 

D f'ERCUFY CONCENTRAT ION >1, 5 PH4 

- I'ERGU'RY DAIA NOT AVAILAB.,LE FOP. THIS SIZE 

****** *RE® ESSICI^, DATA * ****** 
REGRESSION. MODEL,: HG=^0*'L"a1 

SPK-IES AO Al R STD LM, HG AT STO. 

L,M, bass 0,000797 1,68507 0,612 O 0,00 



HERajRY DATA Slff-fftRY 
CNTMUO MINiIOTBY O'F THE QWI,ra#iENT, LABOBATORY SEKVICES BRANCH 



LOCATIOl: BLACK LAKE, 1977 
TOW1SH[,P: TOOTH BUBffiSS CCWIY 

DAm SOURCE:: MOE 



LAWAM 



lAT/LOmi 4446/7618 



SPEQ'ES 


N 


MERCUPY COMC, 


LEWGTH (OU) 


'WIGHT (O:,) 


t>^,5 






MEAN: RANGE 


i>EAN mum 


mm 


mmm 


PPM 


PIKE 


13 


0,50 0,22- 0,42 


41,3 34,8- 50,3 


388 


2 35- 640 


0,0 


S„M, BASS * 15 


0,51 0,25- 1,20 


29,2 22,9- 4 3,2 


39 i 


ISiO- 1250 


33,3 


L,M, BASS 


4 


0,6 3 0,52- 0,85 


30!,7 27,9- i7,6 


445 


BIO- 600 


100,0 


'WALLEYE 


2 


0,25 0,22- 0,27 


^5,3 30,5- 40,1 


540 


300- 780 


0,0 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIFI'CATICM AVAimBLE 



MER^CURY COiNCIOTRATiaM! IN .RELAIICW TO fISB LENGT'B 



SIZE ra:nge in inches 

,^Ea ES. <6 6-8 &-10 I1O-I2 12-14 14-]B 18-22 22-26 26-30 ■>30 

S,M, BASS - - A B B C D - - - 



A MROj'RY COMCENTFAT ION €I,5P'PM 

B MEROJHY C0NCENTFAT1«»J 0,5-1,0. PPM 

C ^ElaJRY CONCENTRATION 1,0-1,5 PR-I 

D WlROJiRY CONCENTRATION >1, 5 PM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia^ DAm ******* 
.RBGlESSia^ tCDEL,: HG^0*'irAl 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LBN, 


HG 


AT SID 


S,M, BASS 


0,000819 


1,89131 


0,827 


© 




0,00 



MEROJRY DATA SUI^ttftRY 
Qsj'mRIO' MINISTRY O^F THE ENViroNf'-'ENT, LB'eOEflTORY SE.^ICES BRANQI 

LOCATia^ I BUCK LAKE , 1 97 7 - ^ ■ , . .n /^. ^^■ 

^IO-«SH[P: BEDFOro COmiTi : FRDNTENAC LAT/LOfriG: 44 32/7626 

DAm SOURCE: HOE 



Lao'H (Qi.) mmmiau) %>=-5 

MEAN RANGE ^EM RANGE PPM 

45.6 2S,2- 65.7 1022 250- 3 300 8,0 

2 5.5 20,0- 30.4 288 200- 4 50 8.3 

* SHE Sa^'ECIFIC OiASSIFiaTia^ AA/AILABLE 



SPEQ ES 


N MERCUPY CONC. 




fr'iEAN^ Bmm 


L, TIDUT 


* 25 0,30 Oa.3- 0,64 


L<»M, BASS 


12 0«2 3 0,1 >- 0,5 3 



ffiROJiRY CONttNTRATION IN RELATICM TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHK 
^EQES <6 6-8 :B-aO 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L. TRJUT - - - A A A A A A - 



A fERCURY ca^'CEN'TOATION €1, 5 PP^5 
B tEROjRY CONCENTRE lOK 0,5-1.0 P»l 
C P-EROJRY CaJCENTRATIO^i: 1,0-1.5 PPM 
D ffiROJRY OON'CENTmTiaN >l.SPRvi 

^ERaJRY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGP^SSia^; DAm******* 
RBGRESSiaM f-ODEL,: HG^0*L"A1 



SPECIES' 


AO 


Al 


R 


STO Lra, 


HG 


AT SID., 


U TTOUT 


0,014079 


0.79068 


0.450' 


60 




0«36 



I-E,RCURY DATA SUM'"APY 
'ONmRlO' MINISTRY OF THE QSVIRONMQ^T, LfflO'RATO'RY S'ERVICES BMNCH 

LOCATION: CALABOGIE LAKE 1977 

'TOt^SfflP: BLmeFI 'eld "'"""' COUNTY i RE^FREV': LATAOKGi 4516/7645 

DAm SOURCE: MOE 



LEtaGTIi (a-14 VEIGHI'CGK,) t>-,5 

fiEAN Bmm imm range ppm 

40,1 21,8- 57,2 76 3 196- 1740 60 „0 

49,4 42,5- 56,7 746 426- 1107 42,9 

29.8 22,0- 40,8 50,0 154- 13DiO 44,4 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATIQN AVAILABLE 



SPEQ 


[ES 




M 


MERajRY OOl^C 


m 










mm 


RANCE 


WALLl 


3 YE 


* 


20 


0,64 


0,18- 


1,20 


PIKE 




* 


7 


0,49 


0,28- 


0,78 


S,M, 


BASS 


* 


27 


0,5 3 


0,25- 


1,10 



fCR'OJRY CONCENTRA'l'I'CN IN RELATIOj TO FISH LENGTH 



SIZE RA,WGE IN lECmS 

SPEQES' <6 6-8 8- 10 l'fr-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-10 >» 

WffliEYE - A A A A B C C - - 

PIKE -.««-.,- ft B C - - 

S,M, ,BASS - A A B ,E ,E - - - - 



A f-€;,Pjaj,RY C'QNCENTRAT,ION C,5P,H^' 

B ^E,RCURY C0,NCEWI1,mT,I0N 0,5-1,0 PPf4 

C ,^E,EaJ'RY CCMCINTmT,ICN 1,0-1,5 PH,1 

D MERaiRY CONCENT'RATICN >1, 5 P»! 

- t4ERCURy DATA NOT AV,A.IIABLE FDR TIES SIZE 



*******RE®ESSIQN; DATA******* 
reC^SSIQN, ,MODELi HG'^A0*L"a1 



a^ECIES 


AO 


Al 


R 


^D Lra, 


HG AT ,ST'D 


W\I.r.EYE 


0,001765 


1,57756 


0,816 


50 


0,85 


PIKE 


0,000010 


2,7,5926 


0,948 


60 


0,80 


S,M,, BASS 


0,002504 


1,55906. 


0,687 


i 


0«00 



T 



MEROJPY DATA SOM'IARY 
CWTARIO MINIST'RY OF THE aWIRONJM^^T, LffiO'RAIOEY SERVICES BPAWai 



.DOGATICK? COrtSrAJM LAKE, 1976 
TOMnISHIP: GRATTAi^' COUNIY 

DATA .SDURCE,: MOE 



RENFREW 



LATAONGs 4524/7659 



SPEaES 


N 


HEROJR!^ COKC, L,E1^CTIJ (QU) ICIGHT(GT4.) 


%>-,5 






mm RANGE MEAt^ RMGE imm RANGE 


PPM 


WAT J -EYE, 


5 


0„55 0,J6- 0:,6B 45,6 42.9- 48,8 844 681- 1044 


80,0 


PIKE 


3 


0.13 0,25- 0,19 50«S 47,8- 54,4 1128 1090- 1188 


0,0 


P 'SEED 


1 


0,22 - - 18,1 - - 85 - 


— 


Y, PERai 


1 


0,50 - - 12,9 - - 48 


— « 


R, B.ASS 


1 


1,10 - - 17,4 " - 124 


— 



MERCURY DATA SOtflARY 

'OMmRIO' MIEaSTRY OF THE ENVIRa«-H'^"T , LAEO'RAroRY SERVICES B^RANCH 

LOCATION: CONSTM^iCE LAKE, 1976 

TClt^SHIP: FARQi 'COUNTY : CAKLETON LAl'/LONG; 452:4/7559 

DAm .SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONG, LENGI'H(QM,| I'EICHrCCM,) %>=,5 

mm RAlNlGE ICAN RMJGE ,ME,MJ P^ANGE PPM 

PIKE * 8 0,27 0',13- 0,37 4i,l 36,0- 56,0 629 400- 1175 0^0 

* SIZE S'ECIFIC CLASS! FICATIQIM AVAILAEiLE 



MERCD'RY CONCENTRATIQM IN RELATION TO FISH LENCTIl 



SIZE EAmt m mams 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >» 

PIKE - - - - A " A A B 



A ^:ERaJRY CON'CEWTEATIQN '4)U 5 PBl 

B MERaJRY COIMCENTKATION 0:, 5-1,0 PPM 

C ^ERG^■RY CON'CENTRAT ION 1«0-1.,5 PPM 

D ffiRCUiRY CONCENTRATION >1,5 PHI 

■- E-ffiRCpiRY DATA NOT AVAIIABLE TOR THIS SIZE 



******* R£:GRESSIOhJ DA'TA * * **** * 
REGRESS! « ^f3D'EL i HG'=ftiO*L"Al 



SPECIES 


m 


A 


m 


SID L,EN:, 


HG 


AT S'lD 


PIKE 


0,000267 


1,8 3157 


0,745 


60 




0„49' 



MEFGURY DATA SUPi-'IAKY 
WTARIO "lINISrRY OF THE EiWIRa>JrvEl\'T, LABOFAroRy SEBVICTS BK/^'CH 



LOCATION: CFOWE LAKE,, 
TaM Sl-I P .• BELMOt^'T 
DAm :K)URCE: TOE 



1977 

COUKTY: I-IASriNCS 



LhT/LOm: 44! 0/7 74 4 



S'PECI ES 


N 


f-iEPCURY COtX, 


LENGTfi iCiU] 


HEIGHT- (Gr-,) 


f>=,5 






nEAt^i EAiCE 


mm RM«E 


imm RANGE. 


PPM 


wALLEYE 


B 


0,75 0,61- 0.9 3 


50,0 46.0- 54,0 


127 3 llOO- 1620 


100,0 


SnP.m BASS 


11 


C„37 Oi,l> 0,48 


28.5 2B.,0- 18.0 


42 3 180- 10 no 


0,0 


MJSKI E 


4 


0,4 B. 0.12- 0,99 


58„ ? 29,0-- 90,0 


1755 170- 4SO0 


25,0 


LJ-]n BASS 


5 


Oi,46 0,2 3- 0,,74 


5 3,2 28,0- 39,0 


7 '06 400- 1200 


40,0 






^'IERaJ'RY DATA SUI-f-mRY 
ONmRIO MINISTRY OF THE: QWIRONMENT, UffiORAlDRY SmVICES BRANCH 



LOCATICNs Cmitm LAKE, 1976 
■TCM^:SfflP:: BamNT COUN'IY 

DAm SOURCE: f!OE 



HASTIi^S 



LAT/LaC: 4429/7744 



SPEaES 


N 


MEROJiRY CONC 


LENGTH iQ'U) 


KEIGHT (Gl',) 


%>=, 5 






MEAI^ RANGE 


mm^ RANGE 


MEAN 


RANGE 


PPM 


WALLEYE 


4 


0,75 0'„J8- 0,97 


47,1 31,0- 57,2 


1070 


255-' 1701 


75,0 


S,M,, BASS 


4 


0.76 0,57- 1,10 


i2,9 26,2- 4 5,, 7 


574 


255- 1247 


100,0 


L.M* BASS 


1 


0,29 - 


25,2 


284 


— « 


« 


MPS ME 


2 


0,35 0',22- 0«48 


56,4 48,7- 64,0 


1007 


624- 1389 


0,0 



MERCURY DATA SUr'tftRY 
ONTMIIO MINISCRY OF THE HWIRONMENl', LfflORMQRY SERVICES BRANCH 

LOa\TION: DEVIL LAKE, 1977 .....^.^^ 

TOM^SfflP: BEDFOro COUN'IY : PTONl-ENAC LATACNG: 443:5/762 7 

DAm aWRCE: MOE 



SPEaES N MEKURY COWC LENGTH (01,) WlfflTf'm,) %:>«.5 

MEAN RANGE !«,AKI RAN'GE NE:AN RANGE PW: 

L, TIDUT * 15 0-26 0,14- 0«5^ 45,4 27,2- 67,3 1020 20'0- J450 6,7 

S,^4,BASS* "8 0,34 0,16- 0,56 12,3 19,9- 46,8 597 160i- LIO'O 25,0 

L,M, BASS 2 0,26 0,22- 0,30 32,9 28,7- 37,0 528^ 100- 755 0,0 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFI'CATiaNi AVAIIABLE 



t-ffiROORY CONCEOT'RATICM IN RaATIOT TO' FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INaiES 
SPEQES <6 6-8 ^10 10-12 1^14 14-18 18-22 22-26 26^30 >30 

L, TroUT - - A A A A A A A - 

S,M, BASS -AAAABB--- 



A ffiRdJiRY CONCEN'TRATION C5 PHI 

B I^ROJRY CONCENTraT ION lO, 5-1, P»! 

C f-ERajRY C0t>I€ENTRATION 1,0-1,5 PHI 

D MERCURY CQNCENTEAT ION >1, 5 PBl 

- MERaJRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 

*******R,EGRESSia^ DAm******* 
REGRESSia^' MODEL: HG=A0*L"A1 

SECIES AO Al R STD LM, HG AT SID. 

L, TRDUT 0,002780 1,17754 0,68 3 60 0,35 

S,M, BASS 0,001301 1,58833 0,967 0,00 



MERajRY D^TA .a]'t#ftRY 
ONTMIO' MINISI'KY OF THE a^Vira#TENT, LffiOPi^TOPY SERVICES BBMai 

LOCATION I DICKEY LAKE:, 1977 

TCI«SfflP: ,LAI^ COUN'TY : HAOTINGS LhT/LCmGi 4447/7744 

DATA ,SOURffii MOE 



SPEQES N KERCURY CONC, LQnIGI'H {04,) l'EI01T(G,M„)i l>^^,5 

ME:AN RANGE MEAN mM^ llEm EM^CE PM 

L. TroUT * 9 0,3.2 0,18- 0i.59 41,4 35,2,- 46,8 719 450- llO'O 22,2 

L,M, BASS 1 0,29 - - 26,1 - - 250 

S,M, BASS * 10 0,37 0,14- 1,10 25,„0 17,0- 37,6 249 46- 800 10.0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATIOT AVAILABLE 



MERCURY CONCEOTEATI^ON IN RHLATIQ^ ID FISH LEMGTH 



SIZE RAtCE IN INCTIES 
SPEQES <6 6-8 8-10 ,10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L, TBDUT ----AAB--- 

S,,M„ BASS - A A B. B C - - - - 



A ^ERa]lY CaiCENTmTIQN C5 PH-1 

B. ^ERaJRY CONCEN'TPAT ION a,5-l,0PFH 

C ffiR'CU'RY CONCENTRAT ION 1,0-1, 5 PR-I 

D fCRCURY COMCENTRATION >1„5 PH'l 

- ME^RajRY DATA NOT AVAIIABLE FOP TfflS SIZE 



*******REGRESSIOT DAm ******* 
RBGRESSiai MODEL: HG^0*L"A1 



SPTCIES 


AO 


Al 


R 


STD LEH, 


HG AT S'TD, 


L„ TROUT 


0,000003 


3,0€176 


0,709 


€0 


0,92 


S,M, BASS 


0,000201 


2„29K9 


0,922 


i 


0,00 



MERCURY DMA SUl#mRY 
OimRIO' MINISTRY O'f THE MVIROi#,ENT, LffiORAlORY SEIWICES BRAN'CH 

LOttTION : EACiE .LAKE , 1 97 7 ^ . . . , ,^^ ,n 

TOWNSfflP: OLD'EN COUN'-IY i FilDNTENAC LAT/t'ONGs 4441/7642 

mm SOURCE: MOE 



SPEaES n MEBDUP.Y CONC« LQ^CTHfOU) WHOfTCGM,) %>=,5 

imm mmm meai^ mnge ^mm mmcE ppm' 

L. TroUT * 6 0,12 0,14- 0.90 42,7 31.8- 80,3 1417 250- 6500 16,7 

UM, BASS* 7 0,17 0,1.3- 0,21 28,2 24,3- 35,5 396. ,250- 700 0,0 

S,M, BASS * 9 0,22 0,1^ 0,64 ,28,5 22,8- 43,3 4 44 250'- 1200 .11,1 

* SIZE ,^ECIFIC. CLASSIFICATION AVAIUELE 



MER'OURY CONffiNTRATia^ IN RHLATiaj 'TO FISH LENGTH 



SIZE, RMCE IN INOffiS 
^Ea,ES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-,18 lB-22 22-26 2'6-30 >30 

L, TROUT ---AAAABBC 

L,M, BASS - - A A A A - - - - 

S,M, BASS - - A A A B. B - - - 



A rER'OJRY CONCENTmTIOISJ '^l^, 5 PHi 

B rERGURY OONCENTRATION 0,', 5-1, Pffl 

C fCROU'RY CCM'CEMTTOTiaN 1,'0-1,5 FBI 

D MEROJRY CONCENTRATI'CN >1, 5 PW 

- MERCURY ,DATA NOT AVAILABLE FOR TEES SIZE 

** * * ** *ii EffiESSION DAIA* ****** 
RBG'RESSI'QN MODEL: HG^0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD L,H^,„ HG AT ,STD, 

L, TOUT 0,0€032B 1,80508 0,977 60 0,52 

L,M, BASS 0,005447 1,02665 0,748 0,00 

S,M, ,BASS 0,000072 2,36886 0,93 3 0,00 



I 
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MEBOURY DATA SUMMARY 
Q^mRIO MIMISTRY OF THE ENVIBO^MEKT, LABORATORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: FORTUNE LAKE, 1977 

TOWNSHIP: MLLER COUNTY i FRCHTEHAC LAT/LO!C: 4506/7701 

DAIA SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CCNC« LENGTH (Ql,) WEIGHT (GM.) %>=,5 

MEAN RANGE ^EAN RANGE MEAN RMGE PPM 

S,M« BASS 3 0,21 0,19- 0,23 26,6 25,5- 28,5 317 300- 350 0,0 

L,M, BASS * 9 0,20 0,11- 0,50 27,9 22,5- 41,3 384 80- 1250 11,1 

L, TROUT 1 0,46 - - 76, - - 5100 - *- -« 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATICM AVAILABLE 



MERCURY CONCTOTBAMCN IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- BO >30 

L,M, BASS -AAAAA---- 



A ^RajRY CONCENTRATION <0, 5 FBI 

B MERCURY CONCENTRATION 0,5-1,0 P»1 

C ^ERaJRY CONCENimTION 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCENTRftT ION >1, 5 PEf-I 

- MERajRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSIQN DATA******* 
REGRESSION MODEL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


m 


Al 


R 


SID LEN, 


HG AT SlD, 


l,m, bass 


0,000815 


1,6 382 3 


0,774 


i 


0,00 



MEFmRY DhTh SU»mRY 
CNTftRIO MINI^STRY QiF THE QIVIBONMHMT, LffiOEAIORy SERVICES BRANCH 

LOa\TION: GREH^ LAKE, 1970 

TOWiSHIP: 'LhyMTI- COWiTY t LANARK LAT/LONG: 4509/76 36 

Dftm, SOURCEi PPL 



LHslCTe (04,) IfEIGOTfGM,) %>^,5 

t'EAlJ Bmm ^'EAN RANGE PPM 

22.3 7«0-- 34.«0 227 15- 539 9a. 

42.4 14.0'- 71,1 711 U- 2870 35,7 

* SIZE ffECIFIC CLASS! FICATI'Ca^ AVAILffiLE 



SPEQ ES i\ 


MEPOJRY COtvC, 




tiE.AtJ FW^CE. 


S«,M,« BASS * 22 


0,27 0,12- 0,82 


PIEE * 14 


0,42 0,12" 0,87 



i'ffiKCURY COtJ'CEtsfl'EA'liaM IN RHLATiaS! TO FISH LE'NCTH 



SIZE BhmE IN IN'OIES 
SPEaffi <6 6-8 8-10 10-12 1,2-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S«,M,, BASS A A A A A A 

PIKE A A A A A A B B B B 



A IvEFaJRY CONCENTMriQK <0, 5 PH-f 

B MERCURY CONCENimTIOK 0«5-l,0PPr4 

C fERaJRY COiNjCENIMTIOK 1„0^1,5 PH4 

D tEEOU^RY CONCENiTRATI0i>2 >1, 5 P,R1 

- t-ERCU'RY DATA hOTJ AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *RLCBESSim DAIA******* 
REGRESSiav MOLEL; HG^0*L"A1 



SPECIES 


m 


Al 


R 


S'l'U hm.„ 


HG AT STO, 


S«M. BASS 


0,020 5.28 


0,80445 


0,772 





0,00 


PIKE 


0,00315 3 


1,2 '90 99 


0,908 


60 


0,62 



MERCURY DATA SU»mRY 
QNHmRIO MINI,STRY OF THE ^IVI RQNME1«' , LAB0RA10FY SERVICES BRAfviai 

LOCATICW: MMANISKEG LME , 1977 

'TOWN'SfflP: BMIGOR COUNIY : R£!#REK LAT/LOiNG: 4525/7741 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY COi^iC, LENCT'H (Q1-) 'l\EIC2HT(GM,) l>=«5 

MEM^i RANC3E f-Em 'wmm mm umcE ppm 

L„ TBOOT * 10' 1,68 0,50- 5,30^ 65,5 47,5- 89,2 3105 9 »- 7118 100„0 

* SIZE ffECIFIC aASSIFI^CAl'IOl^^ AVAIIABLE 



MER^OURY COKCEKTRATiax' IN BaATIO^ TO FISK LENGTH 



SIZE PAfClE IN INQffiS 
.^EQES <6 6-8 8-aO li0-12 12-14 14-18 18-22 22:- 26 26-30 > 30 

L, T'FOUT ------- A E C D D 



A f'EBGURY COKCENTRATIOfx! ^C 5 PRI 

B ffiROJRY CONCENTmTIOK 01,5-1,0 P»1 

C MEROJRY CON'CENilFATICB 1,'0-1, 5 PPF-'l 

D ffiECU'RY CONCENTRATION >1, 5 Pffi 

- f'CRCURY DATA NOT AVAILABLE FOE TiUS SIZE 



*******BEmESsim. DAm******* 

.IBGRESSia^i rOD,ELi HG^,^0*L"A1 



SPECIES 


m 


Al 


1 


SID LEN, 


HG AT STO 


L, THDUT 


0,000001 


3,2'96 5 3 


0,9 39 


iS 


0.97 



MEKCD'RY DATA SO»mRY 
CHmRIO MINISTRY OF THE ENVIRDM^IENT, LATOMlORY SIKVICES BRMCH 

LOCATION: KENNEBEC LME, 1977 

•KMiSfflP:: KE!®EBEC mUNTY t FWMTmhC •• LAT/LONG: 4444/7658 

DATA SOUKE: MOE 



SPEa,.ES N MEROURY CQNC, 

MEAN lANffi 

L.M, B:ASS 4 0^,53 O^iQ- OmSS 

S„M,, mSS * 5 0,64 0.41- 0,.86 

* SIZE ffECIFIC aASSIFICATION A¥AILABLE 



LENCTH (OU) 


reiGHTCGM,,) 


%>=.5 


hmm mM(x, 


mm RANGE 


PPM 


29,0 22.01- 1%0 


450 200- 550 


75.0 


29,7 25, 5- 3% 9 


395 215- 700 


60.0 



MERCDRY CON'CENTRATION IN RELATION TO' FISH LENGTH 



SIZE .RANGE IN INOffiS^ 

SPEa:ES^ <6 6-8 ^8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-'26 26-30 >30 

S,M, BASS « - A B B D - - - - 



A MERCURY CONCENTRATICN <D, 5 PPM 

B MERCURY CONCENTRAJnON 0«5-l«0 PR-1 

C i^RCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCENTRATION >1, 5 PFM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *RE(^ESSION DAm, ** ***** 
REGRESSI'ON MOOa.: HG^^O^L^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID' LQi, 


HG AT SID 


S,J!, BASS 


0,000359 


2„20O39 


0,931 





0,00 



ONTARIO MINISTRY OF THE HWII«JtlENT, MBORftlDRY SERVICES BRANCH 



LOCATION: ffiRR LAKE, 1976 
TO^SfflP: LANAP'K CO'TOTY 

DA'm source:: tWE 



LAimRK 



LAT/LONG^ 4 a 2/7 6 2 3. 



SPEa ES 


N 


MERCURY CmC^ 


LENGTH (Q!,) 


VCIGIfrfCM,) 




%>^,5 






imm 


RAN'GE 


MEAN 


RAN'GE 


hmm 


RM^GE 


PPM 


PIKE 


2 


0„22 


0,14- 0',29 


46,0 


45v0- 47,0 


480 


470- 


490 


0,0 


B^BULmEAD 


7 


0,12 


0.08- 0,19 


26,4 


25,0- 28,0 


256 


200- 


3 30 


0.0 


S,M, BASS 


4 


0'„ m 


Oa> 0,67 


31,3 


20,0- 45,0 


548 


90- 


1210 


25,0 


W, SUCKER 


4 


0,18 


0,04- 0,46 


38, 3 


30,0- 50,0 


703 


380- 


1050 


0,0 


y, PERffl * 


5 


0,30 


0,2.3- 0,42 


22,4 


19,0- 28,0 


172 


110- 


290 


0,0 


WAT.T.EYE 


2 


0.62 


0,61- 0,62 


59,0 


58, lO- 60,0 


199B, 


1975- 


2020 


100.0 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATICW AVAIUffiLE 



fr-EROJiY CONCENTRATION IN RELATiaM '10 PISM LENGTH 



SI2E .RANGE IN IN'OiES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3.0 >30 

Y, PERCB - A A A B - - - - - 



A ^EROURY CONCENTFATION <D,5 PR4 

B MERajRY CONCENIRATICB 0^5-1,0 PPt-i 

C MERCURY CONCENTRATION 1,'0-1,5 PHI 

D tERaj.RY CONCENIRATION >1«5 P»1 

- MERCURY .DATA NOT A¥AIIABLE FOR TfflS SIZE 



****** *REGRESSiaNi DAIA ******* 
RBGRESSI'ON MODEL: HG^^L*Al 



SPECIES 


AO 


Al 


1 


SID LEN, 


HG 


AT SID 


Y, PERCH 


0,003799 


1,40048 


0,058 







0,00 



,ME.,BURY DATA SU,M4ARY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIMNMBIT, LABORftlORY SERVICES BRMiCH 

LO^TION: LINgHAfr! LAKE, 1977 

TOWNSfflP: 'GRIMSTro^E 'COUNTY % HAOTIINGS LAT/LCNG: 4446/7725 

DAm SOUROE: MOE 



SPEa.ES N MEICIJRY C«C, LraOTH 104.) WiGffl"(GM,} l>-«5 

MEM RANffi tmm RANGE WAN R/WGE PPM 

L,M, BASS 3 0-70 0,66- 0,76 29.4 27.4- 30.7 282 225- 310 100.0 



tffiBaj!RY DATA SU,Mm,RY 
CtJTARIO' MINISTRY OF THE HWIRQ^MEKT, LffiORATO'BY SERVICES BR/WCH 

DOmTIQNi Wmn FIDEAU LAM: ,, 1970 

■roWNSiaP: urn EDISLEY 'OOUNIY -. hmhm + LEEDS LAT/LONG: 445,1/'7607 

DATA SOURCE: PPL 



LENCT'H (a-i.) reiGIff(GK,) %>«,5 

MEAI^' RANGE ME:AN :RANiGE PPM 

65,0 60,2- 68,0 4010 i601- 4494 100«0 

58,2 41,6- 71,2 2017 566- 1875 57,1 

SIZE SPECIFIC CLASSIFICATI'QN AVAILABLE 



.SPEQ ES 


N MERCURY COKC- 




MEAt^l RAtJiCE 


WAT.LEYE 


5 1„00 0,64- 1,55 


L„ TrouT 


* 7 0,5 3. 0„29- 0,86 



HEPCURY CON'CEOT.KATIQr.i m EttATIQ^ TO FISH LENGTIi 



SIZE FAfCE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 .8-'10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >» 

L, TRXI'T - - - - ~ A A B. B C 



A .ffiP'CURY CONCENTEATia^^ <0, 5 Pffi 

B ^E,R'aJRy coNCENimTiON 0,5-1,0 ppf^ 

C T'ERCURY COKCENI-KATI'Q^ 1,0-1,5 PH' 

D ffiR'CURY C'OJCQW'FATIOK >1,5PR'-1 

- :ME,RC1JRY data not ^AIIAELE foe this SIZE 



*******RECBESSIOK DATA* ****** 
RBGreSSiasI MODEL: HC^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


EG AT STD' 


L, THXJT 


0,000364 


1,78281 


0,900 


60 


0,54 



MERCURY DATA SUttmRY 

■•CNTARIO MINISTRY OF THE OWLRa^MEOT, MBO'RATORY SERVICES B.PAN'CH 



LOCATION: FACKIE LAKE, 1977 
Ta^^SfflPs MLLER COMTi 

Dhm 900 RCE: MOE 



FRONTEmC 



LAT/tjOCs 450 5/7659 



SPECI ES 

L, TR3UT 
S,,M, BASS * 
L«,M, BASS 



N MEROJPY CmCn 

2 0^,41 0,31- 0i,51 

14 d2 OaS" 0,94 

7 0,20 0,11- 0, m 



LENGTH (QU) 

hmm Bmm 

45,5 45,2- 45,8 
28,3 20,5-' 46,3 
21,5 14,3- 13,2 



SIZE SPECIFIC CLASSIFI'CATIOT AVAILABLE 



HEIGHT (CM.) I>=,5 

mm RANCE pm 

713 680- 745 50,0 

391 120- 1460 14,3 

218 40- 585 0,,0 



HERmRY CONCEOT'RATIQtSl IN RELATTOT TO' FISH LEICTH 



SPECI ES 
S,M, BASS 



SIZE ,ra,:nge in rw'caffis 

<6 6-8 e-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26- BO >30 

- A A A A B C - - 



A MERGURy CQKCENTWTION O, 5 PPM 

B ^ERaJRY CONCEWIWTIQN 0,5-1,0 PPM 

C f-EROJRy CONCENTFAT ION 1, iQ-l, 5 PPTI 

D ^ERGORY CONiCENimTIOM >1, 5 PPM 

- MEROJ'RY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******'BBCRESSim DA lA* ****** 
RE'GRESSI'Qi MODEL: HG'=A0*L"A1 



,SP\BCIES 


AO 


Al 


R 


STD LH^l 


S,M, BASS 


0,000 348 


2,00372 


0,938 






HG 



AT STD. 
0,00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

B 
I 
I 
I 



MERCURY DAl'A SUf#ftP,Y 
WmRIO MINISTRY OF THE EWIEWflENT, LABORATORY SERVICES BPI^^^CT 



.LOmTION: r'MINAW LAKE, 
TaWSHIP: ABItCER 
DAm SOURCEi ■ MOE 



1977 

C0»I1Y 



LENl-^DX 



LAT/LONG: 4450/7712 



SPEQ ES N 


MERCURY CONC, 


LENGTH (Qi,) 


V.EIGHT'(GI^1,) 


l>=,5 




mm RANGE 


MEAJM imNGE 


mm mum 


PR! 


L, TKXJT 21 


1,28 0,76- 2,20 


55,1 45,2- 73,2 


1712 1000- 4100 


100,0 


S,M, BASS * 12 


0,78 0,^7- 1,20 


B,3 28,3- 4 3,6 


972 450- 1500 


83,3 


mLLEYE * 21 


1,28 0,44- 2,50 


47,3 32,7- 58,0 


104 B BOO- 1710 


95,2 



* SIZE SPBCIFIC aASSIFICATiaJ AVAILABLE 



SPEQ ES 
S,M, BASS 
mLLEYE 



MERGURY CONGEI^PATIO^ IN RHLATia^l TO FISH LENCTH 



SIZE RAtCE IN INCHES 
<6 6-8 8-10 10-].2 12-14 14-18 3.8-22 22-26 26- BO >B0 

---ABCD--- 
- - - A A C D D - - 



A &ERajiRY CaNCENTRAl'ia^ <D', 5 P»1 

B ^ERaJRY CONCENTRAT ION 0,5-1,0 PPf-1 

C ICRCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PRI 

D l^RGURY CONCENTRATION >1, 5 PPM 

- ffiROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REa^ESSION DA lA* ****** 

REGRESSION MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 
S,M„ BASS 
WALLER 



AO 
0,000224 
0,000003 



Al 
2,22 312 
3, 308 B9 



R 
0,726 
0,382 



SrD LEN, 


50 



HG 



AT STD* 
0,00 

1,41 



riERGURY DMA SO^fPiRy 
CN'mRI.O MrNl.STRY OP TBE ElJVIPQNI-iEin, LPEO'RMORY SERVICES B^R^WaJ 



LOCATION: I^^ISSISSIt^PI LAKE, 197 7 
DMA .9DURCE- MOE 



LJ\r^ArJx 



LA.T/LOMG: 4505/7610 



SPEQES 




H 


flERCUPy CONC« 


LEi^CI'F'i (Ol,) 


l^EIOn'CO:!,) 


l>=,5 








HC^ fan'^ge: 


^EW^! RAiNGE' 


hW'Mi 


RANGE 


PPfl 


V'^ALLEYE. 


* 


19 


0„66 0,26- 1, 5C 


42,3 22,9" 62.0 


7 901 


125- 1950 


52,6 


L,M,, BASS 


* 


19 


0,4 5 0,22-- 1,20' 


S1,0 21,6- 42,7 


488 


125- 10 3 5 


31,6 


S,M, BASS 


* 


11 


C,4 7 0,28- 1,00 


30,2 22,1- 44.4 


463 


150- 1270 


18,2 


PIKE 


* 


20 


0,56 0«13- 0,5B^ 


50,5 3 3«0- 65,3 


7 35 


220- 16 ID 


55,0 


¥, PERaJ 


* 


5 


0,13 0a.S- 0,46 


23,5 20.8- 26,9 


195 


90- 285 


0,0 



* SIZE SPECIFIC CLA&SIFI'CA1'1» AVAIIAELt 



:l-.ERaj.RY COfriCE^TEAliav IN RELATION TO FlStJ LEInGTH 



SPEQES 

WALLEYE 

L«M, BASS 

S,M, BASS 

PIKE 

Y, PERCH 



<6 







SIZE 


RANGE 


IN INCFES^ 






-8 


8-10 


10-12 


12-14 


14-18 


18-22 


22-26 


26-30 >30 


^ 


A 


A 


A 


B 


E 


c 


C 


A 


A 


A 


B 


B 


C 


— 


_ — 


A 


A 


A 


B 


D 


c 


- 


— - 


— 


— 


A 


A 


A 


B 


E 


C 


A 


A 


E 


C 


-. 


- 


- 


— - 



A i-ERGURY COiSiCE,t^TKATION <0,5PRs 
B MERCURY CQNCEiy^TRftT Itt a 5-1, P»! 
C ^ER'aJRY CQWCEWTFAT ION 1,0-1,5 PH) 
D MEROORY CONCEKTFAT ION >1,5 PB. 

MERCURY DATA NOT AS/AIIABLE tOF THIS SIZE 



****'***r',EJGPESSia;J DAm******* 
,R£jGP£SSia^ MODEL: HG=A0*L''A1 



SPECIES 


M' 


Al 


1 


SID LEIM, 


HG 


AT SI'D 


IM.LEYE: 


0,007 997 


1,1575? 


0,66 3 


50 




0,74 


L,M, BASS 


0,001017 


1, 755J6 


0,758' 







0„00 


S,fU BASS 


0,0020 35 


1,584 7 3 


0,875 







0,00 


PIKE 


0,0004 42 


1,7995 3 


0,6 33 


60 




0,70 


¥«, PERCli 


0,0000^03 


3,60195 


0,972 







0,00 



iVffiRGUEY DMA SUff'mFY 

ajmrao miwistry Of^ the .envibone'QvT, laeopmory sepvices BFMai 



LOCATION: MISSISSIPPI RIVEP, 1976 
IOWN.SH[Pi - COUl^lY : CAKL.ETON 

mm SOURCE: hOE 



LM/LONG: 4526/7616 



SPEa ,ES 


M 


MERCURY COiC 


, 


LbNCTh (QU) 




m:ici7I(CI^,I 




%>=^,5 






MEAN 


RANGE 


niANj 


PJM^CL 


MLAN 


RANGE 


PPM 


S,M, BASS 


22 


0,64 


0,2 ■7- 


1,00 


i0,2 


17,0- 


4C,0 


394 


10 0-' 


940 


7 2,7 


PIKE 


3 


0,3^ 


0,35" 


0,'46. 


4 3,2 


37,5- 


4 7,0 


505 


265- 


720 


0,0 


EEL 


10 


0u24 


0.11- 


0,42 


7k7 


50,0- 


90, n 


949 


2 30- 


1600 


0,0 


WALLEYE * 


3,2 


0,80 


0,2 5- 


3,10 


42,0 


23,0- 


78,0 


875 


90- 


3795 


65,6 


L,M. BASS 


1 


0,35 


- 


- 


3 3,0 


- 


- 


560 


— 


— 


— 


R,H«SUCKER* 


11 


0!,53 


0,17- 


1,20 


42,0 


32,0- 


65,0 


9 36 


400- 


2820 


54,5 


B„BUfJHEAD 


11 


0,18 


0,10- 


0,.38 


28,5 


18,0- 


32,0 


3 '34 


140- 


470 


0,0 


W„ SJCKm 


10 


0,3 3 


0,20- 


0,52 


42, 5 


30,0- 


47,5 


1040 


850- 


1400 


10,0 


Y, PERCH 


i 


0, 30 


0,24- 


0, 35 


21,0 


20, '0- 


23,0 


103 


90- 


120 


0,0 


^DCNEYE 


1 


0, 36 


- 


- 


37,0 


- 


- 


5 35 


- 


- 


— 



* SIEE ffECIFIC CLASSIFK^TIOl AVAILABLE 



MERCURY CONCENTRATION IN RaATIOtM TO' FISB LEI^CTH 



SI:Z,E RAIvGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

IfviiyLLE'YE --AABBCCDD 

R,H,aJCIER ----AABBCD- 



A fCRCUBY COMCENIBATION <0,5 P,HM 

B MEROJiRY CONCENTRftI' ION 0, 5-1, PPM 

C ICEOJiRY CONiCENimTlON 1,0-1,5 PFM 

D MROJRY CONCENTRATION >1, 5 PM 

- ffiROJRY DATA NOT' AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESsia\! mm******* 

RBGRESSION MODEL,: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


m 


STD LEM, 


BG AT S'lD 


WAT. T, EYE 


0,003935 


I, 39667 


0,757 


50 


0,9 3 


R.H, SUCKER 


0,Q0Q200 


2,09080 


0,771 





0,00 



r-1ER0JBY DAT'A SUP'f'AKY 
aMmRIG ■■IIWISI'P.Y OF TfJE ErWIPO'^'J!''Ehl-, LAEOPATO-pY SEWICES B^PANOT 

LOCATIOM: MOIRA LAKP, 1977 -. ,^,, mn-^ /r rK'-r AAm/i-^Ji 

lOl^NSBlPi fiUN'TINGDON COUiM'IYi liASTIiCS LATAOMG': 4430/7.27 

DATA SOURCE: tlOE 



^ imm RAtiCE HEAN KANGE f-ffiAN RAN'CE PPH 

PIKE 7 0,% 0.61-" 1.5Q 55.7 42.0- 80.0 13i9 450-^ 2500 100,0 



MERajRY DATA, SUMmRY 
ONTARIO MINISTRY O'F THE DWIFO^JMENT, LABD'RATORY SERVICES BRAN'CH 

LOCATION: ^DIRA LAKE, 1976 

lIMNSfflP: .HUNTINGDON COUNIY : llASTIt^S LAT/LQ-^G: 44 30/7727 

DATA .SOU'RCE: I BE 



SPEa ES 


N 


MERCURY CONC 


LH^GTH CQ-I,) 


I'EIGHTCGM,) 


%>=,5 






.MEAN RAN'GE 


f-EAN RANC2 


mMi EPMm 


P»1 


PIKE 


7 


0,7,2 0.,58- 0,99 


51,6 44,0- 60,0 


769 4 54- 1247 


100,0 


mil .EYE 


* 40 


1,18 0,68- 1,80 


.35,6 28,3- 45,0 


401 199- 766 


100,0 


S,M„ BASS^ 


25 


0,95 0,74- 1,40 


25,9 22,5- 3,1,0 


2 30 113- 369 


100,0 



* SIZE SPECIFIC 'CLA,SSIFICATI^CN .AVAILABLE 



f'ERajRY CON'CEOTRATIQ^ I^ Ftt,ATIQ^ TO .FISH LENGTT! 



SIZE RANGE IN IN'CIESi 
SPEQES <6 6-8 8-.1.0 10-12 12-14 1,4-M 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEYE .-. -, - E C D D - - - 



A ^ERajRY CONCTNTRM-ION 4)^ 5 PB! 

B ffiRCURY CON'CEMTRATION 0,5r-l,0 PHI 

C f-EROJRY CONOINTRATION 1,0-1,5 PP! I 

D ^.ROJRY CCWCENTPATION >,1,5 PPM 

- MERajRY DATA NOT ,AVAI,LABLE FOR TfflS SIZE 



*******R.EGRESSIttJ DA'TA******* 
REGRESSia-^ MODH.: HC^0*L"A1 



SPECIES 


ftO 


Al 


!• 


STD LEW, 


HG AT SID 


mi.LEYE 


0,010357 


1, 32214 


0,610 


50 


1,8 3 



fffiECURY DATA .SUM»,RY 
'OimRiO' MiKierRYOF the H-WIRO^I-IBNT, LABOMIORY SEFVICES BRflWai 

.LOCATICW: MJSKRAT LAKE, 1977 ^ _ ...n/irec 

TO^MSfflP: KESTffiAT'H OTUNIY i RENFRM LAT/LCNG: 4,540/7655 

Dhm aUiRCE: I-IOE. 



SPEQES M MERCURY CO'KC, LEMGTH (04,«,) frEiaff(ai,) %>=.5 

imm BM^(B fmm rance mean rwge ppm 

L. TFDUT * 10 0,59 0,26-- 1,20 59,3 40', 2- 76-3 2579 580- 4767 30,0 

,SaT * 22 0.39 0,22- 0,84 23,0 20. 'D-' 26,5 84 56-- 112 18,2 

pike;" * 6 0,61 0„2'9- 1,10 41.1 35,7-- 56,3 486 252- 978 n,3 

* SIZE .a^ECIFIC CLASSIFICATIa^l AVAILABLE 



frffiR'OJRY CON^CENTmTICN IN RELATICW' TO' FISH LENGTH 



SIZE MNGE IN IN^OffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10^12 1^-14 14-18 18-22 2,2-26 26-3.0 >» 

L, TTOUT -----AABB. C 

a«LT - h .B B- C - - - - - 

PIKE -.*•.« Lac©-** 



A FE,RaJRY OONCEMITOTiai 'C 5 P'ffl 

B^ P«,R^ajRY CONCEN'imTim 0;,5-l,0P»l 

C MROJRY COtlCENTRATION 1,0-1,5 PHI 

D ffiRCORY CONCENTRATIQNI >1,, 5 Pm 

- MERCa,RY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 

* ***** *REGRESSia>3' DATA, ******* 

RKKESSIOT MO,Di,EL: BG-A0*L"A1 

a-ECIES AO Al H SID LQ^, HG AT STD, 

L, TB3UT 0,000048 2,28104 0,920 60 0,54 

SffiLT 0,000042 2,90732 0,793 0,00 

PIKE. 0,000016 2,77778 0,945 ^ 60 1«39 



MEBCURY DATO SUf1M,RY 

ONTARIO MINISTOY OF THE ENViroMM,ENT, LABQiRATORY SERVICES D,RAN€H 



.LOCATION: O'TTAWA MVER, 1977 
Ta',-N'SHIP: OnaWA 'COrai'lY 

DATA SOURCE: tlOE 



'CARLETQ^ 



LAT/LOTC: 4522/7549 



SPEQES M MEROJRY CONC, LH^r'H (CM,,) 

.MEAN RANd MEAN RANGE 

SWGEl 37 0,6 3 0,2 3- 1,90 26,9 2 3,0- 33,0 



KEI'GHTCOI,) l>^^5 

.^iEAN RI^NCE PPM 

250 150- 400 70»3 



MERCURY DATA SUIimRY 
aimRIO MINIST'RY OF THE ,QWIKONMH«', LffiOPMORY SERVICES BRI^ai 

LOCATIQN^: OTTAMA RIVER, 1976 ^^ ^ .,,-■,« /-..-i a 

iowSMP: - " COWIY : CA,ra.ETON LAT/t.ONGl 45J0i/761O 

DAm SOURCE I MOE 



SPEaES N MEBiajRY CONC. LENGTH (Oi.) WIQffimj %>=-5 

mm RAN'GE. MEAM RANGE MEAN RANGE PPM 

WALLEYE * 38 0,6^ 0.19- 1,60' 34,5 26,0- 50,0 484 250- 1000 71,1 

S.M.BASS 3 0.45 0,40- 0.52 28,3 24.,0- 32.0 420 300- 542 3 3.3 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATIClJ AVAILABLE 



MERajRY CONCEM'EATiaMi IN RELATION TO' FISH LENGTH 



SI2.E RANGE IN INaiES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-lB 18-22 22-26 26-30 >30 

WAIiEYE " - A B' B: B C - - 



A ffiEOORY CONCENI'EATKIJ <D.5iPH4 • ' 

B I^R'CURY CONCEmKAT ION! 0.5-1.0 PPM ' 

C fCRCURY CONCENTRATION 1.0-1.5 Pm 

D r«R'CUEY CONCENISATION >1. 5 PM 

- ffiROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******RE(;^:ESSim DAm******* 
REGRESSiaM FiODBL: HG-^0*'L''A1 

,^BCIES AO Al R SID LB^I. HG AT STO. 

mLLEYE 0.0'06990 1.27275 0.494 50 1.02 



MERCURY DM'A SUMmRY 
ONmRIO HINISTRY OF THE EWI'RQNKENT, L/^RATDRY SEWICES BRANCT 

LOaTICN: OTTAWA HVER, 1977 

TCHNSHP: PETAWAWA COUNIY t REt^FREW LAT/LOJSC: 4 559/ 7 720' 

DAm SOURCE^ MOE 



SPEQES. N MEROJIRY CONC, LENGTH {m^} miaJTiChU) %>=^5 

mm 'Emm imm^ rmmge: mm fi^ge ppfi 

PIKE * 25 0,91 0,22- 1,90 67,0 43,,'9- 99,0 2340 454- 7264 80,0^ 
* SIZE SPECIFIC aASSIFICATIO^J fiVAIIABLE 



MEROIKY CONCEOTRATICK IN RaATIOi^ TO FISH LEKOTH 



SI2E RA,NGE IN INIfflES 
SPE'CIES <6 6-8 8-10^ 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- BO >30 

Pli^ - - - - - A B E C C 



A ICROJRY CONCENIIPATION '<0,5PR1 

B ME,RaJRY CONCENHmTIGN 0, 5-1, P,H--1 

C ffiRaiRY Ca^CENTPATia^J 1,0-1,5 PPI-1 

D EC:RCURY CONCENTRATION >1,5 FRI 

- WR'aJ'RY DATA NOT AVAIIABLE FOR TIES SIZE 



** *****REGRESSION DATA* ****** 
RIGRESSION riODEL: HG^O*irAl 



SPBCIES 


m 


Ai 


1 


STD' L,EN, 


HG 


AT STD 


PI WE 


0,000206 


1,893:54 


0„811 


60 




0,68 



CH'IARIO HIMIIOTKY Of THE ENV I RODyiWEWiT , LABCRMOE:Y SEBVICES^ B^RMOl 



'iDmTimt oriY lake, 19/ 7 

"ia«SHI,P2 NQRl'H BUFGESS COUNI^ 
mm .SOURCE: MOE 



LikmEK 



lAT/LOmi 4451/7613 



SFECI ES 


d 


MERCURY COIMC, 


LEMJm (OU) 


I'EiaiTCO'^,) 


%>=,5 






tlE.^; EAK^'OE 


MEAW RWnI'GE 


imm BimcE 


P»1 


PI KE * 


15 


0,67 0'-M~ 1,20' 


57,3 45.7- 81,3 


1302 600- 3885 


7 3, 3 


S,M« BJ\SS * 


12 


0i,70 0:,24-- 1,70 


».,9 25,9- 57,2 


589 22i0- 1620 


50,0 


L„M, BASS 
W\LLEYE 


2 


0,58 - 

0-9 5 0,56- 1, 30i 


B6, 8 ~ - 

57,7 51-3- 64.0 


7 '90' 
1498 1085- 1910 


100,0 



* SIZE SPECIFIC OASSIFICftTI'QN AVAIIABLE 



MERCURY CON'CENl-;RAli'ffi IN RELATIOT TO FISB LENGTH 



SPEaES 

PIKE 
S,M, BASS 



SI^E RA'I«E IN INQiES 

<6 6-8 »-10 IOh-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

^ * • - - A B B. C D 

»■ - A A B C D D - - 



A ■ffiROJ'RY COMCENimTIDN ^, 5 PPM 

B IffiRCU'RY CO«CENTPAT ION 0,5-1,0 PFM 

C MEROJiRY COiMCEt^'a'iATI'CW 1,0-1,5 PH4 

D ffiROJRY COwCEiMl'RATiai >1,5 PHI 

- LER'CURY DAI'A NOT AVAILAELE B'O'K TMS SIZE 



*******^EmESSim DAIA******* 
.REGRESSION MODEL: HG'^A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD lew: 


PIKE 


0,000109 


2,14 7 38 


0,865 


60 


S„M. BASS 


0,000165 


2,3 3785 


0,917 






m 



AT STO.. 

0,71 
0,00 



I'lEmjRY DATA su^fm;eY 

CNmRIO MINISTRY OF THE HWIROKMEN"!' , LABORATORY SERVICES BPAN^CH 



.LOCATIONS RIDEAU RIVEP> 1976 



'TOWN" SHIP; - 
DATA SOURCE: 



QOUNIY I CAaETCr^ 



MOE 



LAT/LCIC: 4527/7542 



SPEQ ES 


N 


MERCURY CONC, 


LENGTB (Oi,) 


I^EI^fflTfGf!,) 




%>-,5 






MEAN Bmm 


MEAiM 


FM^m 


mm 


RANGE 


PPM 


'y^AT.T.E'!ffi * 


48 


0,71 0i,2 3- 1^701 


4 3v0 


23,0- 71,0 


92 3 


110- 


iOOO 


56, 3 


ffliSKIE * 


7 


0,37 0,18- 0,48 


59, 3 


34,0- 80,0 


16 TO 


200- 


3 300 


0,0 


PIKE * 


13 


0.38 Oa> 0,70 


46,5 


33,0- 63,0 


681 


220- 


1600 


23,1 


B., CRAPPIE* 


12 


0,13 0,19- 0,54 


25,8 


22,0- 28,0 


300 


215- 


390 


16,7 


B,BUFJ.HEAD 


21 


0,10 0,06- 0,18 


25,7 


21,0- B0,0 


26 3 


100- 


42 5 


0,0 


S,M„ BASS * 


11 


0,55 0,29- 1,20 


29,7 


19,5- 48,0 


502 


110- 


1525 


4 5,5 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CON'CEOT'PATIClvi IN RELATia^' 'TO FISH LENGT'H 



^EaES <6 6-8 fr-10 

WMiLEYE - - A 
MUSME 

PIKE 

B, CRWPIE - A A 

S,M, BASS - A., A 



SIZE mmE IN INCHES 

1'0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

A A B B C C D 

- A A A A A B 

A A A B B E - 

B B - - - - - 

B B B C - - - 



A riERCURY CONCENTRATION' <D, 5 PR'i 

B MERCURY CON CENl FAT lOr; 0,5-1,0 PR'; 

C fEKOJ RY COWCEtn RATI Oti 1, 0~ 1, 5 P PM 

D f-ERCURY C0NCEN1FATI0N >1,5PH^' 

- tlEROJRY DATA NOT AVAILABLE fOR THIS SIZE 

*******REGBESSIa^J Ohm* ****** 
REGRESSION MODEL i HG-A0'*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN 


MAIJ.EYE 


0,002466 


1,47866 


0,7 31 


5C 


f-USKIE 


0,005547 


1,02 3 31 


0,8.27 





PIKE 


0,000148 


2,025 30 


0,808 


60 


B, CMi^PIE 


0,000005 


3,39378 


0,7 37 





S,M, BASS 


0,009 395 


1,17954 


0,751 






HG 



AT ,SID< 

0,80 

0,00 

0,59 

0,00 

0,00 



I 



E-IEROJRY DATA SU»1ARY 
OTCARIO^ Mlr^I^RY OF THE ENVIKWiHEOT, LATOBMORY SERVICES. BEMai 



WmTlOMt RI,D,EAU RIVEP, 1971 
lOWMSfflP: f-DNTAGUE-rttOLF, COUNTY' 
DA-m SOURCE; PPL 



.LANARK 4GREIW™ LATA'OM:: 4500/7550 



SPEQ ES 

L,J'l, BASS. 
PIKE 

B..BULUiEAD 
P'SffiD 



i^ t!ERCURY COWC« 

5 0,55 0,36" 0,79 

8 0,26 Oa7" 0, m 

3 0»10 0«09- 0,12 

i 0,16 0.15- 0,20 



LENGTli C'Oi«) 



HEIGHT (Ol,) 



fiEAN 
M,0 
4 3,2 
20 „S 
14,1 



24,8- 43.7 

38,,^' 49,8 

19,8- 22,1 

12,7- 16 ,.5 



mM4 

828 

556 

142 

77 



RM^GE 

567- 1533 

340- 794 

113- 172 

59- 11 1 



t>«, 5 

ppn 

6 0,0 
0.0 
0,0 

0„0 



I 



MERfflEY DAl'A, SUfimRY 
ON'mRIO' MINISTRY OF THE ENVIRQr\IMENT, L^COMTORY SERVICES BMNOI 



LOCATia^i: RIDEAU BIVEP,, 1971 
lOWNSfflP: mS CroSBY COUNTY 

Dhm SOURCE,: PPL 



LCHD'S 



LAT/LOC: 4441/7620 



SPEQ ES 


N 


riEROJ'RY CO'NC, 


LENCTB' Cau) 


WIGHT (CM,) 


%>=,5 






MEM RW^'GE: 


MCANi RMJGE 


MEAN RANC^: 


PPP 


L«M, BASS 


6 


0, 3'9 0„2.5- 0^,52 


34,5 22,6- 46,2 


804 64- 16 BB 


16,7 


Wftr.T.Effi 


6 


0',58 0u4^5- 0^90^ 


57,3 52,8- 59,4 


1967 1429- 2359 


66,7 


S,M,* BASS 


4 


0,40 0,36- 0,47 


41,2 31,5- 46,7 


1372 499- 1'905 


0.0 


PIKE 


4 


0,35 0,22- 0,4 5 


54,4 18,9- 61,0 


1059 B99- 1542 


0.0 


PLmEFE 


1 


0,40 - 


20,5 


86 


- 



MERCURY DZVm SUiffm,F:Y 
aM'mRIO nii^ISTRY of the EIWIROI-JriEm', LffiOPAIORY SERVICES B.Rfl^.OI 

LOCATIONS miC ST^ PEIEE, 1976 

'loit^aapi iccLURE ' comTi % Hastings lata-owc: 4519/7802 

DMA SOURCE: IDE 



SPEQES 'U f'EBCUKY COl*^C« LF.NCl'U {Q'',) «;i'CHT(Oi,) l>=-»5 

i^y.m vm^ ti-an rmjce immi ^mcE ppm 

L. TfOjT * 17 0«70 0,12- 2,a0' 51,1 24,1- 83,8 1784 80- 5910 i5,3 
* SIZE aPECIFlC CLASSIFICATI» AVAIL/iI;<LE 



^lEl^aJF:y COtJttWlRAliaa in PELMION to fish LEtCl'Ii 



SIZE mmE Ibi IN'OiES 
SPEQES <6 6-8. 8-10. 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >30 

L, TFOUT _ -. A A A A ,E E C D 



A f CFCU RY COW CE-^TEAl^ lOM <0 , 5 P K 1 

fa tEBCDRY CONCLi-jTI^TION Q, 5-1,0 PH(1^ 

C MiiRCUEY COMiCE,iNl"RAI'IOw 1,^01,5 PFf^ 

h f.EK'CURY CQNCEi\lRAT10N >1,5 P,tM 

- nER'CURY DM'A l^O^I' .AWAllAELE FOP THIS SIZE. 

****** *EECPE£SIQ-- DATA******* 
REGRESSION T'lODEL ; liG'^\iO*L"Al 

SPECIE.S AO Al R SID LEW, !3G AT STO'. 

L, TROUT 0™0000l4 2, .4 47 33 0,957 60 0,76 



I'lERCUBY DAl'A SUMI'l^RY 
CNTAEIO MINISrRY OF THE HWIRCWXENT, LffiORAIORY SETO/ICES BPAMCH 

LOCATI^Of^s SKOOT'M-mTTA LAKE, 1977 

'TOWNSHIP: MQLESSA COUW'IY : LEt^.Ci'X LAT/LffiC: 4450/7716 

DAm SOURCE! MOE 



SPEQES N flEMlJ'PY COWC. LENGTH fO',) WEICHT' (Gf't, ) %>=„5 

MEfm BmcE mm mmm im'im ppmce pfm 

L, TBOUT 1 1.15 - - 6 9,. 5 - " 4100 - - - 

VftLLEYE * 29 0i.,89 0,31" 1,47 50.0 26,6- 65,1 1499 32^ 3000 79,3 

* SIZE .SPECIFIC CLASSIFICmTItt-I AVAILABLE 



MEROJRY CONCENTPATICI^ IN RELATia-Nl TO FISH LEfOL-H 



SIZE PA1«E m INOHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 1:^14 14-18 18-22 22:- 26 26-10 > 30 

WALLEYE - - A A A B. C C D - 



h ffiRGURY CONCEl^lKAT'IOW <I„5PH! 

B ffiR'CP'RY CONCENI RATION 0« 5-1,0 PHI 

C r-EROJ RY COTCEMIMT ION 1^ 0- 1^ 5 P Pf I 

D tCRCURY CONCENTPATIOISi >1,5 PR4 

- t-'ERCORY DATA NOT AVAILAELE FOR THIS SIZE 



****** *KEGRESSI(M' DATA* ***** * 
RKRESSION MODEL: HG«A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


P 


SID LEN, 


HG 


AT S 


mLLEYE 


0,000524 


1,88490 


0,8 36 


50 




0,8 3 



Q^:'mRIO MINISTRY O'B' THE EWVIPOi^FEL?r, LPBCmTOEY SERVICES BRAI-JOi 

LOCATION: STOCO LAKE, 1977 

'IOl«SfflP: [UDJGEKFOro' C'OUInI'Y: liASTINGS LhT/LCm'. 4428/7717 

LATft, SOURCE: I-iOE 



SPEaES a r-ERCDFYCOMC, LEbJGriMGU) KEICHT(n!'„| %>^,5 

ViH\ti PKiOF. MEMj range HEM EMGE PPM 

L,M« BASS 1 0,60 - " 40,0 - - 1000 - " - 

S,BU BASS 11 0„55 0.11- 0.97 '3.3,6 25.0- 48,0 8P6 500^- 2000^ 6B,6 



fEMURY DATA SUM'ARY 
WI^O MIKIISTRy OF THE ENViea#iaJT, LAK}RA10RY SERVICES BRi^ai 

LOaTION: STOOD LAKE, 1976 

TOWNSIfiPi .HUNGERFOro COUNIY : [-lASTIi«S MT/tuCKG: 4428/7717 

DA'IA SOUiRCEs MOE 



SPEQ ES N MERCU R Y CONC . 


LENIGTH {QU) 


IpEIGHT'CGP,) 


%>=„5 


ME,AN RANIGE 


MEAN wmm 


MEAN RANGE 


P,PM 


WALLEYE * 16 0«70 0,48- 1,10 


41,4 10, 2» 6 3,0 


952 142- 2807 


93,8 


PIKE * 12 0.41 0,20- 0,81 


55,0 40,5- 70,5 


1285 680^ 2721 


33,3 


S,M, M-SS 3 0.57 0,J8- 0,75 


2 7,0 20,4- 10.4 


444 227- 567 


66,7 



* SIZE ffECIFIC 'CIiASSIFICATI« AVAILABLE 



MERajRY COWCE,MrRATICN IN RH^ATIO^ TO FISH LENGTH 



SIZE RA,IMGE IN IN'OHES 

SPECTES <6 6-8 fr-lO 10-12 1,2-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEYE - - - E E» B B B C - 

PIKE - - - - - A A B E B 



A MERaURY CaCTNTRRTION <0, 5 PH-I 

B IVERQURY CONdNiraariON 0,5-1,0 PPF! 

C 5'ERCURy CQNCEN'TIAT ION 1,'0-1,5 PBI 

D ffiRCURY CONCEmmTION >1,5 PiM 

- ^ffiRCORY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



** ** ** *REGRESSIQN, DATA ** ***** 
REGBESSI'Ot^. MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LQQ, 


HG AT STD 


i#kr.r.EYE 


0,04 3494 


0,74 521 


0,7 31 


50 


0,80 


PIKE 


0,000232 


1,84654 


0,614 


60 


0,45 



MEICURY DATA SOMmRY 
ONTMIIO' MINilSTRY O'F THE EiMVIFQNiMENT, LABO'PMO'RY SERVICES BKMaai 



LOCATIOW: TAY RIVER, 1976 
IWINSfflPi - 'CDUN'TY 

DAm, SOURCE: MOE 



LA^mEK 



LAT/La^G: 4453/7607 



SPECIES 


n 


I-^EMUEY CONC, 


LENGTH (04.) 




WIGHT cm.) 




%>=.5 






mm RANGE 


mm 


HAN'GE 


MEAN 


RANGE 


P»1 


L,M, BASS 


10 


0,34 0.15- 0,52 


25.6 


21.0- 


37,0 


297 


160- 


640 


10,0 


B„ CRftPPIE 


5 


0,6 3 0.26- 1,10 


26.8 


23,i0- 


34.0 


229 


1701- 


280 


60.0 


B.BUIiHEAD' 


3 


0.11 0,06- 0,16 


27.7 


26,CH 


30.0 


110 


230- 


4 a 


0.0 


R,H.,SUCFER 


3 


0.21 0,13- 0.34 


42, 7 


40.0- 


46,0 


66 3 


270- 


880 


0,0 


PIKE 


4 


0«61 0'.3 3- 0.97 


42,8 


36.0- 


48,0 


495 


46'0- 


580 


75,0 


Y„ PERm 


2 


0^.65 0.64- 0.65 


24.5 


24,0- 


25.0 


240 


230- 


2 50 


100.0 



MERaJRY DATA SUItftFY 
CWmRIO MINISTRY OF THE QWIK)N,MENT, LABOEftlORY SERVICES BRANCH 

LOCATIOlNfi WESLEt^J(OaSi LAKE, 1977 

TOAi^-SfflP: .ASHBY COONiY : LENiOX LAI'/L'CWG: 4902/772 5 

DMA SOURCE: KOE 



SPEaES N MEECU"py CONC, 


LENGTH {m^} W:iGHT(GM.) 


t>-,5 


mm RANGE 


MEAN mmm mean range 


PPM 


L, TroUT * 20 0,29 0.12- 0,51 


38,3 32,0" 63,3 466 200- 2150 


5,0 


L,M„ BASS 1 0, ^ 3 - 


B5,5 - - 500 


^ 



SIZE ffECIFIC CLASSIFICATIO^J AVAILABLE 



riEROJRY COK'dMTMTICK IN .RELATICK TO' FISH LENCJrii 



SI2E RANGE IN INOffiS 
^'EQES <6 6-B 8^10 li0-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26- iO >30 

L, TroUT - - - A A A A B B - 



A ffiPCUiRY CONCENTRATION <D,5P»1 

B t'ERGURY CONCENTRATION a 5-1,0 PHI 

C ^•ERaJRY CONCEN'-TRATIOJ I,i0-1,5PPM 

D rCROJiRY CONCENTRATION >1, 5 ?»! 

- tER'CURY DATA NOT fl/AIIABLE FOR TFJS SIZE 



*******REGRESSiasI DAm* ****** 
HmRESSIQN mOEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LQI, 


HG AT STO 


L, TROJT 


0,00131,3 


1,46570 


0,555 


6 


0,53 



FiE:BCURY DATA SU^f■]A.R:Y 
mmRIO MINISTRY OF THE HWIBa#lENT, LAEOBAIO'RY SERVICES BRWai 

LOCATION: WDLB" LAKE, 1977 

TOWN'SHI,P: TUDOE CDTOIY : HASTINGS LAT/LCKGs 4442/77 32 

DA'm SOURCE I f-lDE 



sPEaES ti mRwm oonc, length (cm,| vci^CHT(a'::,) i>^,5 

isEm RAi:^GE. fmm range tmm range ppm 

L,M« BASS * 12 0,41 0,2 3- 1.50 28,4 23,4- 45,1 448 250- ISO'O • 16,7 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFI'CATia\' AVAILABLE 



MEROJRY COK'CENlFATia^ IN lELATION TO FISH LENGM 



SIZE RAKE IN INI'CHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >B0 

L,M, BASS - - A A B C D - - - 



A nEF OJ R Y C ON CEN I RAl lOt'.- <0 , 5 T R " 
B r-iEROJRY C0NCLi4'JRAIia\ 0,5-1.0 P Pi' 
C riERCURY CONCLN'IRATIOn 1,0-1,5 PR^ 
L MERCURY CONCEMRATION' >1,5 PH>. 

JICFCURY Um-h NOT AVAILMiLE FOR THIS SIZE 



■*******reg:ressiqn daia* ****** 

KECRESSIOSI MODEL: HG^A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD L,EN, 


HG 


AT SID* 


L,H, BASS 


0,000025 


2,86.100 


0,984 







0,00 



MEKOJ^RY D^m SUK-APY 
'ONTARIO' fllWieiRY OF THE SWIFa^I^M^J■T, MLOBAiORY SERVICES B^RAtvai 



LOCATIiCN: KOLFE .LAK , 1977 
"roWl^SHPi BEDFQ'RD CO^UNTY 

DA-m sou bo;,: noE 



FRONl'EMAC 



MT/LONG: 4441/7610 



SPECIES N MEB'CUBY COtC, 

SJ'U BASS 12 0,27 0,12- 0i,54 

KALLE'YE 14 O^ll 0,17- 0„5 3 



^EAK RANGE 

11,7 25,0- 40, 
?9, 3 30!, 6- 51 



mm^ RmcE ppm 

8 sm 100- 1400 8,3 

7 704 400- 1500 7,1 



I 



MERCURY DATA SUMBmRIES 



NORTHEASTERN REGION 




MEROJPY DATA •SUf'WftLRY 
QJ-mMO MINISTBY OF THE ENViroNMEOT, MBOMTORY SERVICES BRMJQH 

WmTimi LA,KE ABITIBI, 1974 

TO&tJSfflP: - DISTRICT: OOCHRWE LAT/LCWGs 4842/7945 

DAm PURGES MOE 



SPiaES N ME,RajRY CONC. LQCT'H(CM.) ICIGHr(GM,| l>^.5 

Mmw ranct; mean mmm mm bmge pm 

PIKE * 15 0,52 0,15- U BO 45,5 12.0- 70.0 952 149- 2490 31.3 

SAU(^R * 27 0.82 0.2> 1.70 28,5 22.0- 34,0 188 85- 376 77.0 

WMiLEffi * 35 0.70 0.15- 1.60 38.6 30.0" 67.0 724 150- 3711 71-4 

MOONEYE 1 0.19 - - 24.0 - - 99 

aSCD * 14 0.08 0.04- O.U 20.4 14.0- 28.0 206 128- 454 0.0 

miBEm * 16 0.26 0.11- 0.53 22.8 17.0'- 31.0 16 3 71- 397 12.5 

W. SUCK^ 6 0.29 0.17- 0.42 37.2 25,0- 44.0 861 2M- 1164 0.0 

Y. PERCH 1 0.23 - - 18.0 - - 135 - 

F.W. DHJM 1 0,03 - - 16.0 _ - 99 - - 

* SIZE SPECIFIC OASSIFI'CATION: AVAILfflLE 



MErcURY CON'OENI'RATI'aS IN RHiA,TIOT TO' FISH LENGTH 



SIZE .RANGE IN INOES 

SPEaES <6 6-8 8-10 1^12 12-14 14-18 18-22 22-'26 ,^-B'O >30 

PIKE A A A A A A B B B. B. 

SAU'ffiR ■-*!. BBDD---- 

WALLEYE - - - A B B C D D - 

CISCO A A A A A - - - - - 

GOmE'YE - A A B. g, « « - - - 



A HER,aJRY CaNCENimTIOT €1', 5 PfM 

B MERCURY CONCENTRATION 0.5-1.0 PPM 

C MEROJRY CONCENimTION 1.0-1.5 PPM 

D MERCURY COiCENlTOTiaJ >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION DAm******* 
REGRESSION MCBEL: HG^0*rAl 



SPECIES 


AO 


Al 


1 


eiD LEN. 


HG 


AT STD 


PIKE 


0.006699 


1,08707 


0,641 


60 




0.57 


SAUGER 


O.OOOOU 


3, 30937 


0,686 







0.00 


WiT.LRYE 


0.001362 


1.68'991 


0.620 


50 




1.01 


CISCO 


0.003557 


1,00804 


0.789 







0.00 


OOmEffi 


0,000070 


2.61121 


0.90 3 







0.00 



MEROJRY DATA SUMMABY 
mmRIO MINISrRY OF THE BWIiONMOTr, LffiORATORY SERVICES BRMCH 

LOCATION: AGNEW LAKE, 1975 . ^^ ^ r^^ >icoo/oi>ie 

TOWNSfflP: - DISTRICT: SUDBURY LATAQNG: 4622/814 5 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONC. LEfCI'H (C^.,) W^:IGlfr(GM.) %>^^ 

■■ ,ME,AN RANGE MEAl^ RANCE «AN RAN'GE PW 

WMiE'YE * .26 '0,66 0,30- 1-80 36,3 24,0" 54.0 576 200- 1950 65,,4 

PIKE " * 6 0.48 0.25- 0,62 36,5 18.0- 42,0 422 180- SO'O 50,0 

Y. PEROl, 1 0,24 - - 20.0 - - 2 50 - 

* SIZE ffECIFIC CLASSIPICATia'J AVAILABLE 



B4ERCUEY OONCEMrRATI» IN RELATION TO FISH LEMJTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 

»EaES <6 6-8 8-10 10-12 12-3.4 14-18 18-22 2^'26 26^3^0 >I0 

WMi^,liEYE - -- A A B B B C - - 

PIKE - A A A A 1 B .. - » 



1 MIROJRY CONCENTmTiaNI ^,5 PHI 

i BffiRCURY' OMCENTR^IOT 0,5-1,0 PPM 

C MERCURY CQNCENTRftT ION 1.0-1,5 PPM 

D' ME,RCURY CONCENTRATION >1,5 P»l 

- MERCURy DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REQRESSIOT DATA******* 
JffiGRESSICN MODEL: HG=A0*L"A1 

SPECIES AO Al R Sro Lm. HG AT STD. 

WALLEYE 0.009649 1,15211 0.520 50 0,87 

PIKE " 0.018255 0.90659 0,920 60 0,75 



MERCURY DATA SUFFARY 
'fflmRIO MINISTRY OF TPIE EISIVIICIl-iEOT, L-ABOMIORY SERVICES BP>»3CH 

LOCATIQ^: MMC LAKE, 1977 

■K3|«l'Sffl,P: CROFT OOUNTY;. PI^BRY .SODWD LATA0M3: 45B/7945 

DAm aURCEi MOE 



SPEaES 


N 


MERCURY CONC, 


LEJCTII iOU) 


mmmicfu) 


l>^. 5 






mm BM^ 


fJEAK RAHGE 


mMi 


RI^GE 


p,m 


SJU BASS * 


20^ 


€•62 0,2.5- 1,0'0' 


30„1 18,0!- 42,0 


465 


50- 1100 


80,0 


WMJ.EYE * 


31 


0.91 0,46- 4,30 


41,0 31,0- 74,5 


787 


300- 3600 


91,5 


MU'iEb'ISH 


5 


0. il 0,21-' 0i,5l 


32,7 29,0- 36,0 


»6 


220- 525 


20,0 


Y, PEROi 


5 


0,61 0. i9- 0,97 


22,6 20,0- 26,0 


200 


120- 340 


60,0 



* SIZE SPECIFIC 'OASSIFICATICN AVAILfflLE 



MERCURY CON'CENTRATia^ IN RHLATiaSI TO' FISH LENGTH 



SIZE RAiCE IN INC3ffiS 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S,M, BASS - A A B B C c ~ - - 

MMi^LEYE - - - B E E C D D. D 



A MERCORY CaCENIPATION <0i, 5 PH"! 

B. ^ffiRCOEY CONCENTRATION Ou 5-1,0 PPM 

C MERCURY CONCENTmT ION 1,0-'1,5PH1 

D MERCURY CONCENTPAT ION >1, 5 PPM 

- MER'ajRY DATA NOT AVAILABLE FOR TtDES SIZE 



*******REGRESSI'a^ DA'TA******* 

REGRESSION MODELj HG=A0*L"A1 



SECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT STD 


S,M, BASS 


0,006060 


1, 35184 


0,884 





0,00 


WALLEYE 


0,002520 


1,55866 


0,64 3 


50 


1,12 



MEROJFY DM'h CUKMA'RY 
O^.-mmO MIDJISTKY Of THE HWIBONt"H^;T, li^OBMOBY SERVICES BE/^JCTi 

LOCATia^: MaKOUGM'.I LAKE, 1976 

IDKNSHIPi BEa^HAEm' LI STRICT": Tlt'jISKAMKG LAT/La-JGi 4812/8 005 

DhTh aXJKCE: flOE 



SPEQES W nEFCUBY COiC\ LENCraCOi,) l'EiaHT(ai«) l>=,5 

HEMM HANGE IviEAN MN'OE; MEAN BMiGE PPM 

PIffi * 10 0..24 0,04- 0„52 48,5 34„,3- 66,0i 6S5 18'0- 1800 10,0 

* SIZE at'ECIFIC Cy5vSSl.tICATiai AVAILAELL 



frjEKCURY C0^JC£MT%ATIOn: IN RELAllOrJ '10 FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN UMCTES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-50 >30 

Pira; «-"-AAABC- 



A MEi^OJRY COuCEi\TrAaia\ 43,5 PH -J 
B r.'EKQJPY CONCEj^TPATlOiJ 0. 5-1. OPPt' 
C MERCURY CONCLMPATIOW 1.0-1, 5 PBi 

D :it;najpy coNcciXTPATiaj >i, 5 pr; 

^1EPCU1^Y DATA isiOT AVAILAPLC tt'l TBIS SIZE 

*******REGBESSia^' Dhm******* 
HEGRESSIONI MQOa : HC''^0*irAl 

SPTCIES AO Al R SI'D LEN:, HG AT STD', 

PIKE 0,OCOOCO 4„0e0'25 0«8 39 60 0,45 



f-EFCURY DATA aj»f\PY 

'GNTARIO' MINISTPY OF THE ENVIICKMmT, UaOlATORY SEBVICES B..RI^aH 

LO^TION: ,MJST:EN LAKE, 197 7 

TOWNSfflP: fflWOCS DISTRICT t TIMISK^MM] LAT/LONG: 480' 3/8 103 

DAm SOURCE: MOE 



SPEQES N f.lEROjRY COKC. 

hmm RANGE 

WMiEYE * 21 0,J2 0,12- 0,80 
PIKE 4 0,17 0,08- 0, 35 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICmTIOlV AVAILABLE 



LEi^GTH im^} miafiiGM.) 


l>^,5 


MEAN ^m HEM RANGE 


PPM 


43.,6 23«2- 63,5 879 100- 2^0 


19,0 


5 3,0 31,7- 84,0 1713 200- 3600 


0,0 



MERCURY CCNOINTRATION IN RELATIOnI TO FISH LE'NCTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WMiEffi --AAAAABB- 



A r-EPOURY CONCENTPATIOK <;D, 5 PFM 
B ^€:RCURY CONCENIRATIOK 0, 5-1, PPEl 
C ^ERCURY CQnJCENTRAT lOQ 1,0-1,5 PPM 

D ^ERaJRy concenirat ion >i,5 pr-i 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TlilS SIZE 



*-******B,mmssim data******* 

REGRESSI'QN MODQii HG^,^L",A1 



a»BCIES 


AO 


Al 


R 


STO LHi, 


HG 


AT S'TD 


mLLEYB 


0,000092 


2, 116 9 i 


0,789 


50 




0,39 



■' 



.MEROJRY DATA SUMMARY 
ajmRI'O MINISTRY OF THE QWIRGt^iHQ^', MBORATO'RY SKVICES D^RANai 

LOCATION 1 A,YLEi^i LAKE, 1976 . . ._^ ,^^,, 

■rcivNSHIPi DICKEWS DISlMCr: NIPISSING LAT/LCNG: 45i7/7751 

DAm SOURCE: MOE 



SPECTES N MERCURY COKC™, LENGTH (QU) VEimT{Q'U) %>--5 

I1EM4 wmm mm Bmm t-ean nmm ppm 

M-IIIEFISH 10 0,24 0,17- 0,?8 26,9 26, CH 28,0 255 200- 275 0,0 

L, TRDUT^" * ■ 9 0,66 0,24- 1,20 50,1 32,0- 65,0 1791 150- BSO'O 55,6 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATia^; AVAILABLE 



MER'OJRY CONdME-RATIQN IN RELATia-^ TO FISH LENGTH 



SIZE RAlNiGE IN INOffiS 
SPEQES <6 6-^8 ^8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >» ^ 

L, TKIJ'T - „, - A A ,^ B C C - ■ i 



A f-EPQJRY CONCENTBATION d, 5 PHI 

B rER'ODRY CONCENTRATION 0, 5-1, Pm 

C r«R'CURY CONCENTRATION 1,0-1,5 P Hi 

D f-CRCURY CasJCEN-IFOTlON >1,5 PRl 

- rERajRY DATA NOT AVAILAELE FOR THIS SIZE 



****** *RECRESSI 'ON! DATA* ****** 
REGRESSION' t10D,EL : HG^iO*L"A1 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


STD LBN, 


HG 


AT STD 


L, TROJT 


0,000204 


2,0 3484 


0,888 


60 




0,85 



MEROJRY DATA SUMMARY 
QNmRIO MINISTRY OF THE ENVIBMMENT, MBOBATDRY SERVICES BRANCH 

LOCATION! BELLOWS LAKE, 1977 

TOWNSfflP: DEAGLE DISTRICT: .ALOOM LAT/LCNG: 4619/822:0 

DATA SOURffi: MOE 



SPEaES N MERCURY OOTC. LENOr'HiOl,) VEIGHT'(GM,) t>=,5 

r«JW RANd MEAN RANGE MEAN Emm PPM 

S,M, BASS 18 0,35 0,26- 0.58 35,1 28.0- 47,0 644 250- 1100 5,6 



MERajRY DATA SUI'MARY 
CNTABIO MINISTRY O'F THE QWIMt^lBiT, .LffiO'RMDRY SERVICES BRAN'CB' 

LOaflON: BEtlMET .LAKE , 1976 

TOWNSfflP: GUILPOYLE DISTRICT: OOCHRME LATA-ONG: 4 94 8/8 2 IB 

mm scuroe:: moe 



LMGTH (OU) WEIGHT CGM,) %>^,5 

mm RANGE I^:MI IMGE PPM 

55,1 48,2'- 59, 1058 750- 1300 B3«3 

46,4 59,8- 53, 3 852 500- 1425 3 3, 3 

* SIZE .SPBCIFIC CLASSIFI CATION AVAILABLE 



SPEaES 


N tC:RajRY CONC, 




MEANI lANCE, 


PIKE 


6 0,47 0.29- 0,57 


»r.r.EYE 


* 12 0„53 0',32- 1,10 



tlERaJRY CONCTOTRATIQ^' IN RELATIOT TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCBES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-'14 14-18 18-22 2,2-26 26- SO >30 

WAUjE'YE ^ „, -., - ^ a b> C - - 



A MERCURY CONCENTiRAT ION '^,5Pm 
B fERCDRY CONCENimTION 0*, 5-1,0 PPM 
C ffiRQORY CONCENTmTION 1.0-1,5 PB1 
D ,ME;RCURY CONCENTEATION >1, 5 PB'l 

^ERaIRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



* ***** *REffiESSIOT DA'TA ******* 

RBGRESSiaM t'DDEL: HG^^L^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN, 


HG 


AT STD 


l-aTJ-RYE 


0.000003 


3.09576 


0,622 


50 




0,62 



MEEfflRY DM^A SUtf mRY 
'Q^.mRIO MINIOTRY OF THE aiVIIO#]ENT, LABORATORY SERVICES B,RMiCH 

LOmTiCN: Ukm BERNARD, 1977 

TafMSffl.P: STROlC DISrraCT-, parry SJUMD hm/LmCt 4545/792 3 

mm SOURCE! we; 



SPEaES N MERCURY CO'NC* LENGTH (01„) V'EIGIIT (GM,^ %>^„5 

ME,AN RANGE MEAN mNGE W:AN BmCE PPM 

SMEM' . 5 0,12 0',10- 0,15 12,0 11,9- 12,1 11 U- 11 0,0 

L, TK)OT * 32 0,67 0,40- 1, iO 58,1 45,0- 66,0 242 i lO'SO- 1500 71,9 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiai AVAIIABLE 



BIERCURY CONCTOTKATI'O^ IN RELATIOT TO' FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INQIES 
SPEaES <6 6-8 iS-lO 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 

L, TIOJT - -- - - - A E D C - 



A f-ERCURY CONCENTRATia^ '€1,5 PHI 

B^ ffiROJRY CONCENTFATION 0,5-1,0 PR! 

C tERCURY CO.^CENTRATIQN 1, lO-l, 5 P Pf-I 

D rEROJRY CCl^CENTPATION >1, 5 PR1 

- MERCURY DMA NOT MAIIAB:LE FOR TMS SIZE 



•*******KEGRESSia'J DATA******* 
REGI^SSiaN MODEL: HG^.0*L"A1 



SPECIES 


AO 


hi 


R 


STO LEN, 


m 


AT STD 


L, TROUT 


0,000120 


2,11425 


0,758 


60 




0,69 



crii 



MERCURY DATA SUFtmM' 
ONTARIO MINISTRY OF THE BWIRO^iraT, LABORATORY SmVICES BWmm 

liOCAliai^ BISCOTASING LAffi, 1977 .-,,^,0-,^^ 

TOWiSHIP: mmhmi DISTHCTi SUDBURY LATAONG: 4717/8206 

DATA :SOURCT: MOE 



SPEQES N fffiROJEYCONC. LQJGT'HCQi™) WI^GOTIGM.) i>^, 5 

>!EAN 'Emm MEAN RANGE MEAN Emm PPM 

WM.LEYE, 15 0,63 0.19- 2,80 41«,5 ,28.,0- 70„5 735 250- 2575 53,3 



MEROJRY DATA ,SUM'"ARY 
a^TARIO' MINIST'RY OF THE ENVIRa^r^lENT , LffiORATORY SERVICES BRANCH 

LCCATIONi: B^LACK RIVER, 1976 

'TOWNSfflP: 'ysiKER DISTRICT^ TlfllSKAtllNG LATAO^NG::: 4842/8038 

DATA SOURCES MOE 



SPEQ ES 


N f1ER0UR;Y CONC, 


LEN'GTH (Q'U) l'EiaiT(a'U) 


I>^.S 




ME.AW' EAI«E 


ME&N RANGE MEW^' BA'NGE 


PPM 


WALLEYE 


* 10 0»90 0,5'0- 1,60 


i5.8 25«4- 4 7,0 3 35 100- 1000 


100,0 


PIKE 


2 0,74 0,74- 0,74 


49,4 47,6- 51,2 550 40O- 700! 


100,0 



* SIZE SPECIFIC aASSIFICATION AVAIIAELE. 



fvERCURY CONCE:MrRATiav M I^LATI'OSI ID FISH LE,KC?rH 



SIZE RAIMGE IN INOES 
SPEaES <6 6-8 .^10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

l-^MiEliE -■ - B B B C D - - - 



A ICRCURY CONCENTRATION <D',5PB1 

B f'ERCURY CONCEWl RATION 0,5-1,0 PEV. 

C l-ERCURY CONCENTFATION 1,^0-1,5 PHI 

D ^ERaJRY CONCENTPAT ION >1, 5 PRi 

- I-EROJRY DATA NOI^ AyAILAELE FOR TfllS SIZE 



*******REGRESSia^: DAIA* ****** 
REGRESSICN' mDEL ? HG^'0*'L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW, 


HG 


AT SID 


mLREYE, 


0,004645 


1,450'8 3 


0,8 39 


50 




1,41 



MEIOURY DATA SU»mra 

OTIARIO MINI.ei'RY OF THE ENVIRONMENT, LffiO'RATORY SERVICES BBmm 

LDO\TI0N: CARIBOU LAKE, 1977 *^ ^ ..cee /o nnc 

fOWNSfflPs FCOONKEY DISTRICT i PARRY SOUND LATAONG: 4555/8'005 

DATA SOTRGE: MQE 



SPECTES n tlEROURY CONC« LENGTH («„) ffilCHT'CCll,.) 1^*5 

mm Bm(M ^1EAN ran^ mean range ppm 

L, TroUT * 13 0„48 0,22- 1,20 49«9 40u5- 64,4 1485 550- BlOO 38.5 

KATTPYF 1 1.50 - - 60,8 - - 2500 _ « - 

iS mSS * 8 0;47 0a,8- 0,76 3;0.8 16,2- 42,2 588 100- 1»0 37,5 

* SIZE SPECIFIC OASSIFICATiaN] AVAILABLE 



f4ERaORY CONCENTRATIGN IN RELATICM ID FISH LENGTH 



SIZE RMCE IN IN'CHES 
^EaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L, TroUT - - - « - A B C D - 

S^M,, BASS AAAABBC--- 



A ffiROJRY CONCENTRATION <D,5 PPM 

B ^EROJRY CONCENimTI'CN '0,5-1,0 PPM 

C ffiROJRY OONiCENTRAT ION 1,0-1,5 PPM 

D PCROJRY CONCENTRMION >1,5PPM 

- E4ERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 

*##****RBGRESSI'a^ DATA******* 
REGRESS! ONI MODEL: HC— A0*L"A1 

SECIES AO Al R STD LH^. HG AT SID. 

L, TROUT O.OOOOOl 3,55467 0,9^1 60 0,81 

S,M, BASS 0,001148 l,456dl 0,992 0,00 



MERCDRY DATA .SUMMARY 
Q^'mRIO MINISTRY O'F THE ©IVIRONMENT, MBO'MTORY SERVICES B^RMiCT 



LD^TION: CARIBCU LAKE, 1976 

IOraSHI,P: ^CO0^■KEY DIST.RICT': PAERY SOUND 

DA'm SOOR'CE: MOE 



LAT/LONG: 4556/8 004 



SPEQ ES 




N 


MERCURY CONC 


• 








f-EfiNi 


RANGE: 


S,M„ BASS 


* 


11 


0,49 


0„Jt- 


o.eo 


L. TrouT 




4 


0„60i 


0.48- 


0,8 3 


MLLElffi 


* 


7 


1,19 


0,46- 


2, 00 



LraCTH (CM«) 

MEAii wmm 

32,0 26,6- 40.4 
49«5 45,4- 55,6 
4 9,2 41,0- 56,5 



HEIGHT (CM,) %>=,5 

MEAN RANGE PPM 

6 35 38^ 1100 45,5 

1500 1050- 1950 75,0 

1293 750- 2000 85.7 



* SIZE ffECIFIC '(XASSIFICATia^ flVAIIABLE 



MERCURY CON'ffiMr-RATICK' IN RILATIOT TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN MOES 

ffEQES <6 6-8: 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 2:6-30 >30 

S,M, BASS - - A A E C - - - - 

WKJJ.F.YP. _._-»- B D D - - 



A P-EPOJiRY CON'CENl-RATICN <D, 5 PPM 

B MERCURY CONCENl'FAT lOK Oi^ 5-1, PPf4 

C ffiR'CUiRY CONCENTRMTIOK 1,0-1,5 PPM 

D MER'OJRY CONCENTRATION >1„5P»! 

- ^ER'CURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *reG1ESSICM: DA TA* * ***'** 

REGRESSia MODEL: ,HG=A0*L"A1 



aPECIES 


10. 


Al 


E 


SID LQJ, 


EG AT SID 


SJ4,, BASS 


0,000207 


2,23159 


0,817 





0.00 


WALLEffi 


0,000000 


4,120 38 


0„900 


50 


1,18 



mr 



nEROjm DATA SUI"'iMVRY 
'QJTARIO '-1INISTRY OF THE QWIMDUflElfr, LABOPAIORY SERVICES BBM-iQl 

LOCATION.: CEDAR LAKE, 1977 ^ ..^./-^ono 

lOWNSf-HP: DEACa^l • DISTRICT,- NIPISSIIC LAT/LOfCi 4601/7828 

mm .^URCE: MOE 



SPEaES .N t'ERGU'RY COImC, 


LENCTH (QU) 


MEAN FANGE 


nEM mncE 


L,. TRDU'T * 10' 0,82 0.49- 2,00 


4 5,4 B0«5- 75,8 


timS'ISH 14 0,38 0«22- 0«67 


40,0 34,0-' 45,0 


WALLEYE * 31 0„70 0, B5- 1,50 


42,2 31,8- 60,5 



l^EIGHTCa',) %>=-5 

f.EAN PANGE PHI 

1208 200- 4 590 70,0 

596 32 5- 950 28,6 

886 32,5- 2400 61« 3 



* SIZE .SPECIFIC CLASSIFICATIOW AVAILABLE 



IIERCURY CONCEMmTiasi IN EELAIION TO FISH LEmtE 



SIZ.E RAICE IN INaiES 

SPEaES <6 6-8 .8-10 1"D-12 ,12-14 14-18 lB-22 2^-'26 26-30 >30 

L, TTOUT - .- - A A B C C D D 

WAiLEYE ^ ,« -. A A B. G D D 



A I-ERCURY CO'WCCNTRAtlON Ci,5PR1 

B ,r-ERGORY COiNCENIPATION 0,', 5- 1,0 PHI 

C r-EF'CUEY CONCENI'EATION 1,'0-1, 5 Pffi 

D rERCURY Ca\ICEI^imTION >1„ 5 P,R''S 

- ME,RCURY DATA NOT AVAI,LAELE FCK THIS SIZE 



*******REGRESSiaM DAm ******* 
REGRESSim MODEL I eC^^A0*L'''Al 



KG AT STD', 
1,19 
0,94 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SW Lrai 


,L, TKXJT 


0,001217 


1,681,50 


0,8» 


60 


■WALLEYE 


0,000230 


2,12529 


0,828 


50 



ffiF.mRY DATA .SUI-f=mRY 
ON-IARIO' MINISTRY OF THE ,E£WIRQt#lENT, LMO:RATO'RY SSVICES B^MN'CB 

mCATION: CECEBE LAKE, 197 7 

TOtiSISfflP: CHAPFi^\' DISTEICTi PABF:Y -SOUND LAT/LOIC.: 4538/793 3 

DAm SOU'RCE: MOE 



MEAN KANGE mM^l RANGE PPM 

38,9 20 « 5- 74,5 702 125- 1400 90,0 

31,1 15,5- 4 7,0 613 150- 1816 52,6 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFIttTI'tt^ AVAIIAELE 



SPECIES 




N 


MERCURY com 


m 










bmMi 


RAT^'GE 




tvAr.T.EYE 


* 


30 


01.99 


0.40- 


3, 


20 


S,M, BASS 


* 


19 


0,59 


0,20- 


1, 


77 



riERaJKY CON'CEMl-imiTaM in PELATI'Ost to FISe LENGTH 



SIZE RAICE IN INQ-IES 

SPEQES <6 6-8 8-10 I'O-ia 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

WMjLEYE - a B B B C C D D D 

S„M, BASS - A A B B C D - - - 



A rCFCURY CQNCENTmTICK' <D,5PR1 
B ffiKOJRY CONCENT RATION 0w5-l,0PH-] 
C r€;pajRY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 
D WR'GURY CONCENir^TIO^. >1,5PR-1 

ffiEGURY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



****** *I^EGRESSia^ DA-m ******* 
RBGRESSI'ON MODEL: IlG^O*ir.Al 



SECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEIM,, 


HG AT SIIj' 


VALL,EYE 


0.007 774 


1, 30074 


0,745 


50 


1,26 


S,M, BASS 


0,000152 


2, 37515 


0,909 


©■' 


0,00 



n - 



MERCURY DATA SUtFARy_ 
CM'IMIIO' MINI,STRY OF THE ENVII^^iffEMT, LAEOEMORY SERVICES BKMCH 



LOCATia^i: CECEBE LAKE, 1971 

■IWNSfflP: CHAPmN LISTMCTs PARRY ,SCtJND 

Dhm. SOURCE: PPL 



LAT/LONG: 4538/79 J 3 



SPEa ES 

PIKE 

CISOO 
R, BASS' 
S,M, BASS 
tv,ALLEYE 



2 
3 
2 

6 
45 



f'lERajpy coNC. 



tJEAN 
1,5 3 
0',2C 
0,4 5 
0,J7 
0,9 3 



RANGE 



1.46- 
0.11" 
0.3J- 
0.22- 
0.58- 



79 
25 
57 
74 
75 



LENGT'H 
MEAN 
7 3,4 
32,6 
26,7 
21,, 6 
34, 9 



* SIZE SPECIEIC 'CLASSIFICATiai AVAILABLE 



RANGE 



■^EIGtfr(Cfl,)i 



71,9- 

29,0- 
21,6- 
15,2- 
25,4- 



74,9 
35,6 

11,8 
33,0 
55,9 



2U1 
312 
379 
1« 
436 



EMCE 
1966- 2 315 



WERCURY COl^CENI'RATiav' IN RELAT1024 10' FISH LENGTH' 



186- 
195-- 

64- 
127- 



395 

561 

472 

1698 



l>=,5 

PHi 

100,0 

0,0 

50' „0 

16,7 

100,0 



SPEa ES 
S,M„, BASS 
MLLEYE 



SIk,E PANGE IN INOIES 

<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

A A A B B B - - - " 

- - B E D C C C - - 



A ^-EPCURY CQNCbisiimTIOt^ €1,5 PH! 

B MERCDRY COi^CENIFATION 0,5-1,0 PPM 

C MERCURY OOMCEK/IRATIO^' l,i0-l,5 PPf-l 

D rCRCURY CaJCEiW'IPATIQN >1,5 P»i 

- EvEROURY DATA WOT AVAILAELE FOR TlilS SIZE 



*******p£CPESSIQ>l' DATA******* 
REGiRESSiai IIOD'EL: HC^O*L'^Al 



.SPECIES 
S,M, BASS 
WALLEYE 



AO 
,,00588 3 
,09108 3 



Hi 
1,3 30' 95 
0,64929 



R 
0,948 
0,497 



STD LM- 

50 



HG 



AT SID, 

0,00 
1,15 



U 



MEICUHY DATA SUMmRY 
ONmRIO MINISTRY OF THE QiVI BDN!1ENT , LfflORAIDEy SERVICES BRANCH 

LOa\TIGNs C»»ftNDA LAKE, 1977 

TOWSISfflP: PATIE:RS0,N DISTRICT' : PARRY SOUND LATAONG: 4601/794 3 

DA,m 90U':RCE: KOE 



SPEaES N MERCU'PY CONC« LEN'GTH (01 «) VEIC3fr(Gr]„) %>-,5 

ME,AN RANGE MEAN RANGE MEAN .RANGE PPM 

WM.LEYE * 6 U81 1,20- 2,20 42,8 35,0- 50*0 717 350- 1100 100,0 

S,M, BASS 3 0,97 0,73- 1,20 31,0 28,0- 36,0 450 300- 750 100,0 



* SIZE SPECIFIC aASSIFICATia^ AVAILABLE 



MERajRY CONCENTRATIQN' IN KEL,ATION TO FISH LENGfrH 



SIZE mmE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 ^10 10-12 1^14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

WALLEYE - - - - C D D 



A fCRajRY C'QNCENimTION C,5 PBi 

B mRCURY CONCENTRATION a 5-1,0 PPM 

C ffiRGURY CQNCENimTICN 1,0-1,5 PPM 

D MER'OJRY C'ONCENIMTION^ >1,5 PM 

- «RCURY DATA NOT AVAI:LAELE FOR THIS SIZE 



*******EBmESSI(M DA1A******* 
REGRESSia^ MODEL I HG^O^L'^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT STD 


WALLEYE 


0,019054 


1,21332 


0,789 


50 




2,19 



MER'CURY DATA SUif#m,RY 
'CNmRIO' MIIOSrRY OF THE BW I ICiNf lEOT* , LffiOKATORY SmVICES BBmOrl 

LOCATION : COPPELL LAKE , 197 7 

TOWi.SfflP: LOKTHER DISTRICT: COCHPM^E LAT/I.ONG1: 4931/8 349 

DAm^SOU'RCEi MOE 



SPEaES N MEBCURY CO'NC, LENCT^'H (»■'., ) WICHKGK,) %>-.5 

Pira; * 15 0.66 0,2.4- 1,60 48,5 32,3- 61,0 629 200- 1220 5 B, 3 

* SIZE .SPECIFIC ClA^SSIFICATIO^, AVAILABLE 



t-ERCURY CON'ffiNTKAl ia< M .RFLATION TO^ FISH LEICTH 



SIZE RA1«E IN INC2ES 
SPEaES <6 6-8 :8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

pi^ „ ^ -. A A B. E C D - 



A fERCURY CQNCENl'RATiaNJ: C^ 5 PPK 

B ^E ECU RY CONCENTRATION 0,5-1, OPPfl 

C FER'GURY CONCENTRftTIO^ 1,'0-1,5P»'J 

D f«FajRY CONiCLNTBATIQK >1, 5 PB" 

- ffiROJRY DATA NOT AVAIIAELE FOE THIS SIZE 

**-*****R,EGRESSia^ DA'IA******* 
IfiGRESSI'QN fIDDEL': HG'^'0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD Lffli, HG AT STO. 

PIKE 0,000048 2.42426 0,900 60 0»98 



MEIOURY DATA SWfftPY 
'OWmRIO HINI,ST1Y Of TKE :ENVIRmKraT, LMsORMORY SQWICES BRftN'CK 

LOCATION: CBME lAKE, 1977 

lOHt^ SI-IP: (XmmP DISTRICT : PARRY SOUNC LAT/LCNC: 4513/7957 

DA'm SOORCE: MOE 



l\EIGHI'(Cr:,) %>=,5 

MEAN! PJ\NGE PPM 

646 227- 158.9 31«,3 

272 142- 454 0,0 



spEaffi 


N f'lEECOEY CO^C- 


LraCTH (OU,) 




MEAN! mmm 


mMi mmm 


L«M„ BASS * 


15 0.J7 Oi^lS- 0,67 


34«6 26,. 0- 44,5 


S^hU BASS 


6 0',26 0,14- 0,,41 


28,0 25,0- 12,0 



* SIZE .SPECIFIC 'aASSIFI'CATiasi AVAILABLE 



MERCURY CONCEOTRATim IE KHL^Alia^ TO' FISH LEIC?rH 



SIEE RAI^CE IN INQES 
SPECI,ES <6 6-8 8-10 li0-12 12^-14 14.-18 18-22 22"26 26-30 > 30 

L,,M, BASS - - A A A B B 



A ffiR'OJRY CON'CEMTimTIOK '<D,5PR'i 

B MRiOUKY CONCEN'Trar lOK 0,5-1,0 PHI 

c MERCURY oa^CEmmTiCK' 1,0-1,5 ppn 

D MER'OPRY C™CENTmTia'J >l,5PH-"i 

- ^ERCURY DATA NOT AVAILABLE E'Ol TfflS Si:ZE 



*******REaiEssim DAm ******* 

RBGRESSI'OI MODEL: I1G'^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


ero Lfi^, 


HG AT STO 


L,f4, BASS. 


0,0 0020 9 


2,08427 


0,590 


jD 


0,00 



ME„R,ajRY DATA SUIM^RY 
■CN'mRIO^ MINIOTRY OF THE EMVIROIlffiMT, .LffiORftTORY S,EeVICES BRfflJ'OJ 

LOCATION: DOLLAR LAKE, 1976 

TOmSfflP: BLAIR DLST'II'CT: PAMY ^OMD LAT/LOKG: 4556/8 013 

DAm ;SOU-RCi::i MOE 



SPEaES 


N 


MEEOJRY COiNC, 


LEIiSrH (ai,) 


. miGHT(GM,)i 


l>^« 5 






ME,AN 'mmm 


MAN RANCE: 


tmm Bmm 


P»1 


S„M. BASS 


4 


0,48 0.34- 0„61 


29., 7 22,. 7- 42,0 


313 100- 8 00 


50,0 


WMiLEYE 


* 11 


0„56 0',40- 0,86 


35,2 29,5- 43,0 


3 '36 150- 6 '50' 


72.7 


pira 


2 


0.49 0,40- 0,58 


54,0 54,0- 54,0 


850 800- 900 


50,0 



* SIZE ffECIFIC 'aLASSIFICATION' AVAIIABLE 



MERCUBY CON'CEOTRA'I'IOli IN RaAHQNi TO' FISH LENSI'i 



SIZE RANGE IN INlCTES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,^26 26-30 >30 

WALLEYE - - -, A B B C - - - 



A ^ERaJRY CQNCTNTRftTim C,5 Vm 

B ^EFaJRY coNCEi^imTi'a^ a 5-1, o p.pm 

C MEROJRY CONCENTRfflMCli' 1,0-1,5 PFM 

D MERiajRY CONCENTFATI'QN >1, 5 PPM 

- MERCORY DATA NOT AVATLABLE FOR TMS SIZE 



*******REGRE,SS1QN DAIA******* 
.RBG'RESSION MODEL i HG^*CFL*Al 



SPECIES 


AO 


Al 


M 


STD L,EbJ, 


HG AT STO 


mhhEm 


0,004.671 


L, 34227 


0,789 


Si. 


0,89 



MEROJRY DATA S'»tftR¥ 
fflmRIO MINISTRY OF THE ENVIRaifffiNT, LABORA'DRY SERVICES BRW^ai 

LOCATION: DWCANi LAKE, 1977 

TOWN^SfflP: RAmOND DISTRICT : TIMISKAMISIG LAT/LONG: 4746/8 OK 

DAm aXJRCE: MOE 



SPEQES M MERCURY CONC, LENGTH ('CM,) WIOfTCGMJ %>-,5 

hmm Bmm mean raN'Ge imm range p:pm, 

WALLE'YE * 19 0'„55 0,22- 2.70 B7., 1 27.9- 78,7 726 300- 4800 31,6 
* SIZE .ffECIFIC CLASSIFICATia^ AVAILffiLE 



MRCURY CON'QEOTBftTim' IN RBLATia>i TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INaffiS 
aPEQES <6 6-8 ^10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WAOLE'YE - - A A A B C C D D 



A MEROJRY CQNCEM'imTION €1,5 PM 

B I^ROJRY CONCENimTiai 0i,5-1.0P»l 

C ^ERCURY CONCEN'imTION l^'O-'l, 5 PM 

D MERCORy CONCENTRATIOT >1.5PB1 

- MERajRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REQRESSIQ^" DAm******* 
REGRESSION MODEL: HG^(FL*Al 



SPKIES 


AO 


Al 


R 


STD Lra, 


HG AT STD 


mLLEYE 


0,000440 


1,9364 3 


0,90 3 


50 


0,86 



MERaJRY DATA SUMmEY 
QNmRIO MINISrRY O'F THE aWIRQN.MEOT, LffiOmiDRY SERVICES BRMIOl 

LOCATION: ELK LAKE, 1977 .,--,- 

TOWN'Sffl,Pi St'lYTH DISTRICT : TIKISKAMNG LAT/LONG: 474 3/8^019 

DATA aUlCE: ,MOE 



SPEQES N MEROU'RY CONC- LEMCTH(0'U| _ WEI'OTTIGB-L) %>«..5 

hmm RANGE MEAN RMffi ME,AN RANGE PPM 

WMiEYE * 27 0,74 0,26- 1,60 32,7 25,5- 43,9 356 120- 800 70,4 

PII^ '" 4 0,51 0.33- 0,80 49,1 42,5- 55,0 713 400-' 1150 50,0 

* SIZE SPECIFIC OASSIFI'CATiaSi AVAILABLE 



'MERCURY CONCEOTRATIQN IN RaAlIOT TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'CHES 
S-EaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WAUiEl'E, ■" - A B B C D -' - - 



A ffiROJRY CONCENIKATICl^' C, 5 PW 

B MEROJ'RY CONCENTS ION 0,5-1,0 PPM 

C ^ERCURY CONCENIWITIQN I,i0-1,5PPM 

D ^ERaJRY CONICENTRATIQN >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR T:HI,S SIZE 



*******RBQRESSIQN DAm******* 
REGRESSIOC^ MOD,ELi HG^0*L"A1 



a^BCIES 


AO 


XI 


R 


STD LEN, 


HG 


AT bTJJ 


WALLEYE 


0,000608 


2,009 39 


0,626 


50 




1,58 



• J ^ 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEFOJPY tmh SUt#m,EY 
Q^'mRIO MIiMISTRY OF THE HWIKlMflENT, LAi30'RAT0RY SEPVICES BRAMCB 

LOCATION: ELLiar JJ^KE, 1976 

TOi'yNSaP: - DISIPICTj PLOOm LAT/LONG: 462 3/8242 

mm SOURCE: MOE 



SPEQES iSl MEF'CURY CQC LENGTH (C3M,„) WEIGffTCGF'J %>-*5 

MEAN, RANGE t^4EAN RAtM^'GE MEAN RAJSIGE PPM 

L, TIOUT * 10 0,54 0,16- 1,40 45,8 27,6- 66,6 1302 175- B625 50,0 

* SIZE SPBCIFIC CLA&SIFICATIOINI AVAILABLE 



MER'CURY CONCEMTPATiai M RELATIO^J TO' FISK LEKGTB 



SIZE RAtJGE IN UMiQlES 
,^EaES <6 6-8 8-10 li0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3.0 > JO 

L, TBOUT - - A A A A B C D - 



A ^ERCLJRY COKCENlPATIOlNi €1, 5 PPM 
b f.EPOJRY CONCENIFATIOIM 0-,5-l-,0PPM 
C iCPOJRY CGNCENIRATION 1,0-1,5 PHI 
D MERfflRY Ca^JCENlRftTia^ >1,5 PH" 

f1EE:'0URY DATA NOT AVAILABLE FCK THIS SIZE 



■■*******REGRESSI^aM DA lA* ****** 
IxEGRESSION MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW, 


BG 


AT STD 


L« TROUT 


0,000116 


2,18591 


0,97 3 


60 




0,89 



MERCURY DATA SUMftPY 
GN-^O MINISTRY OP THE .QWIRDNMENT, ummiOEY S'ERVICES BBMCB 

LOCATION: ELMER lAKE, 1977 

TCMNiSfflP: DOOl ' DISTRICT i TIMISKAMIG LAT/LOW: 4753/8 O'SOi 

DAm .SOURCE: MOE 



SPECIES N MER:ajRY CaNC« LENGTH (CM 4 WIGIIT'CGK,) %>=«5 

MEAN RANffi ,HEAW RAN'ffi ^E.AN: RAK'GE: PPM 

PIKE 1 Ow31 '- - 4 3,,2 - '- 600 - - - 

WMiEYE * 18 0.» 0,2.3- 0,98 39,2 28,0- 59,0 672 200- 2100 11,1 

* SIZE ffECIEIC CLASSIFI'CATICN^ AVAILABLE 



^ffiRCURY CON'CEOTRAI'I(» IN RaATlCW TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'CHES 
^EaES. <6 6-8 8-'10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- iO >30 

W ALL RVE _^AAAABB.-- 



A MERCURY CON'OENTRATIClv' C, 5 Pffli 

B MERCURY CONCEN^TffiT ION 0, 5-1, P»l 

C ^ERCU«Y CO^CENimTION 1,0-1,5 PM 

D ]!vERGORY CQNCENlRATIOa >1,5 PM _ 

- WRajRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSION DAm******* 

REGreSSI'ON' MODHii HG^0*L"a1, 

.REGIES AO Rl t STD' LEN, HG AT STD. 

WALLEYE 0,i0013^69 1,52133 0,861 50 0,53 



iJi 



■i^ 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUMMARY 
CNmRIO MINISTRY OF THE EM/irONMENT, LffiOeATORY SERVICES BRWai 

LOCATIOSI: EMERALD LAKE, 1976 

'ICWNSHIP: AFTON DISTRICT: SUDBURY LAT/L0M3i 4654/8 019 

DAm SCURCE: MOE 



SPEaES N MEBCU'RY CONC, LENGTH (QU) raiGflTfGf-''*) %>-.5 

f-!EAN RANGE flEAN RANC2 t-EAN RANGE PPM 

L, TroUT 10 0,07 0,04- 0,11 37,2 33,0- 43,5 520 375- 750 0,0 



MERCORY DMA SUI#ftRY 

OiTmiO MINISTRY OF THE TO/IKWMENT, LffiO^RATORY SERVICES. BBmm 

^T?\ l^™"'''' '''dISTBICT: CCCHR«.E IAT/LOC: 4857/8228 

mm SOUKE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC. LENCTHfQI,) ^IS™'^^'^-L„^,^ ^^id 

mAE Bmm mm range mm range ppm 

WALLEYE * 15 0,29 0,1.3- 0,49 42,9 36,0- 50,0 680 B75- 1200 0,0 



* SIZE ffECIFIC B^^IOOWI AVAILAB,LE 



MRCU'IY CON'CEIOTRATIQ^ IN RHjATOON 10 PISH LE:NCTH 



SIZE lA-NGE IN IWaES 
SPEQES <6 6«8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

M'ALLEYE, - - - - A A B - 



A «RGLJ1Y CON^CSN'I'Rffl'iCN ^*5 PPI'I 

B I«:rcURY COi'ffiNTRArim O,5-l«0PPM 

C MErcURY CONGENlMT'im 1,0-1,5 PB'l 

D fClCURY CONCENTMTICl^ >l-5 PPM 

- ffiROJRY DATA WR AVMLftBLE FOR THIS SIZE 

* * * * ** *REGRESSION DAm* * ** *** 

RBGRESSIO^ ^DDEL: HG= A^L^Al, 

SPECIES AO »1 1 STD LEN HG M" STO. 

WALLEYE 0,000005 2,90051 0-82 J 50 0.42 



MEROJ'RY DATA SUii^tt-'IARY 
OSimRIO MINISTRY O^F THE iWI RDNMENT* , LfflORATORY SERVICES BRAI^1CH 

LOCATICN: ESMEE LAKE, 1976 

TCWNSIIP: Smim DISTRICT: COCHRM«^E LAT/LONGi 4857/8228 

DATA eOURCEi MOE 



SPEaES 


N MEHURY CONC. 


LEN'GTH (Ql,) 


l«iafr(GM.) 


%>=,,5 




mmi 'Emm 


MEAN RAN'GE 


MEAN RANGE 


PHI 


WAr.LEYE 


* 17 0„2B 0.12- 0.48 


39.1 33.0- 46.5 


612 300- 1200 


0.0 


PIKE 


* 21 0^.40 0,14- 1,20' 


59«5 46,5^ 75.0 


14 3 600- 2750 


2B,8 



* SIZE ap:EciFic 'OASsiFiCATiaj avai:lable 



MERCURY CONCEWrRATI'CK M RELATIOi TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'COES 
SPEQES <6 6-8 8-10 li0-12 12-].4 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

WMiLE'ffi - - - A A A B - - - 

PIKE, -----AAABC 



A ffiROJlf CONCENTPAT ION '<0i„5PFM 

B tffiRajRY OONCENTmTION 0.5-l,0PRl 

C ^ERaLj•RY COKICENTRAT ION 1,0-1,5 PHI 

D fER,CURY COMCENllATICI^, >1, 5 P»l 

- flElOJRY DATA NOT AVAILMLE FOR THIS SIZE 



*******HEaiESSI'ai DAIA, ******** 
l^GRESSION MODEL I HG^0*L"A1 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


STD' Lra, 


m AT STD', 


mLLlffi 


0.000055 


2, 30966 


0.582 


■50' 


0,46 


PIKE 


0,0 0000 3 


2,84353 


0,855 


6 


0.37 



1 



JffiE,ajR¥ DAm SUMftRY 
O^mRIO' MINISTPY OF THE HWIBaJMraiT, LffiOPATORY SERVICES BWWCH 

LOO^TION: WW«3ELINE LAKE, 1976 

"IDWNSfflP: fCKIMlON DISTRI'CT: SUDBURY LAT/LQNG: 4608/8152 

DAm SOU'RCE: MOE 



SPEaES N ME,RCD1Y CONC LBiGrBCO].) I€:IGHT(GK«) l>^,5 

MEAN BANCE. tffiAN RANGE ME,AN BANGE PPM 

V«,ALLEYE * 24 0„54 0.26- 1.40 32,, 7 22„5- 46,2 40i3 115- 1140 53,3 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATia^ AVAILABLE 



MERCURY CONffiNTRATiai IN RHLATia^ TO' FISH: LENCTH 



Si:ZE RANGE IN IN'CHES 
SPEaES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEffi "AAABBC--- 



A ffiROJRY OMCENTPATION C5 Pm 

B MERCURY OQNCENTmT ION Ou 5-1, OP EM 

C fCROJRY CCMCENTRATICK 1,'0-1,5 FBI 

D MERCURY CONCENTmTION >1,5 P»l 

" MERCURY DATA NOT' AVAILABLE FOR TBIS SIZE 



*******RE:GRESSia^I' DAIA* ****** 
REGRESSiasI' MOD,EL;i HG^iO*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID Loa, 


HG 


AT SID 


'^mLLEYE, 


0.000666 


l„901J6 


0',87 3 


50 




1,13 



MEEOJIY DATA aJ^#lAHY 
QNmRIO MINISTRY OF THE QWIRCW^IENT, LffiORATORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: FIVE MILE LAKE, 1977 

TOWMSmP: UD + llE DISTRICT i SUDBURY LftT/LONG: 4734/8 316 

DAm SOURCE: MOE 



LENCTHfai.) ICIGHTCGM.) %>=,5 

MEAN RAM3E MEAN VmiGE PPM 

50a2 42,0- 56,2 770 500- 1000 0,0 

39,4 25,0- 56,0 707 100-' 1800 6,7 



SPEaES 


N ME:RGURY CONC. 




MEAN Emm 


PIKE 


10 0,31 0,13- 0,47 


WMiLEYE 


* 15 0,37 0,22- 0,51 



* SIZE ^ECIFIC BREAroOIW AVAILABLE 



WROIRY CONffiMrRATION IN RELAHON TO FISH LENQTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
,SPECTES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3^0 >30 

WALLEYE - - A A A A A A - - 



A WRaJRY CONCENraffl'iai ^,5 pm 

B MERCURY CQNttNTlffl'iai 0,5-1. 0PH4 

C MRCURY C0N«3NraM'IC»l 1,0-1,5 PB1 

D FEHOJRY CONCENTROTiai >1.5 Pm 

- MROIRY DATA NOR AVAIUffiLE FDR THIS SIZE 



*******RBGRESSICN' DATA******* 
RiroESSION MODEL: HG^ A0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LM HG AT SID. 

ymiEm 0,053136 0.52382 0,515 50 0,41 



MERCURY DATA SUMf'ff\RY 
(MmRIO MINISTRY O'F THE ENVIRONMENT, LffiOMTORY SERVICES B^RANCH 

LOCATION: FRANCKLYN LAKE, 1976 .^^^/o^^ 

TOWISfflP: NI»N DISTPICTi mCHRANE LAT/L^Q3G: 49B7/82B0 

mm SOJRCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONC. LENGTH (Oyi,) 'ICIGHT'(GM,) %>=,5 

MEAN RANCE, MEAN RANGE: MEAN' :RAMGE PPMi 

VMIsEW * 26 0,92 0,.58-- 1,30 4 3.8 B^9.,4- 52,7 568 400" 1000 100,0 

* SIZE ,^ECIFIC OASSIFI CATION AVAIDffiLE 



«RajRY CON'CTNTRATIO^ IN RHLATiaSI 'TO FISH LENGTH . • ' ' 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SPECTES <6 6-8 :8-10 10-12 12:-14 14-18 18-22 22-26 26- JO >30 

WAUjEYE - - - - B B C D - - 



A tEROURY CONCENTRATION <D, 5 PRl 
B riERCURY CONCENIPATION 0, 5-1, PPTI 
C r^EROJRY CQNCENTFATION 1,0-],5 PPfi 
D FEROURY CONCENIRAT ION >1, 5 FPH 

DERCURY DATA NOT AVAILABLE FOP THIS SIZE 



*******BECRESSim DATA******* 
RE:C»ESSION MOD,EL: eG^iO*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEH. 


HG 


Al' STD 


WALLKYE 


0,000875 


1,83825 


0,6 B.9 


50 




1,16 



MEBajRY DATA SUMMARY 
CNTM?IO' MINISTER OF THE HWIR0NHM1\, LABOMTORY SERVICES BRANCT 

LOCATION: FRASER LAKE, 1976 

'TO^SfflPi I«R*9 DISa-'RICT.- PARRY 9CXJND LAT/L»G: 460 3/8 005 

DA'TA, SOORCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONC. LENOTHCO^,) ■^CI/OffCGM,) %>^.S 

¥Em Bmm mean RAN^ t-EAN EMGE PPM 

L,M* BASS * 30 0,54 0„27- 0,96 3.5,0 28,,0" 43.0 625 300- 1200 56,7 

* SIZE ffiECIFIC aASSIFICATl« AVAILftBLE 



i-ERCUlY CONffiNTRATIONi IN RHLiATICN TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
^laES <6 6^8 i&-10 I1O-I2 12'- 14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

L,M„ BASS - - A A B B C - 



A MERCURY CONCENTRATION O'.SPm 

B frEROJRY CONCENTRATIOK Q, 5-1, PHi 

C ffiROJRY CONCMimTI.(» 1*0"1,5 P»I 

D ^ffilRCORY CONCENTimTION >1, 5 PPM 

- tIERCDRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******RBGR.ESSia3 DAm******* 
RE:GRESSI'QN I«D,EL : HG^iO*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


BTD LEN^ 


hg at STD 


L,M, BASS 


0,000898 


1,78J42 


0,611 





0,00 



ME,RajRY DATA SUMMARY 
CUmRIO MINISTRY OF THE QWIRONMaiTV MBORA'IORY SERVICES BRM^OH 

LOCATION: FIEDERICKHOUSE LAKE, 1976 

ia«tSfflPi WQLiYN DISTRICT: GOCHRAME LAT/LONG: 4839/8 055 

DAm SOURCE: MOB 



LENGre (Q4.) ICIGOTCGM,) 1>*.5 

MEAN RANGE MEM RANGE PPM 

54.8. 31,5- 69,0 ,1234 161- 2010 66,7 

32,1 25,6- 36,2 302 140- 446 25,0 



SPEQES 


M MEROJiRY CONC, 




ME.IW RANGE 


PIKE 


3 0,72 0,2>- 1,30 


WALLEffi 


4 0,49 0,28- 0.98^ 



MEKCURY DATA SUMtftlY 
CW^mRID MINISTRY O'F THE BNVI,R»IMQ^iT , MBORATORY SERVICES BRM^Oi 



LOmTIONs FREWai RIVER, 1976 

TOWISI-IPi - DISTRICTS PARRY ^UfiD 

DA-m SOURCE:: HOE 



hm/LCmi 4556/8 054 



SPEaES 
WCi^TEFISH 

mmoT * 



M MERCURY CCKC, LENGTH (Ol.) l\EIGHT'(m.) %>=«5 

t~mm RA„NGE MEAN RM4GE E«,AN RANGE PPM 

10 0,12 0,06- 0,18 47,9 44.,0- 50,0 1875 1400- 2200 0„0 

10 0, B5 0,16- 0,70 51,7 37,0- 65,0 1175 500- 1850 30,.0 



* SIZE SPECIFIC GLASSIFI'CATIOM: AVAILffiLE 



MERCy^RY CONCEtlTRATia^ IN Ra.ATIQN ID FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN raOES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > $0 

,mroOT -« - - - A A A B. B 



A fERCURY CONCENTRATION <0„ 5 FPU 

B ^ERaURy CONCENTRATION a5-l«,0PPM 

C ffiROJRY CONiCENTRATia^ 1,0-1,5PPM 

D .MER'CURY CONCENI'RATIOK >1, 5 P.BI 

- ^ER'GPRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THI,S SIZE 



*******REGRESS10N DATA******* 
■REGKSSI'CN MODEL. I HG^0*L"A1 



SPECIES 


m 


Al 


« 


faTU l:h^. 


HG AT STD. 


HJRBOT 


0,000096 


2,05132 


0,852 


iQ 


0,00 



I 



MEiOJRY DATA SUHI'lARY 
a/ffiRIO' MINISTRY OF THE MVI RDi:qMeOT , UEORATORY SERVICES B,RAN'CH 

LOCATICNi: FUSfflHI LAKE, 197 7 

TOtslSHIP: STODCm.RT DISTRICT: 'COCHRANE LAT/LONG: 4950/8 354 

DAm SOURCE; MOE 



LENC?rH (OU) fEI'CTTCGtl,,) %>=■, 5 

MEAN Bmm mm mmm pm 

51«3 Se^O- 96,0 1033 B50- 6000 25,0 

32,9 22,5- 63,0 179 50- 2600 11.1 

26,0 24.0- 28,0 200 150- 250 0,0 

* SIZE ,^ECIFIC CLASSIPI'CATIQN AVAILABLE 



SPEQ ,ES. 


N ^CROJRY CONC, 




FEhM RAN'OE 


PIKE 


* 16 0,45 0,21- 1,00 


WAT.LEffi 


* 18 0,42 0,27- 1,20 


Y, PEECH 


2 0,28 0,18- 0,37 



MER'OJRY CONCEOTmi'ia^ lU .RaATIOT TO FISB LENGTH 



SIZE RANGE IN INQiES 
SPEQES. <6 6-8 8-10 li0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - - - - A A A B B. C 

MMAMYE - A A A A B B C C - 



A MERCURY CONCENlFATia^ €I,5PPI'j 

B r'ER'OU'RY CONCENTRATION 0,5-1,0 P'Pfl 

C ^ER'CIJRY CONCENimTION 1,0-1,5 WBA 

D ^ERJCUMY CONCENIimTiON >l,5P.m 

- MERCURY DATA NOT AVATLABLE TOE THIS SIZE 



*******REGRESSia^ DATA******* 
REGRESSICM MODEL: HG^A0*L''A1 

SPKIES AO Al R STD LEN, H'G AT STD, 

PIKE 0,000478 1,71920 0,801 60 0,55 

WALLEYE 0,002666 1,4 3402 0.858 50 0,7 3 



MEROJ'RY DATA ,^M«PY 
GNmRIO MINISfRY OF THE QWIBmMENT, MMJRAIORY SERVICES BRANOI 

mmTimt GIROUX LAKE, 1975 

TCWNSMP: ■OOLEmN DISTRICT: TIMISKAfflNG LNT/LOX^t 4722/7940 

DATA SOORiCEi MOE 



SPEaES N MERajRYCONC. LENGTH (Ol.) WEIGlff(GMi,) l>=,5 

mm RANGE mm Bmm mm range ppm 

VALLEYE: 2 0^.46 0,37- 0-54 39,4 33.3- 45,5 725 450- lOO'O 50.0' 

PIKE * 23 0,26 OaS- 0.45 35.9 26.8- 45.5 261 75- 550 0.0 

* SIZE SPECIFIC CLA,SSIFI'CATICN AVAIIABLE 



.MERCURY CONCEOTRATICW IN REL.ATiai TO FISH, LEICTH 



SIZE RANGE IN INOiES 
,SPE,aES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 10 

PIKE. - - A A A A A - - - 



A ^ErcU'RY CQNCENTRATION <Di* 5 P»1 

B MERGDRY OONCENTmTION Ow 5-1.0 PPM 

C tElOJlY Ca^'CEN'imTION 1,10-1.5 PR4 

D WROJRY CONCEN'irariON >!-, 5 P»l 

- MEROJRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSiaN DATA******* 
DIGRESSION fODELi K^'0*L;''A1 



SPBC:iES 


AO 


Al 


R 


STD L.Q1, 


hg 


AT S'iU. 


PIIE 


0.003 304 


1.2JB33 


0,7 35 


6 




0.48 



MIROJRY DATA SUM^OT 

'ONIAMO^ MINISTRY Of THE: ENVIBfflMQW', MBORATORY SERVICES B,RfflflCH 

LOCATION: OOUGIi LAKE, 1975 

'ra«SHI,P: mum district': SUm^URY LAT/LONGs 4618/8158 

.DAm SOURCE: MOE 



SPEaES. N MEB:CURY CONC. LEMTTH (OI.) WIGHT(GM,) %>=.5 

«AN RAlM^'aE MEAN Wmm WEm RANGE PPM 

WAtiEYE * 67 0.72 0,25- 2,00 40.4 15,0- 65.0 8 B6 50- BOOO 68.7 

* SIZE ffECIFIC 'CLASSIFICATION AVAILABLE 



MER'OJRY CONffiNTRATICN IN REL-,ATiai TO' FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INOIES 
^EaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >10 

WALLEYE A A A A B^ B. C C D « 



A MERCURY CONCEMIWriON <0.5PPM 

B ICRajRY COICENTRATKM 0.5-1.0 Pm 

C MRCPRY CmCENimTION 1.0-1.5 PPM 

D .MERCURY OQNCENTlATi™ >1. 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



****** *REGRE:SSION DATA******* 
RBGRESSiai MODEL: HG^C^L^Al 



SPECIES 


m 


Al 


1 


SID LQI, 


HG AT SID 


mLLEYE 


0.0045 37 


1. 35397 


0.8 32 


50 


0,91 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEKURY DATA SUMMARY 
CN'mRIO MINISTRY OF THE ENVIRONMMT, LffiORAIORY SERVICES BR»JCH 

LOCATION: QOWGAfNlDA LAKE, 1977 

TOWNSfflP: MIJ^ER DISTRICT : TIMISKAMNG LAT/LONG: 47^8/8047 

DATA aXJRCE: WE 



SPECIES M MERajRY CC»iC, LENGT-H (CM,) 

MEANi RANGE MEAN RMI'^ 

PIKE 4 0.16 0,14- 0«18 44,1 35,5- 50«8 

lALLEYE * 25 0,34 0,26- 0,57 36,1 30-,5- 43,2 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



^IGHT(a^3,) 


%>«,5 


mm mmm 


PPM 


700 450- 900 


0,0 


468 300- 750 


4,0 



MERCURY CCNCENTRAIICN IN RELATI(» TO FISH LENGTH 



SIZE RAJ^E IN IN'OffiS 
SPEaES <6 6-8 8" 10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WMiLEffi ^— - A A A B - - - 



A MERGORY CONCENTRATION <D, 5 P»1 

B MERCURY COICENTRATION 0,5-1,0 PPM 

C ^ERCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 

D lyEROJRY CCIQCENIIRATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



****** *REGRESSION DAm ******* 
REGRESSION MODEl, : HG^0*L"A1 



SPECIES AO Al R STD LEN, HG AT SID, 

WALLEYE 0,003665 1,26264 0,674 50 0,51 



;"( 



MEECORY DATA aJMMARY 
CNTARIO MINISTRY OF THE ENVIKMMMT, LffiORATORY SERVICES BBmm 

WCATimz GRIFFIN LAKE,. 1977 ,««^/«^^, 

TOWSfflP: GRIFFIN DISTRICT i OOCHRfflil lAT/LCmt 4805/8223 

DA-m SOURCE: MOB 



SPEaES N MERCURY COiC,. LENCT'HCCtU) ■^iair(GM.) %>=.5 

mm wmm mem wmm mean rmigi ppm 

WffiLEYE: * 15 0,8.8 Ou 18- 1,60 42,1 26.0- 52,0' 633 57- 1249 86.7 
* SIZE SPECIFIC BreAKDOW MAILABLE 



MERCURY CONCENrRATia^ IN RELAIKW TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'OffiS 
SPEa:ES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WMliEYE - ^ A B B B C C - - 



A MEIROJRY CONOBNTBffl'iai <D«5 PM 

B MEECORY CON^CENTlffl' ICN 0«.5*-l<,0PPM 

C MEROJEY CONCENTMria^ 1,0-1*5 PPM 

D FEROJRY CQNCENISffl'iai >1«5 PM 

- ffiRCDRY DATA NOR AVMLABLE FOR THIS SIZE 

*******;REGRESSia^ Uhm******* 
.REGRESSION WDEL: HG= AO*L^M, 

SPECIES AO Al R STD LM EG AT SID. 

'WALLEffi 0,006315 1,22861 0,537 50 1-02 



MEEOJiRY DMA SUWftRY 
iQ^'mMO' MINISTRY O^F THE ENVIBMMIWT, UBORATO'RY SERVICES BRANCH 

WmTimi GROUNDHOG RIVK, 1976 

TOMiSHPi OAY DISTRICT: ■COCHRME IATA-'O^G: 4941/8158 

DAm SOURCE: MOE 



SPECa-ES N MROJ^RYCONC. LENCTH («•) ICIGHTCGM.) %>=.5 

mm. Bmm mm wmm mm mmm ppm 

STORCEm 31 0.17 0.04- 0.62 118,3 104,0-140.0 10491 6 350-16329 3.2 



tf 



:ME.RC0RY DOTA SUf#lARY 
asimRIO MINISTRY OF THE QWIRaiMH^T, LfflOMTDRY SERVICES BBmCB 

LOTION: GUI LFCfYLE LAKE,, 1977 . ,^ /. r*,r. Mns^/o-y^^ 

TOWNSfflP: GUIU'OYLE DISTRICT^ CDCHRME IAT/L(3NGi 4945/8221 

DAm SCURCE: MOE 



SPEaES^ M FIEKCURY COKC. L,ENGr'H(CM.) WIGHTCGMJ __ %>-^' 

m^M 'Emm mm Bmm mem Bmm ppm 

WMI^EW 15 0«35 Oa> 0.61 40,6 31,5- 48.0 767 220- |750 20,0 

PIKE * 15 0,35 Oai- 0,67 54„9 42,5- 73,0 1139 660- 2400 26.7 

* SIZE ffECIFIC BRmroOW AVAIIABLE 



«RajRY CONCTffl'.RATI'ai IN RELAHON ID FISH LEmFE 



SIZE ,1A!«3E IN IN'OffiS 
,^'EaES <6 6-8 .8-- 10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-10 >i0 

pil^ « „, _ ^ - A A A B. B. 



A MERCORY CQNCENTraff ION «,5 PPM 

B' MROJRY CON'CENiraTION 0»5-l,OPm 

C MERaJRY CONCTNTBATIGH 1,0-1,5 PPM 

D MEROJRY CQNONiraTIOSi >1,5 PPM 

- MERaJRY DATA NOR AVAILfflLE FOR THIS SIZE 

*if*****mmESSim DAm******* 

REGmSSION MODH,:: HG^ A^'L'^Al 

SPECIES AO Al R STD LEN HG AT SID, 

PIKE 0,000017 2,44669 0,665 6 0,38 



.MERCURY DATA SUMf-mRY 
aimRlO MINISTRY OF THE HWIBONMEWT, LfflORATORY SERVICES BRftNOB 

LOCATION: GUILFOYLE LAKE, 1976 

•TOWNSHIP: GUILFOYLE DISTRICI^: COCHRME LAT/LONGi 4945/8221 

DA-m SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONC, LQiCSTH («.) WIGHT (GM.) %>^.5 

MEAN RANCi; W:AN RAN^ffi MEM BmGE PPM 

WALLEYE * 18 0.?4 0^19- 0.73 37.4 26,6- 43.2 394 100- 550 11.1 

PIKE 15 0.27 0.12- 0,46 50,6 43.8- 59.7 783 450- 1150 0.0 

* SIZE SPECIFIC OASSIFI'CATICN' AVAILABLE 



MER,ajRY COl^CTNTRATIONI IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RAIsGE IN IWaiES 
aPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLER - - A A A A B - - - 



A ^ERCURY CQNCENTWT ION ^.5Pm 
B M-RCURY CONCTNTMTION 0.5-1.0 PPM 
C MRCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 
D tffi;RCURY CONCENTRATICN >1, 5 PPM 

MERCORY DATA NOT fl/AIIABLE FOR THIS SIZE 

*******RBGRESSION DAm******* 
.EEGffiSSICN MOD,HL: HG^U^L^Al 

SPECIES AO Al R SID LM, HG AT SID, 

mULEYE 0.0003 35 1.89258 0.667 50 0.55 



ir 



MEROJ'RY DATA SUMMARY 
Q^mRIO MINISTRY OF THE EWIRO^MENT, LfflORATDRY SERVICES BBmCE 



LOCATION I HM'L0CK#1 LAKE, 1976 

TOWNSfflP: I,R,9 DISTMCT: PAMY .SOUND 

DAT^ S30RCE: MOE 



LAT/LONG: 4606/8 006 



SPEa ES 

L,M, BASS * 

R« BASS 

PIKE 

W„ SOCKER 

B3ULLHEAD 



N flERCURY CONC, 



29 
B 

4 

1 



imm 

0,48 

0',68 
0,73 
0,06 

0,05 



RMGE 
20- 1.40 





0,49- 
0,54- 
0,04- 



0, 78 

0,85 
0.10 



LENGTH (Ql,) 



MEAN 
26,, 7 
17„3 
66.3 
B7,5 
22,0 



mNGE: 
22,0- 40,0 



16,0" 

61,0- 
36,0- 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFI'CATim AVAI.LMLE 



19,0 
75,0 

40,0 



■HEIGHT (GP^,) %>=*5 

MEAN R,iB^GE PPM' 

316 100- 1050 31,0 

117 100- 150 66,7 

2167 1600- 3050 100,0 

650 600- 750 0,0 

200 - _ - 



t'EROJRY CONCENrmTiai in RaATION TO FISH LE:nGTH 



^EQES 

L,M, BASS 



SIZE RANGE IN INCTES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

A k E. B C - - - 



1 MERCURY CQN'CENTMTION C5 PPf^^ 

i MERCORY CQNCENTBftT ION 0,5-1,0 PBl 

fi ^ERCORY C'OlCENIBAr ION 1, 0-1, 5 PPM 

D MER'CURY CONCENTRATION >1, 5 P»l 

- MER'CU'RY DATA NOT AVAILABLE f^OR THIS SIZE 

****** *REGRE SSIQ^I DATA* * ** *** 
RBGRESSI'O^ MODELi: HG'^0*L"A1 



SPECIES 

l,m. bass 



AO 
0,002992 



Al 
1,52204 



R 
0,610 



STD LEN, 




HG AT STD. 
0,00 



MERCURY DATA SUMt-mRY 
OsI'mRIO MINISTRY OF THE ,ENVi:rot-«-1ENT, LffiO'MTO'lY SERVICES BRMSlCH 



IjOO\TIQNi MML0CK#2 LAKE, 1976 

'IDWSHIP: I^R,9 DISTRICT: PARRY SOUND 

DAm SOURCE: MOE 



LATAOTC: 4606/8 006 





MERCURY CONC, 


LENCT'H fOU) 


MIGBT'(GM,) 


%>=,5 




MEAN, 'Emm 


MEAN RANGE 


mm 


RANGE 


PPM 


7 


0'.40 0,14- 0,67 


2 3,1 21,0- 25,0 


157 


100- 200 


28,6 


5 


0,47 0-41- 0,52 


19,6 18,0- 22,0 


150 


100- 200 


60,0 


2 


0,24 0,2 3-' 0,24 


15,0 15,0- 15,0 


75 


50- 100 


0,0 


26 


0,21 0,0 3- 0,56 


27,3 2 3,0- 40,0 


321 


150- 1050 


1,8 


1 


0,11 - 


11,0 


500 


— — 


'— 



SPEOES n 

Y, PEROi 

P'SEED 
L,M, BA,SS * 
B,BUIU1EAD 



* SIZE SPECIFIC ■(XASSIFICATIDM AVAIL^LE 



MERCDRY CONCEOTRATIO'N IN RELATIQ^i TO FISH LENGTH 



SIZE RM^'GE IN INCHES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-^^15-22 22-26 26- !9 > 30 

.L,M, BASS - « A A A B - - - - 



A rER'CURY CONCEOTRATICB <0,5 PPM 

B MER'OJRY CONCENT,RATia-^ 0,5-1,0 PPfl 

C ffiR'OJ^RY CO'NaEOTRATI« 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCEEITRATION >1,5 PPM 

- MEROJ'RY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSIQ^ DATA****** * 
REGRESSIOI f«DEL: HG^0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT STD 


L,M, BASS 


0,000082 


2, 30973 


0,453 







0,00 



MERCURY DATA SUMMARY 
QNIARIO MliNIISTRY OF TEE ©IVI HJN^jEl^il■ , LABOKATOFY S^VICES BRANQl 

LOCAimsij HAMLA£>I. LAKE, 1977 

'TOWNStlEPi HANLAl^. DISTEICT: ■OOaiRANE LAT/LCKtG: 4950/8 348 

mm SOURCE: MCE 



I 

I 
I 
I 
I 
I 



SPEQES N MERCU'RY COiXC, LENGTH (CM.) KEIGIfr(GK.«) _ %>=„5 I 

MEAN: RANGE lW.Mi FANCE, E4EA^I RANGE: PPM ■ 

W/^E'YE * 15 0,47 0,2 3- 1,20 34,8 27,5- 65,0 457 125- 2450' 26,7 

PIKE * 15 0,6 3. 0,22- 1,10 60w5 31,0- 84,0 1842 400- 4100 66«7 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFI CATION AVAILABLE 



r-ffiRCORY CON'ffiNTRATia^ IN RILATia^ TO FISH LE,NGTe 



SIZE RANGE IN IN'CHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

l.<ALLEYE --AAAB. BCC- 

PIKE - - - A A A D B B B 



.1 lEP'OU'RY CONCENl'PATION <D,5 PPM 
B ,^ERaL]RY OO^iCENTEATIQ^l 0,5-1, PPM 
C r-ERCURY OQNCENTPATIOK 1,0-1,5 PPM 
D r-ERCURY CONCENTRATION >1, 5 PH1 

I-EROJEY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia^ OATA* ****** 

.REGRESSIOtvi MODEL: HG^0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LQ^, 


HG 


AT SID 


WALLEYE, 


0,0038 37 


1,3 3468 


0,689 


50 




0,71 


PIKE 


0,0040 36 


1,21940 


0,724 


60 




0,59 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 



MEECURY DATA S»n^ERY 
QiTARIO' IlINIOTRY OF THE ENVI RQNf-IENiT , LABOFATORY SERVICES BR»JCK 

LOCmTlOK: HARRIS LAKE, 1976 

•ro&WSHIP: I.R,9 DISTRICT: PARRY SOJND LAT/LCMSi 4606/8 007 

DAm SOURCE: MOE 



SPEQES N MERCURY COMC« LENGTH (01,) PCIGHTIGM,) %>^«5 

MEAN! RANGE MEm RANGE MEAInI RANGE PPM 

L,.M, BASS * 28 0,46 0.24- 0.,% 28,6 22.0- 36,0 339 150- 8 00 32a 

Y, PERCH 1 0,08 - - 26,0 - - 200 - 

* SIZE ^ECIFIC 'CLASSIFI^TIOi AVAILABLE 



MERCURY CON'CE,NTRATI'C» IN .RELATION! TO PISH LENSTH 



SIZE RANGE IN INQES 
.a^EQES <6 6-8 8-10 10-12 1,2-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

L,M, BASS - A A B B C - - - 



A MEROJiRY CONCENTRATION <0, 5 Pm 

B rffiROJRY CONCENTRAT lO; Ou 5-1, OP FN 

C MERCURY C'QNCE:NTRATI0N 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CQNCEtJTlRT ION >1, 5 PFf'l 

- MEB'OLJRY DATA NOT ,I¥AILABLE TOR THIS SIZE 



** * * ** *REGRESSION DATA* ******* 
REGRESSIOi MODEL: HG^O*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN, 


HG 


AT STD 


L,M„ BASS 


0,000288 


2,18842 


0,8 31 


Q 




0,00 



MEFCOEY DATA SU^fmRY „^n^,nu 

m'mmo ministry of the ewik)nment, LfflomroRi sek/ices B^RfiNce 

LCX:ATICK: fflOBFOSH LAKE, 1977 ^,^„,,„^, t a'v /f CKr- 474^/8133 

TOWNSHEP: 13 G DISTRICT: SUDBURlt LATAONG. 4/4b/a3 33 

DAm SOU^RCE? WE 



-°- » s-'^Si. !i^""'^, "TT^Hso. "S 

* SIZE ffECIFIC Bi€AI®OW AVAIIABLE 



MERCURY CONffiOTRATIOv^ IN RELATION TO FISH LENGTH 



SHE RANGE IN INCHES . 

SPEQES <6 6-8 8^10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 > 30 

PIKE . - - - A A A B 



A MERODRY CONCENTRATION <0,5 PPM 

B MEBaJRY CONCENTmTIQN 0.5-l,0PFM 

C r^ROURY Ca^dNTmTim l,,0i-1.5 PPM 

D 'MERCURY CON'CTINTmTIQN >1,5 PH-I 

- ^ERaJRY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 

* ***** *REGRESSI'QN DATA * * ** ** * 

REGreSSlON MOTHjI HG= A0*L"A1 

SPECIES AO Al R STOLEN HG AT STO. 

PIKE O.OOOOU 2,66499 0,897 60 0.59 



MERCUP'Y Dmh SOriKARY 
'CNmRlO MINISTPY O'F THE raVlPOMfr.evlV LMOBMIOBY SEKVICES BEMlQl 

LOCA^TIQNs .HD'GAN .LAKE, 1976 

'Tttt^SfflP: FRESMICK DISTBICT: WIPISSI'NG LATAQNCi 4552/78 30' 

Dftm SOURCE: MGE 



SPEQES N .tiEFOJR^ CONC, LENGTH (Ql,,) ■lftEIGET{'0'U) %>=.,5 

hmm BM4m mMi rm^ge .pcan range ppm 

B« T,roUT * 17 0,2J 0,06- 0.44 3^2,3 22,0- 42,5 525 1.50- lOO'O 0,0' 

* SIZE SPECIFIC aASSIFICAllQi AVAILABLE. 



MEBCORY CQNaEM'RATia] IN RaATION TO PISK LEl«3rH 



SIZE RAIsGE IN INrCHES 
SPeaES <6 6-8 8p-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

B, TroUT -- A A A A A B - - - 



A PEPCURY COiNCENIPATICt') <J0, 5 FFTl 
B MLKOUHY COWCENIIATIQn 0,5-1,0 PH-^, 
C ^ERaJKY CONCENIRATION 1,0-1,5 PR) 
D t'EPOiRY Ca^CENlRATia". >1„ 5 PBl 

^EFCURY DA'IA NOI' AVAILABLE FOiv THIS SIZE 



*******REGRESSI'QN DATA ******* 
REGRESSION MODEL: HG'^0*L"A1 



SPiCIES 


AO 


Al 


R 


SID LEW, 


HG 


AT SID 


B^ TROOT 


0,000062 


2, l»58 


0,855 







0,00 



MEROJRY DATA SUMftlY 

CNTmiO MINISTRY OF THE EWIROt^ENT, LABOmTORY S'EKVK^S^ BRflNCT 

LOCATION: .HDiRWOOD LAKE, 1977 ^nm^r^ Aonn/on-yn 

TOWNSfflP: rowroOD DLarMCT: SUDBURY LAT/LONG: 4800/8220 

DAm 90uk:ei moe 



SPEQES N MEROJRY CCMC. LENCTHfm.) WiaiT^CGM.) %>-^ 

" I.1EAN RAN'GE MEM RANGE M:EAN RMI^GE: PW 

WALLEYE * 15 0.64 0,40- 0.96 J9,6 27,7- 46«0 747 200- 1100 8|,7 

mm * 15 0.43 0«22- 1-30 47.9 33.3- 66„4 813 300- 1800 26.7 

* SIZE SPECIFIC BFFAroOW AVAILABLE 



«HCURY CONCTOTlATia^ IN RELATION TO FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SPEQES <6 6-8 8-'10 10i-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >10 

mm -.--AAABBC- 



A MEROJRY C»1CSNTK\TICN <0i.5 PW 

B frERCORY CQNCENTmTION 0w5^1*0Pm 

C MEROJRY CONCENTRffl'IQN 1,0-1.5 P»1 

D MROJRY CONaNTmTION >1,5 Pm 

- MROJRY DATA NOR AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSIQN DAIA ******* 

l^GRESSia^ MODEL,: HG^= A0*L"A1 



SPECIES 
WAUjEYE 
PIKE 



AO 


Al 


:i 


STU LEN 


HG AT SID 


0.002781 


1.47570 


0.850 


50 


0,89 


0,000019 


2.38 347 


0.8 31 


60 


0.67 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



ME.RCUEY DATA SUFtmRY 
CNTARIO' MINISTRY OF THE B.WI HaMPCNT , LMO'RAIORY SERVICES BRANCT 

LOCATIGNs mWOOD LAKE, 1976 

IDWNSKP: HORWDOD DISTRICT: SUDBURY LAT/liQNG: 4800/8220 

DAm 9CXJRCE: MOE 



SPEaES 


N 


MERCORY CONC. 


LENOrH (au) 


l^EIGHTCGM,) 




l>^.5 






hmm RANGE 


MEAN RANGE 


m.m 


RMGE 


PPM 


W. ajCKER 


6 


0.33 0,15- 0,52 


45,4 42,5- 50,5 


1504 


1180- 


2010 


16.7 


WHITEFISH 


6 


0,41 0,16- 0,77 


45,5 41,0- 49,0 


1612 


1340^ 


1875 


33,3 


PIKE 


3 


0,62 0,53- 0,70 


50,5 47,5- 5 3,5 


9901 


870- 


1060 


100.0 


CISOO 


3 


0,33 0,29- 0,39 


27,7 22,5- 34,0 


357 


150- 


680 


OjO 


WfiLLEYE 


6 


1,77 1,20- 2,10 


54,3 46,0- 58,5 


2019 


1140- 


2510 


100,0 



reROJRY DMA S0»1I\,RY 
«mRIO MINISTRY OF THE BIVI,rcMMBMT, 'Ummmm. SERVICES B.RM4a-I 

LOa\TIQNi : HOWARD' L,AKE , 1976 - - - ^ n^^ .a i . /i^m a 

mmsmBt Mmom district: TirasmUNG LAT/LONG: 4814/7949 

.DA-m SOURCE; I MOE 



SPEQES N MERCUiRY CONC. Lmcm (ffi,) WlIGffl'CGM,) l>^«5 

hmm RANi'CE. MEAN 'RAN'GE mm. .RANGE PM 

PIKE 10 0,56 0,37- 0.85 53,3 42.0- 72,0 1070 40^ 2 300 60,0 

■WALLEYE :5 0,80 0,52- 1,20 38., 32,0- 51,5 550 SO'O- 1150 100,0 



J 



MERajRY DOTA aJMmPY 

OJ'mRIO MINISTRY OF THE QWIRONf'ENT, UK)raiOiy SHWIffiS^ BR«CH 



UOCATICN: IVANHOE LAKE, 1977 

TOWSHIP: - DISTRICTS SUDBURY 

DAm .SOU'FCE.: MOE 



LAT/LONGs 4806/82 35 



SPEaES 


N MERajRY C'QNC, 




MEAN RANGE 


PIKE 


* 15 0,4 3 0u20- 1,20 


WALLEYE 


* 15 0,47 0.21- 0.65 



LENGTH C'CM,) 
MEAN RANGE 

47,4 35„5- 71,0 
40w4 ig^O-- 62,5 



l\EIGOT(GM,} %>=,»5 

MEAN .RAN'GE PPM 

702 300- 2100 26,7 

748 100- 1875 B3*3 



* SIZE a^ECIFIC BREAKDOW AVAIIABLE 



MERCDRY COMCEOTRATION IN RELATION TO' PISH LEN3TH 



SIZE RANGE IN INOIES 

^BOEES <6 6-8 :8-10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 2)6-' 30 >30 

PIKE - - - - A A B B C C 

WAL^LEYE - A A A A B B B. E 



A .MERCURY CWaENTRATIO] €1,5 PPM 

B ffiROJRY CQNCENTlATim 0,5-1, 0PH1 

C MERCURY CONCENTRmiON 1,0-1« 5 PPM 

D MERCURY CONCENTmTIO} >1,5 Pm 

- MERCURY DATA NO;R AVAILABLE FOR THIS SIZE 



* ******REi^ESSI;ON' DAm ******* 
REG'^SSION MODEL I HG« AO*X'^Al 



sprciES 


10' 


Al 


1 


OTD LBN 


HG AT SID' 


PIKE 


0,000077 


2.21226 


0.8 B 


60 


0,66 


WAIiEYE 


0.0 30224 


0,7 3654 


0,7 39 


50 


0.54 



ffiROJEY DATA SUM^RY 
CNmRIO MINISTRY OF THE MVIRONMQJT, LfflOMTORY SERVICE BBmCR 

LOmTICN: JClvBEY LAKE, 1976 r.^^r^.r^ aoiomias 

TOWNSHIP: CARSCALLEN DISTFICTi OOaJEME LAT/LONQ 4822/8144 

DAIA SOUR'CE'S flOE 



SPEQES N fffiBOJlY CONC, LENCTH (CM,») MHOffCGM.) %>-*5 

MEtm RANGE ffiAN EM«E MEAN RANGE PPM 

WALLEffi * 9 0.51 0.26- 1.00 39,6 U.5- 48.4 565 350- 1050 3 3.3 

W. aJCKER 2 0,06 0.04- 0.08 37.8 36,0- 39.5 616 549- 682 0.0 

PIll^ * 6 0122 0,16- 0,31 45.9 37,]^ 56,7 620 262- 1010 0.0 

Y. PERffl * 15 0,17 0.08- 0,29 25,8 19.8- 29,0 195 80- 331 0,0 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFI^CATIOK. AVAILABLE 



l^ffiHCDRY CON'ffiMrBATICK IN RHiATION TO FISH LEI^TH 



SI:2,E RANGE IN mOES 
^EQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALEYE, ----ABD--- 

PIKE - - - - A A A A 

Y, PEBOl, -AAAA---"-' 



A ICRCURY CO^CENTKVr ICK '<Di,5Pm 

B MERODRY CONCENTRATION Ou 5-1,0 PPM 

C ffiROJRY CON^CENimTIO^ 1.0-1,5 PFM 

D MEEOJRY CONCENimT ION >1. 5 PP^3 

- MERGDRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSiON mm******* 

RBGreSSION MODEL: HG-AO*L*Al 

SPECIES *0 Al R BTD LEN, HG AT STD. 

im^LEYE 0.000000 4.12527 0.86 3 50 1.20 

PIKE 0,002904 1.13037 0,835 60 0,30 

Y, PERCH 0.000142 2,17244 0.569 Q 0,00 



tlEEOPRY DM'h SUWmRY 
CNiaRIO MINI^'EY OF THE EW/I BONMEImT , LffiOPAlOFY SEBVICES BKMOl 

LOOi'TIONs iWUSKOTIA LME, 1976 _ .„,.«•, 10 

TCWMSfflP: :KDBB DISTBICr: ODCHRSNE MTAQNiG-. 48M/81,B 

.DATA SOURCE: MOE 



SPECTES N HEEOJ^RY CONC, LENGTefQl.) VEIGHr(GM,) %>«,5 

mm FMiGE mean: mmm mim emce ppm 

PIKE * 8 0.28 0,19- 0,38 50.3 42,5- 55,0 775 470- 1090 0,0 

WALLE:YE 4 0,48 0,S2- 0,56 i9*8 31,9- 44,8 488 251- 6.10 75.0 

* SIZE SPECIFIC iXASSIFICATiaJ AVAILABLE 



frffiaCURY CONCTIOTRAI-ICK IN RELATION TO FISH LFNGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >10 

PIME ----- A A A - - 



A ^ROJiRY CONCENTBAT ION <D,5PPM 

B MERGORY CONCENTBAT ION 0.5-1,0 PH4 

C MERCURY CON'CEN'IWTION LvO-a.,5 PPM 

D MERCURY CONCENTRATION >1, 5 PPM 

- I^ERCPRY DATA NOT fl/AILABLE BDR THIS SIZE 

****** *RE:GRESSIC»J DAm* * ***** 
BBGRESSIQN ^ODEL : HG=A(FL"A1 

SPiCIES AO Al R Sm LEN, HG AT STO. 

PIM 0,000057 2.16695 0,710 60 0,40 



ir^ 



^lEROURY DATA SUt^fm,RY _ _ 

a^'mRIO MINISTRY OF THE aWiroN^lENT, LHORATO'RY SERVICES^ BBMCB 

S'li^: mP^USMSING ^'^^^^ ^^.^^ ^^OIC. 4949/8200 

DAm, SCuicE: MOE 



sPEaES . \^^^^^^ ^^"'^'^ ^^<^^-Uge ^p^ 

WALLEYE 1 2,90 - - "»- 5 - - 4989 



I 



ME'ROJEY DATA SUMmRY 
OimRIO MINISTRY OF THE QWIR0l#1EOT, LfflORAIORY SERVICTS BIANCT 

LOCATION: KECIL LAKE, 1977 

TClisl'SHI,P; VICTORIA DISTRICT: ALOOMA LAT/LO'NG: 4615/821B 

mm SOU ICE 1 ^DE 



SPEaES N MERCURY OONC, _ LENGrH{Q'U) WIOfT'CGPI,) %>=„5 

MEAN RAN'CS: MEM RANGE tffiAN RANGE PPM 

PIKE * 15 0',77 0,28- 1,30' 62,7 49«^0- 78,2 1960' 70O« 4100 73,3 

* SIZE .SPECIFIC BREAroOW AVAILABLE 



MERCURY CONCT,OTRATI0N IN _RaATIOM TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-'12 12-14 14-18 18-22 22:-26 26-30 >30 

PIKE: - - - - ~ A B B C D 



A ^ERaJRY CON'OENTROTICM' <D',5 PiM 

B MEROJRY CQNdNTROTICU O,5-l,0PH'! 

C ME.RCURY CONCENTRATION 1«0-1, 5 PPM 

D MEHmRY CC^ICENTRffl'ION >1.5 PPM 

- MERCURY DATA NOR AVAILffiLE TOR THIS SIZE 

****** *REGRESSION DAm******* 

RBGRESSION MODEL: HG= AO*L''Al 

SPECIES m 11 i ,STD LEN' HG AT STD, 

PIKE 0,000028 2,44634 0.7 31 60 0,6 3 



MERCORY DATA SUI#m,RY 
ONmRIO MINISTRY OF THE ENVIBDNME3SIT, UBOMTORY SESSVICES BRS^CH 

LOCATION: KEENOA LAKE, 1977 .^^«/«nn« 

■IOWNSin,P: FEOTON DISTRICT: OTCTOME LAT/LONG: 4859/8228 

mm SOURffl: MOE 



SPEQES N MERajRYCONC, LENGrHfai.) VEICHTfGM,) %>^^.5 

MEAN RANGE MEAN RANGE MEM RANGE PM 

PIIE * 15 0,25 0a2- 0u66 46,2 32.0- 54,0 567 200- 900 6,7 

WMLLEYE, * 15 0,25 0,08^ 1,20 33,1 20,'(}-' 54»0 38.2 50- 1300 6,7 

* SIZE SPECIFIC BREAl®OWi AVAIIABLE 



.t'ERaj'RY CONCEOTRATION IN RaiAHQN TO' PISH LEN3TH 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPEQES <6 6-8 fr-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE _. ,- » A A A A B 

frJALLEYE - A A A A A B B - - 



A MER'OPRY CONCTNTRffl'iaN <0,5 PEM 

B ffiRGDRY CON^NTMT ION 0,5^1, OPW 

C MERCURY CQN(3NTRAriQN ,1,0-1,5 FBI 

D MEROJRY OONCENTRATI« >1,5 PB! 

- MERCURY DATA NOR AVAILABLE TOR THIS SIZE 



* *** ***REGRESSICIsl DAm ******* 
REGRESSIOI^ MODELS BG- A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


1 


STD LM 


HG AT S1D,„ 


pim: 


0,000017 


2,48527 


0,719 


60 


0,44 


WALLEYE 


0,000077 


2,24687 


0,934 


50 


0,51 



MEROJRY DATA SUWmRY 
'CNITORIO MINISTRY OF THE ENVI RONffiNT ,, LffiO'RATORY SERVICES BEAPai 



L0O\TI0N: KEENCft LAKE, 1976 

TOI'MSfflP: FENTQ^ DISTRICT: 'COCHRANE 

DATA SOUR^: MOG 



LAT/LONGi 4859/8228 



SPEQ ES 

WALLEffi 
Pllffi 



MERCURY CONG. 
MEM RANCE 



MEAN RANGE: 



8 0'.6 3 0',2i0- l,OiOi 45,4 il^Q- 54,0 

10 0,36 0,17- 0',74 SO'.O 41.5-' 56,5 



iEiaff(GFi,) %>^.5 

mm RANGE pm 

1000 600- 1500 50.0 

790 400- 1300 20,0 



* SIZE ffECIEIC CLASSIE'ICAIT'ON AVAILABLE 



nER'CURY CONCE:N'im'l"ia^^ IN RELAITOSi' TO' FISH LENGTR 



SIZE EAiCE INi INQIES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-2'6 26-30 > 30' 

WALLEYE, - - - - A B C D - - 



A ffiRajRY COWCENTFA'.TiaM 0,5 PR-J 

B MERCU'RY 'CONCENTmTIOT 0,5-1-0 PH-J 

C ^ERaJRY CO'ICENTim-'I'QN 1,0-1,5 PPM 

D FEROUiRY 'COMCENTEATl'a^ >1, 5 PH-l 

- MIRCURY DATA NOT ,S/'AlLftELE" FOB TMS SIZE 



** ** ** *REGRESSia^: DAm * * ** ** * 
RBGRESSI'a-^ MDD',EL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


ffm LEW, 


HG 


AT S'TD 


m,LLEYE 


0,000000 


4,02999 


0,918 


50 




0,85 



MEROJRY DATA SUMmRY 
•GNmRIO' MINISTRY O'F THE EMVIRQ^IENT, LffiOPATORY SERVI'CES B ■RANCH 

LOO^TICW: KENOGMII LAKE, 1976 

TOI^NSfflP: CKENFELL DISTRICT; TIlffSmMNG LAT/L«Gi 48a/8014 

DA,m .SOURCE I ^«E 



LHCT'H fO-i,) l€:i'aff(Cl!,) I>^,5 

ME.AN RAWS hmm RANGE PPM 

37,8 31,5- 45»5 510 250- 850 10.0 

45,6 39,0" 57.0 510 350- 8 50 20,0 



SPEaES 


N HERCU'lY CONC, 




MEM ramt; 


WAT.T.E'YE 


* 10 0,37 0,.,26-- 0,..57 


Pira 


5 0,37 0.,2}" 0,68 



* SI IE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



MERCURY CON'ffiMrKATION: IN RaATICM TO' FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'CHES 
SPECTES <6 6-8 8-10 10-12 1_2-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 

WALLEYE - - - A A B B. - - - 



A ^ERCURY CONCENTRATION <0„ 5 PRl :i' 

B ffiROJRY CONCENTRATION 0,5-1,0 PPM _, „ 

C t«RGURY OffiiCENTMTI ON 1,0-1,5 PPM ^ 

D ffiRCURY C'iMCENTmTICN >1, 5 PPM 

- ^ERaJRY DATA NOT AVAIIAELE FOR TlilS SIZE 

*******REGRESSia^ DAm******* 
REGRESSIQN rDDEL; HG=A.VL"A1 



SPBCIES 


m 


Al 


R 


SID LQ^, 


HG AT STD 


mil EYE 


0,000419 


1.86048^ 


0,816 


50 


0,61 



.MER'CURY DATA SUMMARY 

'O^'mRlO MINISTRY OF THE BWI BO^tia^T ,, OB0M10RY SERVICES B.RMiai 

UO^Timt KENO^MING LAKE , 1976 

TCI«SfflP: REGAN DISTBICI: SUDBORY LAT/lCNGi 4805/8155 

DATA SCURCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CCW:C. LENGTH (Q^,.) KEIGffr(GF.,) %>=.5 

ME;AN RANC3:; MEAN 'BMim f-'EAN RANGE PPM 

wfflTEFiee: 14 O'.ie o.ii- 0.25 33,7 ao n,2 490' sso- 700 o,0' 

PIKE * 39 0,29 0,12- 0,71 49.5 36«2- 61.1 855 35i0- 1550' 2,6 

W. SUCKER * 17 0,07 0,0 3- 0,18 37,0 21,2- 47,1 779 125- 1300 0.0 

WttLEYE * 11 0,56 0,29- 1.50 39,6 32,0- 55,4 748 350- 1750 27,3 

CIS®' 1 0,16 - - 26,7 - - 225 

* SIZE ffECIFIC 'CLABSIFIOkTim AVAILffiLE 



,MERGg:RY CONCEOTRATI'Qy IN RELATIQ^l TO FISH LE'MJTH 



SIZE ,RA1«E IN IN'OffiS 

SPECIES <6 6-8 ^^-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

PIKE - - - - A A A A B - 

W, fflCKER - A A A A A A - 

feALLEYE - - - ■ A A B. C D 



A f-ERCURY CO'NffiNrRATlQN '<]0i.5PPI^l 

h MR'aJiRY CONCIMr:RATIC» 0', 5-1,0 PPM 

C MER'CUiRY CO'NCEM'.RATia^ 1,0-1.5 PPM 

D MEROJRY COWCEMTRATION >1,5 PPM 

- MEROJRY DATA NOT AVAILftBLE FOR THIS SI^ 



*******REGRESSION DATA******* 
I^GRESSIQN ffiDa: HG^iyL""Al 



aPECIES 


AO 


Al 


» 


SID LEN. 


HG AT STD 


PIKE 


0.000227 


1,82586 


0,621 


m 


0,40 


W. SUCKER 


0,00014 5 


1,67410 


0,654 


m 


0,00 


mLLEYE 


0,000009 


2.974 00 


0,921 


0,99 



lyiER'OURY DATA SUT'II^FY 
a^a3^RI0 MINISTRf OF THE IWIKMtENT, MBORMDRY SERVICES BimNCK 

UX3iTimt KENOa^fflSSI LAI^, 1976 

TOWNSHIP: - DISTBICTs TIWSKAMNG EATAOrc: 4815/8133 

DA1A SOURCE: MOE 



SPEQES N ffilOJRY CONG. LENCTHCa-U,} reiGHT'lGM,) %>-.5 

MEIW RMl^GE tmm RftNGE; «flN RINGE PPM 

MM.T.F.VK * 17 0,52 0»26- 1.30 24-0' 16,5- 56.0 199 24- 1500 41.2 

W. SOCKER. 1 0.50 - - 49:,7 - - 1.380 - 

PIKE 3 0.57 0.45- 0,73 55. S 51„5-' 59.6 1114 945- 1408 66.7 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MER:'CURY CONCENTRATia^' IN RELATION' TO FISH LEMm^, 



SIZE RANGE IN .IN'CHES 
SPEaES <6 6-8 .B-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

WMi.EYE A A B B B C C C - - 



A MERCURY CONCKNTRATIOM <D,5PH] 

b MERCURY CONCENIT^TI ON 0.5-1,0 PPfl 

C MEPCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPf^ 

MEFCURY CONCEN'J'PATIQN >!-, 5 PRl 

- MEFCUKY DATA NOT AVAILABLE FOF TfflS SIZE 

** *****RiGRESSI'ON DhWi ** ***** 
RBGlESSiai MOOai HG^0*L"A1 

SPECIES m Al B S'TD LQi. HG AT STD, 

mLLEYE 0,017468 1.0596 3 0.855 50 1*10 



MERCURY DATA SUftmRY 
QnI'TARIO' HINISTRY of the E^VIBONMSff', LABO'RA'IO'RY SERVICES BRANCT 

LOaTION: KERNICK LAKE, 1976 

TOWNSfflP: ARfDU'R DISTRICT: PARRY SOUND LAT/LOKC: 4 5B7/7921 

DAm SOURCE,! MOE 



SPEaES M nERaURY CObiC. hmCTll (O'U) VEICIffCCF.) I>=„5 

mm RANGE LEAI'^ RANGE f'lEAN RANGE PPM 

S,,M» BASS * 8 0,19 0.12- O'-iO 22,5 17,1- 34,3 20^2 50- 575 0>0 

Y, PERffl * 9 0,46 0,15- 0,91 2 3,8 15, J- 11,0 159 50- iSO 3^3,3 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFI'CATiav AVAIL'BLE 



f-'lERCU'RY CQNCEM'RATiaN m OELATIffl' TO FISH LEI^STH 



SIZE: RA„NGE IN If^GHES 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26r-30 > 30 

S.M, BASS - A A A A A - - - - 

Y, PERQi - A A L C - - - - - 



A MERCURY CONCEKIRATI ON' €),5P»! 

B rCRCURY CONCENiTFATia^ lO, 5-1, PPI^ 

C I>ERajRY COWCElNi'imTIOK 1,0-1, 5 PKl 

U rCRajRY CONCENTFATiaj >1,5PFM 

- MERaJRY .DATA I^OT MAILABLE FOR TfflS SIZE 



*"k*****PX€EESSI(M DATO, ** ***** 
REGRESSICN MODEL i HG^O*irAl 



SECIES 


AO 


Al 


R 


erD LH^, 


HG AT SID, 


SJ"4, BASS 


0,008979 


0, '96 2 55 


0,920 





0,00 


Y„ PERCH 


0,000127 


2,55645 


0,861 


fl 


0,00 



MEROJRY DATA SUMI^F^R^ 
CNi'mRIO' MINISTHY OF THE HWIBONiqEivT, LiMSCEAlOi-l^ SEKVICES BRANCH 

liOO^TION: KIOShKOKVl LAKE, 1977 .^.n=/-io^=^ JK i-S 

■lOWt^SfflP: PEMLAi^D DISTFICI: NIPISSICC, LAT/LOING^ 4605/785 3 • J 

DAm SOURCE: M0£ - '' 



SPEQES K MEBQjm CONC, LENGTli (QU) \mCm{GM.) %>«.5 

t^'-EAN range: MEAi^i MMGE MEAN RANGE PPM 

L„ TEOUT * 10 1,25 0,24- L 90 4S,6 2S,1- 70,5 117 3 125- 1600 80,0 

* SIZE SPECIFIC CLPiSSIFI'CA'1'ia^: AVAILABLE 



[■EROJiRY COi^Ci:mRAIl» IK RELATIM TO FISH LENGTH 



SILE RAKGE IN HMOffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14~18 18-22 2^26 26-30 >30 

L, TKXJT - - - A A B. C D D D 



A LiFROLiF,^ CO-NCCNIIaAIIu. <0, 5 PPf' 

E MEFajK"^ CONCEirU^.T lOrv 0,5-1,0 PPt. 

C M.RCLRY COiNCEN'JIAlICrj 1,0-], 5 PPr^ 

D i--ERajRY coi\CEiN'irATia-i >i,5 etr- 

;iERajRY LATA l^jGI AVAIL/xELL FCP THIS SIZE 



*******ULmESSim DA lA* ****** 
REGRESSlQl!^ fOE'ELi HG^0*L"A1 



SPKIES 


AO' 


Al 


R 


STD LB^i, 


HG 


AT S'TD 


L, T,RCUT 


0,000046 


2,56997 


0,897 


m 




1,70 



MERCURY DATA SUfffmRY 
CWmRIO' i4INiISTRY OF THE ENVIBOmI^W, LABO^RAIOPY SERVICES BRAMCH 

LOCATIOSIs: .KICeHRDKWI LAIC,, 1976 

TOWNSiaP: PEOTLA^JD DISTFICT: NIPISSING LAT^'O^': 4605/785 3 

mm SOURCE. I noE 



SPEQES W I4ERC1J.RY CONC LENGTK (au) KElQlTCGF,) %>=,5 

l]EM4 mUCE fEPM RAIMi'GE I'-EAN RANGE PPM 

WHI:TEFISH * 8 0,i9 0',16- 0,73 40,7 35,5- 45«5 988 SO'O- 1400 25,0 

* SIZE ,»ECIFIC CLASSIFICATiav AVAILAEiE 



f'lERCUlY CON'CE:£\ff'PATia\i IN RELATIONi 10 FISH LEt^iGril 



SIZE RAiCE IN IWa-IES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 1,2"14 14-18 18-22 22-26 26- 'lO >30 

lyHITHFISH - - - - A B^ D - - - 



A ^ERai■RY CONCENTRAT ION ■€„ 5 PFI^I 

B ffiROJRY CONCEMTRATiaM' 0, 5-1, PPt-^ 

C ^ERaJiRY CON'CENIPAT ICN 1,0-1^,5 PHJ 

D tERCORY CONCENTF^T I0:N >1, 5 PR'i 

- FER'aJRY DATA KOI'" »AIIA£LE FOR THIS SIZE 



*****'**REGRESSia^ DA'IA* ****** 
,RE:GRESSiaj MODEL I HC'^'0*L"A1 



SPECIES W' II -R Sm LEN« HG AT SID, 

VHITEFISe O.OOOOOO 5,18357 0,754 0' 0,00 



MERCURY DMA SU^f^RY 
CWmRIO MINISTRY OF THE MVIRQNMENTr LABORftTORY SERVICES BRWCH 



SIZE RANGE IN mCmS 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

«. - A A B B C C D - 

« ... - ^ ^ A B B C D' 



PIKE 



A MIROJRY CQNCENTRATION <0.5Prf'l 

B MERCURY CON CENTCAT ION 0,5-l<,0 P»1 

C ^ERCURY CONCENTRATION 1,0- 1,5 PPM 

D MERCURY CONCENTRAT lOK >1,5 PM 

- MER'GURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******pgQRESSIQN DATA******* 
REGRESSION MODELS HG=A0*L"A1 



SPECIES 
MLLEffi 

PIKE 



AO 


Al 


R 


STD LEN 


0.003379 


1,4 3546 


0,90 3 


50 


0,000032 


2.45806 


0,946 


ii# 



HG AT SID, 
0,93 
0,76 



I 

m 

I 



I 

LOCATION: LACLOCHE LAKE , 1975 * ^,^ >.^i n /q-^ajj W 

TOWSHLP: imRRDW DISTRICT: SUDBURY LAT/LO^Gs 4610/8204 ■ 

DAm SOURCE: MOE '* 

t 

SPEQ ES N MERCURY CONC , LBiGTK (Ql • ) V^iaiT ( Q1. ) l>-. 5 

bPELlt^ t^EAN RANGE MEAN RANffi MEAN BMGE PIM m 

WALLEYE * 32 0^92 0,34- 1,60 48,5 26,0- 68,0 1688 150- 3800 87,5 ■ 

PIM: * 10 0,56 0,29- 1.10 51,3 42.0- 73,0 1095 500- 2450 40.0 m 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE jtt 

I 

MERCURY CONCENTRATICN IN RELATION TO FISH LENGTH 



I 

I 
I 
I 



I 



I 
I 
I 
I 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 



MERCURY Di^TA SU^1^mRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIROIMENT, LABORATORY SERVICES BRANOi 

LOCATION: LAKE LAMUIR, 1976 

TOWN SHE Pi BISiiOP DISTRICT: NIP I SSI NG LAT/LONG: 4 550/78 55 

DAm SOURCE:: MOE 



SPEQES N KERCUR^i COKC, LENGTH {Q-U) WimTiGhU) %>^^5 

fffiAN RANGE MEAN RANGE MEAN BMiCE PPM 

L. TRDUT * 11 0,50 0,14- 1,20 57,5 40,0* 70,0 20^ 550- ^800 45,5 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATiaM AVAILABLE 



MEROLJRY CONCENTRATION IN RELATION TD FISH LENGTH 



SIZE RAi'^E IN INOffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >» 

L, TR3UT _ - - - « A A B C D 



A .^ERaJRY CONCENTRM'iaN 4)^ 5 PF^■;! 

B MERGLJRY CONCENTRATION 0w5-l,0PPtI 

C f^iFGURY CONCENTRATION 1, '0-1, 5 PHI 

D fCROJRY CONCENTRATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******RE<3JESSI0N DAIA******* 
REGRESSION ffiDEL : eC^O*X''Al 

SPECIES ft© 'ftl '1 STD LEN, HG AT SID, 

L, THUT 0,000001 3,10871 0,797 60 0,49 



IffiRCORY DATA SU»ftB3f 
'CNTARIO MINISTRY OF THE EWI.RDNMEOT, LfflOEATORY SERVICTS BEMm 

LOCATION: LANG LAKE, 1977 mm jt r^-^ ^cic/qoiq, 

l««ISfflPi SHEDDEN DISTraCT': ALOim LAT/1..0NG: 4616/8219 

DAm ,SOU'RCE.: .MDE 



SPEQES N MERCURY CONC. LENCTTHCW,) .f Lf^^^^-'LKirp pSk 

°^-^ 'MEAN Bmm MEAN RANGE MEM _ _ WWGE PP^ 

PII^ * 15 0.97 0,29- 1,60 71,4 56,0- 87.0 3138 1150- 5550 86.7 

* SIZE .SPECIFIC BREAroOM^ AVAILABLE 



MEKURY CON'dNTmTIGN IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RAM3E IN INOffiS 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Pim „ « - - - - A B C D 



A MERCURY CONi'OENTRffl'iai <Di*5 PH-1: 

B MERGPRY CQNCEN'raAr lOI 0» 5^1« 0PB1 

C MERCURY CONCT:NTRffl"IOT 1,0-1«5 PH^-I 

D MEROJRY COTCEN'TOATION >1,5 PPM _ 

- MEROU'RY DATA NOR AVMLABLE POR THIS SIZE 

*******REGRESSION DAm******* 
REGRESSION MODEL i HG= AO*,ir'Al ^ 1; 

« J: 

SPECIES AO Al S ^TD LEW HG AT SID. - 

PIKE 0,000005 2*8 30 31 0«8 35 60 0.55 



I 

I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUtt'RRY 
ONTARIO fillSilSTRY OF THE MVIRONMEMT, LABOEA'IORY SEP.VICES BRANOi 

LOCATICN: LARDER LAKE, 1976 

'lOWWSMP: MCX^RRY DISTRICT: TirilSf^MNC LAT/LO'NG: 4805/7938 

DAm SOURCE: MOE 



SPEQES N 


MER,ajRY CONC, 


LENGTH (au) 


ICIGHT 


(01,) 


%>=,5 




imm RANd 


^EA^I RAi^GE 


MEAN 


RANGE 


PPI-l 


L, TRDUT * 10 


0,35 0,12- 0,55 


51,7 32,0- 74,0 


1.351 


90- 3514 


40,0 


WHITEFISH 10 


0,16 0,05- 0,29 


37,8 29,5- 44,0 


544 


95- 907 


0,0 


PIKE * 10 


0,34 0,16- 0,55 


52,2 41,0- 68,0 


1111 


340- 2600 


10,0 


WALLEYE 1 


0,28 - 


44,5 


952 







SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiaJ AVAILABLE 



MERCURY CONCENTRATION IN RELATION TO' FISB LENGTH 



SIZE RANGE IN INOiES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 ].8-22 2^26 26-30 >30 

L, TBDUT ---AAAAADB 

PIKE - - - - - A A B £• - 



A ^ERCURY CONCENTRATION <3D, 5 PBi 
B MIRCURY CONCENTRATION Ou. 5-1, P Hi 
C fEROURY CONCENTRATia^ 1,0-1,5 PH-1 

D t-ERaiRY CONCENimT ION >1, 5 PPM 

t'EROUiRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *RECSESSIQN DAIA******* 

RE'GRESSia^ MODEL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


,SrD LEN, 


HG AT SID 


L, TROUT 


0,000442 


1,67684 


0,888 


60 


0,42 


PIKE 


0,000182 


1,890 39 


0,6 35 


60 


0,42 



MEROJRY DATA SU»1AEY 
CN'mRIO' MINISraY OF THE .ENVIRDNMEOT' , LABOBATORY S,ERVICES BBMa} 

TOWSfflP: mU£ DISTRICT : PARHY SOUliD LAT/tONGi 4551/7954 

DATA SOURCE: MQE 



SPEaES N flEBOJiRY CONC«, LraGrH(a4«) -^IGIfIi<^l.) %>-*5. 

imm Bmm mm Em(^ mm Bmm ppm 

WALLE'YE 5 1.58 0,3.2- 4.80 47.8 34,0- 70.0 1490 350'- 4400 80«0 

S.M.^BASS * 16 0,50 0.34- 0.77 32.1 25,0- 48,0 50 3 200- 1100 56,3 

* SIZE ffECIFIC 'OiASSIFlCATiaS! AVAIMBLE 



ME;RaJRY C0NCEOTRA3"IC1^ IN RH.ATION TO FISB^ LENGTH 



SIZE RANGE IN INaiES 
SPEaES <6 6-8 fr-10 1'0~12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

S,M. BASS --AAB. BB--- 



A ^EROU'RY CONCENimTION «, 5 PPM 

B. ^ERCURY CONCEf^TBAT ION 0,5-1,0 PH-1 

C t«Raj:RY CQWCENTraTiON 1,0-1.5 PPM 

D FERCDRY CONCENIRATION >1, 5 PH-1 _ 

- ME:FajRY DAIA NOT AVAimBLE FOR THIS SIZE 

*******jiEmEssim DAm******* 

REGRESSiaN MODEL: HG^iO*L"Al 

SPECIE^ AO Al R STD LQI, HG AT SID, 

SMn BASS 0,012601 1,06010 0,78 3 0,00 



MER,aJRY DMA SU»mKY 
QMmRIO MINISTRY O'F THE HWIPCMMEMT, LffiO'imTORY SERVICES BRftNai 



LOCATION: LITTLE FRKiai RIVEF, 1976 

'TCItlSM.Pl - DISTRICTi PAmy .SOJiNiD 

mm scxjRCEi moe 



LAT/LCNG: 4556/8 054 



SPEaES 


N 


:MERajRY CONC, 


LENGTB, (04,) 


KEIGHT'(GM,) 


l>=,5 






mm RANGE 


mm .RANGE 


imm 


Ri^GE 


PPM 


PIKE 


4 


0,24 0,21- 0,29 


48,8 43,0- 56,0 


788 


500- laOiQ 


0,0 


S,M. BASS 


3 


0«19 0,18- 0,20 


24,3 24,0- 25,0 


200 


150- 2 50 


0^0 


Y, PEBm 


2 


0«24 0«21- 0,27 


2 3,0 22,0- 24,0 


200 


200- 200 


0,0 


R« BASS 


4 


0,17 0,12- 0,20 


17,0 16,0- 18,0 


1,38 


100- 150 


0,0 


P'SEED 


1 


0«04 - 


14,0 


75 


_, « 


- 



il 



^ffiRaJRY DATA SDMmRY 
a^'mraO ministry of the aWIBONMENT, MBOMroRY SERVI'CES BRANCT 

TCWNSfflP: DmGLE DISTRICTS ALQO» LAT/LONOi 4618/8221 

DAm aXJRCE: MOE 



SPEQES N MERCORYOOJC, LE!OTH(Q1.) WEII31T1GM,.) I>=,5 

mm RANGE. mm range: mean range PPM 

S,M, BASS * 15 0;,97 0,2^9- 1,40 40,8 35,0- 46.0 1077 725- 1550 -gB^S 

* SIZE ffECIFIC B.,REAiflDOIt^ AVAILABLE 



MERCURY COiaNTRATION IN RaAliai TO FISH LENCTH 



SIZE .RANGE IN' IN'OffiS 

^Ea,ES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S.M« BASS - - - - A D D - - - 



A ^ERCORY OQNCTNlMfflON ^,5 PFM 

B MERajRY CONCENTBffl'ION 0,5-1, OP M 

C ffiRCURY OCMCE.NTPffl'ION 1,0-1.,5 PPM 

D MEIGORY CONCENTRfflTON >1,,5 PPM 

- MEROORY DATA NOR AVAILfflLE FOR THIS SIEE 

*******RmBEBSim DAm* ****** 

f^GRESSIOi MODE!.: HG^ A0*L",A1 

SPECIES AO Al R STD LQ^ HG AT SID, 

S,M, BASS. 0«000000 4,69551 0,*814 0.00 



I 

I 
I 



MEROIKY DM'A SUM-mRY 
aSTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, LABORAIDRY SERVICES BRANCH 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



LCXmTION: LITTLE TCMIKO LAKE, 1977 

TOWNSHIP: STEWARr DISTRICT : NIPISSING 

DAm SOJRCE; MOE 



LATACNGi 46 33/7927 



SPEQES N MERCURY CONG, 


LENGTH (OU) 


^IGHTCGM,) 


%>^,5 


imm RANGE 


I^AN mNOE 


mm mmm 


PPM 


WALLEYE * 19 0,78 0,34- 1,60 


51,9 41,CH 74,0 


1445 650- 3900 


89,5 


Y, PERm * 15 0,22 0,06- 0,58 


2 3,6 16,0- 33,0 


157 2&- 400 


6,7 


S,M, BASS 4 0,49 0,29- 0,89 


38,5 36,0- 44,0 


933 400- 1700 


25,0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



SPEQES 

MLLEYE: 
Y, PEROl 



MEPajRY CONdNTRATICM IN RELATICISI T\) FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN CUES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 
-----BBCCC 
A A A A B C - - - - 



A f--ERaJRY CONCENIRATICN <0,5PEM 
B, MERCURY CONiCENTRAT ION 0i,5-l,0P»1 
C ^ERaJRY CONlCENTmTION 1,0-1, 5 PP^i 
D MERCURY CONCENTRATION >1, 5 PFM 

MERGURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSiai DA-m ******* 
REGRESSION MODEL; HC^A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT STD 


WALLEYE 


0,003715 


1,3415 3 


0,522 


.50 




0,71 


Y, PERCH 


0,000021 


2,86080 


0,927 


t 




0,00 



MEF^CURY DATA SUMMARY 
ONTARIO MINISI'RY OF THE ENVIRmMENT, LJ^SOMTORY SERVICES BRAN'CH' 

LOCATICN: LOffl LAKE, 1976 ^^^ ..^.^^-.^n 

lOt^SfflP: BRODER DISTRICT- SUDBURY LAT/LONG: 4621/8102 

Dhm SOURCE: HOE 



SPEa ES 


N MERmRY CONC, 


LENCTH ('OU) WIGHT (GM,| 


%>=.5 




MEM RANGE 


fmm :range mean bmce 


PPM 


B., TTOOT 


9 O',07 0,05- O.O'S 


15,8 12,.i- 19.0 35 14- 58 


0.0 


P'SEED 


1 01,19 - 


14„8 - - 70 - 


'*" 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEiRCURY DAl'A SU^#ftRY 
CWmRIO MINISTRY OF THE ENVIBOr^MENT, UffiORAlORY SERVICES BR^OT 

LOCATION: LCNG LAKE , 1977 

TOWNSfflP: MILNEF: DISTMCT : TIMISKAMENG LAT/LONGi 47 57/8 050 

DNm SOURCE: MOE 



SPEQES N MEFCOEY CONC« LEN'GTK, (QU) ■VEIGHT('GM«J_ %>-«5 

MEAN RANCE t-EAN RANGE MEAN RAN<^ PPM 

PIKE * 15 0,69 0.58- 1.20 41,8 28„5- 57,0 559 550- 1150 7 3.3 

WALLEYE * 34 0.98 0.38- 3.00 35.3 23^0- 66.5 600 150- 5220 79.4 

* SIZE SPECIFIC CLASS! FICATiax' AVAILABLE 



MERCURY CONCENIEATION IN RQiATIOISI TO FISK LENGTH 



SHE RANGE IN INQIES 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

PIKE - - - A B B C C - - 

WM.LE¥E - - B B B C C D D - 



A ffiROJRY CONCENTRATION <0. 5 Pm 

B MEROJRY CCKCENIRAT ION 0, 5- 1. P PM 

C ^ERCD'RY CONCENTRATION l.'0-1.5 PPM 

D ^ERlCU'RY C™CENimTI»' >1, 5 PR1 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



****** *REGRESSiaS! DA1A ******* 
REGRESSICN MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES Ml Al R STD LQI. HG AT SW. 

PIKE 0.002066 1.54614 0.657 60 1.16 



m 


m 


R 


STD LQI 


0.002066 


1.54614 


0.657 


60 


0.025496 


0. '98104 


0.451 


50 



WALLER 0.025496 0.98104 0.451 50 1.18 



MEK'GORY DATA SU'MfftFY 
OMmRIO MINISTRY OF THE ENVI Klv^MEKT , LffiO'BAIORY SH^VICES BRflNCH 



LOO^TIONi h(MER. FREiMQl R.IVER, 1976 

TOWNSfflP: - DISTRICT: PATOY SOUiND 

DAm" SOURCE,: MOE 



LM/LCNG: 4556/8 054 



SPEa ES 


u 


MERajRY COIMC 


, 


LENGTIl |QU) 




l^EIGHTCGM,) 




%>-,5 






MEAN 


mm^ 


mm 


.RAN'ffi: 


i^mm 


RANGE 


PPM 


PIKE 


2 


0«40 


0,2 3- 


0,56 


58,0 


47,5- 


68,5 


1600 


700- 


2 500 


50,0 


S«M„ BASS 


12 


0,29 


0,16- 


0,53 


29,5 


20,1- 


41,0 


479 


200- 


1150 


8,3 


R« BASS 


2 


0w29 


0,24- 


0, 34 


21,4 


19,8- 


23,0 


250 


200- 


300 


0,0 


WALEffi * 


23 


0,50 


0, 32- 


1,20 


41,5 


30, 3- 


60,0 


741 


300- 


1950 


39,1 


B,,BUTI,HEAD 


1 


0,10 


^ 


« 


26,0 


- 


— ' 


350 


— 


■" 


«. 


C, 'CAIFISK 


1 


0.62 


_ 


— 


57,2 


— 


— 


2000 


^ 


" 




CISOO 


1 


oai 


— 


- 


30,1 


— 


— 


400 


^^ 


imm 




WHI 'TEiFI SH 


1 


0.14 


— 


„ 


39,0 


— 


— 


7501 


— 


mm 


— 


'W,, gj'CKER * 


12 


0,15 


0,04- 


0, 36 


40,2 


32,0- 


40,0 


86 3 


500- 


1 350 


0,0 


Rp.h„suc:her 


2 


0,32 


0, 32- 


0,32 


49,5 


48,7- 


50, 3 


1600 


1500- 


1700 


0,0 



* SIZE ffECIFIC 'CLASSIFICATION AVAILABLE 



^ffiRCURY CON'CTOTF(ATiaJ IN RiLATIQN "TO FISH LENQTH 



SPECIES 
W, SUCKER 



SIZE RAM3E IN INa-ffiS 

<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

^ - - A A B B C - - 

» -. - A A A A - - - 



A ^CROURY CONCEWTmTION <Di, 5 PHI 

B ffiRGDRY CONCENTRATION 0^, 5-1,0 PWi 

C MERCURY CONCE.!ITPATION 1,'0-1,5 PPM 

D ME,RGURY CatCENTRftTIOT >1, 5 PHI 

- MERGU^RY DATA NOI"' MAILABLE POR THIS SIZE 



* * ** ** *REGRESSia^i DATA* ****** 
RBGRESSiaxi MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 
mLLEYE, 
W, SUCKER 



AO Al 

0,000590 1,79611 
0,000000 3, 38779 



R 


.STD LM, 


HG AT STO 


0,677 


50 


0,66 


0,671 





0,00 



I 

I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEB:GURY DATA SU'MM\.HY 
Ql'mRIO MINISTKY OF THE HWIJRONMEOT, MBORAIORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: MMHTCU LAKE, 1975 

TCWISHIP: SANDtIH:,D DISTFdCCT: tlANI lOLJLI N LAT/LONG: 4545/8200 

DAm SDURCE: MOE 



SPEaES N MERaJRY CONC« LEl^GTH (QU) VEIGHTfGK,) %>=-5 

hmm EMOB imm Bm(x. imm range ppm 

L, TROUT * 35 0-24 0*08- 0,54 51,7 26,4- 72,1 1535 141- 3359 5,7 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CQNQEISiTEATION! IN RELATION' TO FISH LENGTH 



SIZE RAICE IN INQffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

L, TKXJT - - A A A A A A A A 



A MERGDRY CQNCENTEAT lOK <0,5PH1 

B ffiR'GURY CONCENT'RAT KM 0, 5-1, PPM 

C FER'CURY CONCENTEftTION 1,0-'1,5 PPt' 

D ffiRCURY CONCENimTiai >1,5 PH4 

- ^CR'CURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REt^ESSIQN pAm******* 

REGRESSIOt^ MODEL: HG^iO*L"A1 



SPECIES m n. 1 STO LBNI, HG AT STD, 

L, TROUT 0,000502 1,54700 0,921 60 0,28 



SPEaES N PIEBOJRY CONC« LM3TH(aU) ICIGHTCGK,) %>^-^5 

bFbULb ^^^ RANffi MEM mmsE mm bmce ppm 

WMiEYE 15 0.68 0,16-1,20 41,2 37.0- 46,0 478 V05- 712 80.0 

PI^ * 12 0,54 0,29- 1-00 60,3 50,5- 76,0 1128 611- 2239 66.7 

* SIZE SPECIFIC BreMDOl^ AVAIIABLE 



MRaJRY CONCENTmTIOK IN RELATION TO FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

PIKE . - - - - A A B B C 



- fERGURY DATA NOR AVMMBLE FOR TBIS SIZE 

*******^:gRE5SIiON DAm* ****** 

REGRESSI'ON MODtt: HG- Ai0*L"Al 



SPECIES 
PII® 



AO Al R STO LEN HG AT SID, 

0,0002 34 1,88118 0,720 60 0,52 



I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA gjl«1AW 
O^mRIO MINISTRY OF THE QWIRO^MENT, LABORATORY SERVICES BIM^CH 

LOCATION : I^JARI'ISON LAKE , 1 977 V 

TdtJSHIP: - DISTRICT: OOCHRWIE LATAONG: 5018/8 315 f 

DAm SOJRCE: MOE 



I 



I 
I 
I 
I 

A rCROURY CONCENTS ION <0,5 PEM I 

B WROJRY CONCENTmTICN 0,5-l,0PP^l 

C MERCURY CONCENTrafl?iai 1,0-1,5 PPM ^ 

D ^ERaJRY CONCENT»TI0N >1,5 PPM J ■ 

-. MFjROTRY DATA NOR AVAILffiLE FOR TBIS SIZE ■ 



I 
I 



I 



f'E.RCURY DATA SU^'IMARY 

Q^i'mRIO' MINISTRY OF THE MVIRQNriiMV LABORATO'RY SERVICES BRMiai 



LOCATION: MATTAGAf^I RIVEF, 1975 

TOWNSHIP: lEID DISTRICT: ODCHRANE 

DAm SOURCE: MOE 



LATAOIC: 4845/8132 



SPEa ES N 


MEKCURY CONC. 


LENGTH C'CIJ.) reiOn'CGM.) 


l>=.5 




ME;AN RANGE 


MEAN RAN'GE MEAN: 


BMCE 


PPM 


WALLER * 113 


01^42 0„21- l.BO 


40,9 27.9-' 62.2 698 


210- 2290 


16.8 


WHITEFISH 1 


0,09 - 


14.7 - - 309 


— ^ 


— 


PIKE * 21 


0.42 0,16- 0.98 


5 3.2 42,2-- 69.9 934 


320- 2150 


2 3.8 


Y* PER,GB 15 


0,B5 0,15- 0.68 


28.4 2 3.1- 3^4.5 3S 


160- 590 


13. 3 



* SIZE iSPECIFIC 'CLASSIFimiiaM AVAItABLE 



MEiROJEY CONdMm'Il^ IN RELATI»3 TO' FISH LENGTH 



SIZE RA,NGE IN IN'OffiS 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WM.LEYE --AAAABB. B- 

PIKE ,- ^ ^, ^ - A ^ B. B C' 



A MR'CUEY CONCENIRATIOM' <0,5P»1 

B ME.R'ajRY CONCENimT ION 0, 5-1, PPM 

C .MERCURY CONCENimTION 1,0-1,5 PW 

D ^ER'CURY CONCENimT ION >1. 5 FBI 

- MEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIEE 



* * * * ** *REGRESSIia^ DA m ****** * 
RH31ESSI0N MOD,EL: HG=A0*L'^A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT STD 


mLLEYE 


0.002815 


1. 5J753 


0,694 


50 


0.53 


PIKE 


0.000061 


2,l'92i6 


0.68.3 


60 


0,50 



*c. 



1 



OJIMRIO MINim''RY OF THE QIVIRQN^m"l', UEOPMDRY SEKVICES BBMai 



L0CA1I0N: mTTOGW^II LAKE, 1976 

TOhf4SHIP: " DIST'PICT'^ SUDBURY 

DATA SOO'BCEj HOE 



LAT/LOt^G: 4754/8135 



SPEa ES 

WALLEYE 
PIKE 

WHITEFISB 
BURBOT 
W, ,aJCKEK 
Y. PER'CH 



36 
14 
6 
2 
1 
1 



MEPCURY CONC. 



fr'iEAK' 
0,90 
1.26 
0* 34 

0v8J 

1,00 



RANCE 

0.52- 2.10 



0,60- 
0-2 i" 

0,35- 



2.40 
0,52 

1,. 30 



LENGTH (Ql.) 



mm 

5ia 

38 ,,7 
39,5 
40.0 
22.2 



25.9- 51,0 



36. 5- 
34,0- 
28,8- 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICAliai AVAILABLE 



71.5 
44,9 

50,2 



l"EIOTI'CGM,) 



mm 

596 

1136 

950 

400 

1100 
180 



MEECUKY CONCENTRATl'M IN RaATKl^l TO PI SB LEMH-H 



RANGE 
200- 1400 
350- 300G 

550- 1350 
150- 6 50 



%>=.5 

PPM 

lOO^O 

100.0 

16.7 

50.0 



^EQES 
WMiLEYE 
PIKE 



SIZE RANGE IN IN'OffiS 
<6 6-8 8-10 I1O-I2 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >30 
--B'BBCDD-- 
_ - « - B B C D D D 



A MEBCURY CO^'CENTRAT ION <0,5 PHI 

B lERajRY CONCENlTftT ION 0,5-1.0 P»l 

C ffiRGU'RY C«CENTiATI(» l.iCHl.SPPM 

D ffiR'OJRY CONGENT'RATION >1,5PPK 

- WROJRY DATA NOT AVATIABLE FOR THIS SIZE 

##«***«^£,CBESSI'QN OAm******* 
.REGRESSION MQO'EL: HG=A0*L"A1 



SP,BCIES 
WALLEYE, 
PIKE 



AO 

0,0042 3 3 
0,0003 39 



Al 
1.48419 
2,07674 



R 

0, 718 

0.918 



STD LEN. 
50 

60 



m 



AT SID, 

1,41 

1.67 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 



riERaJE:Y DM'A SUM'ARY 
CMTARIO MINISI'RY OF THE ENVIRat'EOT, LfflORATOPY SERVICES BRANCH 

LOa^TlO^: KC CARTHY Li^KE, 1976 

ia«SfflP: PROCTOR DISTRICT: M,GOMA L/^TA-CtC: 4619/8 228 

ram SOURCE J moe 



SPEaES N flEPCUFY COlSiC^ LENGT'IJ (QU) I EIGHT (C^:,) %>=«,5 

l-'EMI PAtCE MEM RAf-CE HEM RMGE PPM 

kM.L£YE * 10 1,48 1,00- 2,10 60,1 50,4- 71,8 2470 1«0- 4450 100,0 

L, TIOUT 1 0,54 - - 39,8 - - 550 _ - - 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICftT'IQv AVAILABLE 



frERCURY CON'CEM"RATICr^ IH RELATION TO FISH LENGI'H 



SIZE RAfJGE IN INQ-ES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- BO > 30 

WALLEYE ----- B C D D C 



A ^ERajRY CO'NCENTFATION <Di,5 PBl 

B .MER'CURY CONCENTRATION CU 5-1, PR'-l 
C ^'EF'CURY CQNCENTRATICS^: 1,0-1,5 P,PM 
D ^ER'CURY C(»lCENTRATIGh' >1,5 PH-1 

ffiROURY DATA NOl' AVAILAELE IXDR TIHS SIZE 



*******REGRESSIQ*I DATA******* 

.REGRESSIOJ MODEL: HG^CFL'^'Al 



SPBCIES AG SI t STD LEN, HG AT STD, 

WALLEYE 0,000642 1,88446 0,786 50 1,02 



frffiBdJRY DKLh .SUMMARY 
OimRIO' MINISl'HY OF THE EWIKONMQ^iT , LftBOPMORY SERVI'CES BEmm 

Smp; ISe' "'"' D?STRICT : MPISSHC LAT/1^= 4534/7854 

DhTh SOUiRCE:: MOE 



mm Bmm mm mnge mm bmge _ppm 

L, TroUT * 16 0,35 0-06- 0,71 37-2 17.5- 43,8 505 50- 900 2:5.0 

* SI&E SPECIFIC CIASSIFI'CA'TICN AVAIIABLE 



i-EKOURY CONCEOT'-RATiaj IN RHLi^TICW TO' FISH LENGTH 



SIZE RMOGE IN IM^OHES 
SPiaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L* TroUT - A A A A B B - - 



A ^ERCU'RY CONCENimTICM: <30,5PB-1 

B MEROiRY CONCEl^TmT ION aS-l-O PH-l 

C frERCURY CCl^CENimTION l,'0-1^5Pm 

D frEROJRY CONCENTRATION >1, 5 PEM 

- I^ROJRY DMA NOT AVALIABLE FOR THIS SIZE 

*******RgGRE,SSiai DAm* ****** 
RBGRESSI«a^i nODEL: HG'^'CFL'Al 

SPKIES AO A 1 STO Lm, HG AT STO. 

l/tFOJT 0«000014 2,76 314 0,895 60 1-11 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUItmRY 
OimRIO MINISTBY OF THE ENVIRCNMENT, LABORATORY SERVICES BRANOi 

LOCATION: MCLEISTER LAKE, 1977 

TOWNSHIP: - DISTRICT: ODCHRi^E LAT/L0N3: 500 V8 254 

DAm SOURCE: FDE 



SFEaES N MERCURY COMC« LENGTH (CM,) tJEIGHTCGM,) %>=«5 

MEAN' RANGE BEM RANGE MEAN RMGE PPM 

WALLEYE * 15 0,34 0,21- 0,54 42,3 38,0- 48,0 6 33 450- 1000 6,7 

* SIZE 3PECIFIC BREM^OW AVAILABLE 



IffiRCURY CONCENTRATION IN RELAITON ID FISH LEICTH 



SIZE RANGE IN INOIES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- iO > 30 

WALLEYE - - - - A A B - - - 



A MEROLiRY CONCT.Nl'RATION <0,5 PP!--1 

B MEROJRY CONCENTRAT ION 0, 5-1, OPPM 

C MERCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PFM 

D MERCURY CONCENTRATION >1,5 PH4 

- ffiRCURY DATA NOK AVAILffiLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSIQN DAm******* 

RlGRESSIOtJ MODEL: HG= A0*L''A1 



SPECIES AO Al R SID LEW HG AT STD. 

mLLEYE 0,000008 2,84 354 0,778 50 0,5 3 



MERCURY nmh SUFimRY 
CMmRIO MINISTRY OF THE Q3VIFDMMENT, LffiORATORY SERVICES BRM^CH 



LOCATION : MEMES AGAt^ES I NG LAKE , 1 97 5 

TOWNSfflP: HARDY DISTRICT: PARRY SOUND 

DATA SOURCE: MOE 



LAT/tOIG: 4600/8 000 



SPEQ ES 

S,M, BASS 
PIKE 

R, BA,SS 
W, "aJCKER 
WHI,TEFISii 
L« TPDUT 



N 



METOURY CONC, 



34 

19 

5 

1 
4 
2 
6 



.MEAN 
1.75 
0.76 
1.20 
0.87 
0.19 
0,27 
2,7 3 



Rmm 

58- % 30 



0, 
0.36- 

0.77- 

0.09- 

0.25- 
1,00- 



1.50 
1.60 

0.27 
0.28 
4.80 



LEMGT'H 

mm 

53.1 

28, 9 
65.2 
18.0 
37. S 
36.0 
68,3 



* SIZE ,a*ECIFIC CLASSIFI'CATia\l; AVAILABLE 



wmm 

30-0- 76.0 



VEIOfTf'CM.) 



17.0- 
53.0- 

30.7- 
36.0- 
50,0- 



37.5 
76.0 

42,0 
36.0 
78.0 



1^.,AN 

2164 

558 

2260 

200 

975 

1175 

4192 



700- 5600 



200- 
1500- 

8 00- 

700- 

1500- 



8 50 
3200 

1100 
1650 
6 000 



%>^.5 

PPM 

100,0 

84,2 

100.0 

0.0 
0.0 

100.0 



FEROURY CON'ffiNTRATICN IN RaATim TO FISH LENCTTH 



SPEQ ES 
iMMiEYE, 
S,M. BASS 
L, TFDUT 



SIZE HAICE IN mmBS 

<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >30 

-. A B C D D D D 

- A B E C C - - - '- 

^ «. _ - - B^ C D D D 



A ffiRCURY CO^CENIRATION 0,5 PHi 

B MERCURY CONCENTRATION 0,5-1.0 PP'M 

C fCROURY CONCENTRMION 1,0-1.5 PPf'l 

D r«RCORY CONCEWiTRAT ION >1,5 PH4 

- MERCURY DATA MOT AVAILABLE FOR T'KS SIZE 



■**** ** *REGRESSION DAm * * * * ** * 
RKJRESSION MODEL: HG^.O*'L"Al 



SECIES 

VaALLE'YE 
S.M, BASS 
L. TROUT 



AO 
0.000224 
0,004405 

o.ooiooie 



Al 
2,2 3754 

1.52462 
2,82939 



R 
0,9 32 
0.892 
0,918 



SID LEN. 
50 

60 



HG 



AT* SI'D, 
1,42 

0.00 
1,77 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



r.'jEF'OJFY DATA SUft !ARY 
CNTARIO MINISTRY OF THE e^VIBONKENT , LfflOPATORY SERVICES BRANCH 



L0CA1ICN: ^ESOMIKENnA. LAKE, 1976 
"TOWNSHIP: CHESTER DI STRICT i SUDBURY 

DAm SOURCE: MOE 



LATAONG: 4740/8153 



SPEaES N 


MERCURY CONC, 


LEtCTK (CM,) 


l«IfflTCGf-.) 


%>^,5 




^EAN RANGE 


MEAISI RANGE 


MEAN RANGE 


PPM 


w.m.hEm * 45 


1,00 0,40- 2,90 


41,5 2 7,0'- 61,5 


916 200- 3050 


95,6 


PIKE * 7 


0.55 0.30- 0,95 


46.7 37,4- 52,6 


721 350- 1000 


57,1 


W,. SUCKER * 9 


0,17 0,04- 0.47 


36,8 29,0- 44,4 


839 300'- 1300 


0.0 


WHIl'EFISH 2 


0,16 0,10- 0.22 


40,8 39,6- 4 2,0 


1000 1000- 1000 


0,0 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIPICATICI^ AVAILABLE 



MERCURY CONCENl RATION Mi RELATIC^ TO FISH LENGTH 



<6 



6-8 





SIZE RANGE IN INOffiS 




8-10 


10-12 12-14 14-18 18-22 


22-26 26-30 


A 


A B C D 


D D 


— 


- A A B 


D. 


— 


A A A B 


— - 



SPEQ ES 
WALLEffi 
PIKE 

W, .SUCKER 



A NEROPRY CONCENTRATION <0,5PPM 

B ^ERaJRY 'COiMaHlRATiasl 0,5-1,0 PPM 

C ffiRGURY ODN'CEMrRATIOlN! 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCENTRATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOI' AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSION DATA** ***** 
AGRESSION fDOai: HG^0*L"A1 



>30 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LQJ, 


HG 


AT OTD 


WALLEYE 


0,000198 


2,270 32 


0,827 


50 




1,42 


Fim 


0,000002 


3,29052 


0,865 


60 




1.19 


W. SUCKER 


0,000000 


3,506 30 


0.812 


■iQ- 




0.00 



MERCURY DATA SUMf-mRY 
™mRIO MINISrRY OF THE EWiroNI-IENT, LfflOMIORY SERVICES BRMCH 

.LOCATION: MINDEMOY A LAKE, 1975 ..../„-..,^ 

TOWNSHLP: CAFNAI¥ON DieTMCT: MJy^ITOJLIN LAT/LOTG: 4545/8211 

DA-m ^JRCEi MOE 



SPEQES N MERCURY CONC. LHJGTHC01.) ICiafriGM.) %>«.5 

MEM Bmm ^EAN RAN'Ci: mm Emm ppm 

Y, PERCH, * 37 0^.18 0,05- 0,32 25,8 13,,0- 32.0' 319 8|- 568 0,0 

WALLEYE * 106. 0,16 0,04- 0,54 ^0,1 5,0- 54,0 316 57- 116 3 1,9 

* SIZE ffECIFIC CLASS! FI'CATICK AVAIIABLE 



^lEROJEY CONCENTRATI'a^ IN PaATIQN TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-1,2 ,12-14 14-18 18-22 22-'26 ,26-30 >30 

Y, PE,RQH, A A A A A - - - - " 

'WALLEYE, A A A, A A A A A - - 



A MERCURY CONCENTRATION 4), 5 PPM 

,B MERaj,RY CONCENTmT,Iffl 0,5-1,0 PPM' 

C ^ERaj|RY Ca^CENTRATION 1,0-1,5 PPM 

D MERGURY CONCENl'RAT ION >1,5PH-1 

- MERCURY DATA NOT AVAI:LABLE FOR THi:S SIZE 



*******REGRESSia>J DAIA******* 
reGRESSIOJ MODEL: eG=AO*L"Al 



SPECIES AO Al R STD LEN, EG AT SID, ^ i 

Y. PERCH 0,000169 2.12608 0,891 0,00 

WALLEYE 0,001593 1,51724 0,698 50 0,28 



MEEOJPY DM-h SUMmRY 
OSi'TARIO MINISTRY OF THE ENVIFO,HM:wT, WBOPMOBY SERVICES BPi^l^CE 



LOCATION; MINISIlSIAKI^m LAKE, 3:976 

TOWNSHIP : MOBLE DISTRICT^ SUDBURY 

DAm SOURCE: MOE 



LAl/LOMGi 4739/8144 



SPECI ES N 


HEROJEY CQMC, 


Lil^CTH (Ol.l 


lvEIGHT(GM,) 


l>-,5 




'mPh PMHCE 


mm RANGE 


f.IEAN 


BmCE 


PPtI 


CI SOD * 21 


0.2 3 0.16- 0,16 


22,2 16.. 3- 28,0 


171 


50- 350 


o.,o 


W.* ,SU'CKEi'; * 10 


0.22 0,08- 0.38 


36,7 21,0- 48,0 


8 65 


150-' 1800 


0,0 


PIKE * 12 


0«74 01.2.5- 2-20 


49,6 3,5,5- 60,0 


%0 


300- 1850 


75.0 


WAr.LElffi * 51 


0,8 3 0,2'0- 2,40 


37,1 20,8- 6 9, 2 


766 


100- 3550 


88,2 


WHITEFISH 2 


0,24 0.21- 0,27 


28,9 21,. 1- 36,7 


425 


150- 700 


0.0 



* SIZE SPECIFIC CLA.SSIE'ICATiaJ AVAILABLE 



MEa'aJ,RY CONCENTPATIOJ: M RELAliaj TO ,FISB L.E'!CTH. 



SIZE PAiMGE IN INCl-K 
SPEa.ES <.6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

a SOD A A A A A - - - - - 

W, SUCKEP; -AAAAAA--- 

PIKE «^.«-AB BC-- 

WALLE^ - A A E B C D C D - 



A r«ROJi.RY C0b"JCENT.RAT1.0N du 5 PBI 

B r-ffiRCURY CONCENTPATIQN 0,5-1,0 P PI-! 

C ^ERCURY CONCENTRATION 1,'0-1,5 PHI 

D ffiROJiRY CONCENTRAT ION >1, 5 P»l 

- ^E,la)RY DATA NOT' .AVAILAB.LE FOR T,HIS SIZE 



*******RE:GRESSI0N DA"IA,******* 
REGI^SSIQN MODEL: HG^AO*L'^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STO LEN, 


HG Al' STD 


CI,SO0 


0.002992 


1, 39709 


0.780 





0,00 


W, SUCKER 


0,001017 


1,4 7000 


0,76 3 





0,00 


pim: 


0,000018 


2.69286 


0.826 


60 


1,09 


&^LT.EYE 


0,00260 3 


1,S103 


0,918 


50 


1.26 



MERCURY DATA SUMMARY 
CWmRIO MINISTRY OF THE QJVIRINMENT, LfflORAIDRY SERVICES BRANCH 

wckTimt mmoM lake, 1975 ^ .^^^.^^e-, 

lOWNSfflP: I^CKIM DISTPICT: SUDBURY LATAONGs 4629/8 057 

DAm SOURdi MOE 



MEM RANGE MEAN RANGE MEMl 

W. aJCKER 50 0.02 0,02- 0.08 24.0 16.0- 28.5 164 40- 245 0,0 

Y. PERffl 14 0.03 0.02- 0.05 12.9 9,5- 15.0 32 15- 40 0.0 



I 
I 
I 
I 
I 
I 

SPEaES N MERCURY CQNC. LENGTH (CM,) KEIGHTCGM,) i>«,5 I 

MPaM ^imoF MEAN RANGE MEAN RANGE PPM m 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEROJiRY DATA SWlftRY 
O^-mRIO MINISTRY OF THE ENVIRDt^Maff , LABORATORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: MISEMA LAKE, 1977 

ICWNSfflP: ABNOLD DISTFICT i TIMISKAI^NG LAT/LONG: 4813/7945 

DAIA SOURCE: KOE 



LENGTH CQ1«) WEiaiT(GM,) %>=«5 

ME.AM RANGE .MEAN RANGE PPM 

39,5 31^5- 53,5 600 250- 1400 50^0 

27,3 24,0- 33.5 367 200- 650 0,0 

* SIZE 3>ECIFIC CLASSIFICATIOIm' AVAIU^BLE 



SPEQ ES 


n 




MERCURY COlNiC 


n 










MEM 




RANGE 




WATiTiEYE 


* 


6 


0,68 


0. 


.30- 


1, 


30 


S,M„ BASS 




3 


0, 30 


0, 


.22- 


0, 


42 



MERCURY CONCENTRAl ION IN RELATIOI TO FISH LENCTB 



SIZE RANGE IN INC3ffiS 
^EQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEYE ---AABDD-- 



A ^ERaJRY CONCENTRATION <£), 5P»1 
B ICRCIJRY CONCENTRAriON 0w5-l,0PEtl 
C fCRCDRY CWGENl^ATia^ L,0-l,5 PPtI 
D MRCURY CONCENTOATION >1,5 PFf! 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******RECKESSION DATA******* 

RBGRESSiasi ^DDEL: HGNBiO*L*Al 



SPICIES AO Al R SID LE^, HG AT SID, 

mLLEYE 0,000034 2,67014 0,974 50 1,17 



I 

I 
I 
I 

LOO^TICM: MSSIMIBI LAKE, 1977 _ ■ 

lOtJSHIP: LEESON DISTRICT: SUDBURY LAT/LONG: 48 2 V8 340 ■ 

I 



MERCURY DATA SOMMAOT 
CNmRIO MINISTRY OF THE BJVI RO^f^E^T , LABORATORY SffiVICES BRANOl 



TOraSfflP: LEESON 
DATA SOURCE: MOE 



SPECIES N MERCURY CONC, LENGTH (Q1,) WEIGOTCGM*) %>-,5 m 

MEAN Emm MEAN RANGE MEAN Emm PPM ■ 

WALLEYE * 15 0,39 0,18- 0,68 B4,4 21,5- 49.0 423 lOO- 1025 26,7 ■ 

BUroOT 15 0,75 0,45- 0,94 51,4 30,0- 61,5 933 150- 1425 93,3 

* SIZE SPECIFIC BREAKDOWI A¥AIIABLE | 

I 
I 
I 

I 
I 
I 



I«1CURY CONCENTRATICN IN RHiATION TO FISH LENSTH 



SIZE RANGE IN INOiES 
^EQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WMLEVF! - A A A A A B - 



A MERCURY COSlCTNTRffl ION <]0,5 PiW 

B MERCURY CONCENTRM' ION 0,5-l,0PPM 

C MERCURY CONaENTRffl ICN 1,0-1,5 PPM 

D ffiROJRY CONCENTRffl'IQN >1,5 PPM 

- NEROJRY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSIG8SI DA'S******* 
RBGRESSIGN MODEL: HG* A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN 


HG AT SID 


WAT,r.EYE 


0,020605 


0,81573 


0,547 


50 


0,50 



I 
I 
I 



MERCURY DMA SOMt'ARY 
CNTMIO MI^IST'RY OF THE BWIRONIIHnIT, LABO'M'IO'RY SERVICES BRAIJCK 

LOCATION: ^ffSSISSAGI FIVER, 1976 

■KM^SfflPi '- DISTFJCT: MM)m L/\T/LCNC: 4610/8J01 

DAm, SOURCE: MOE 



SPEQES M MEBOU'RY COIC, LMGIB (ttU) l'EI'CHT(GK,) %>=^»5 

mm. .RANGE MEAN RANGE hmm E^SlGE PPM 

^MiEYE * 10' 0i<,l,6 0',0i7- 0„ 32 32,5 25.,4-' 41„5 378 125- 750 0,«0 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATICI^ AVAILABLE 



MERCURY CONCTMIRATICK Hi RELATIQC^i TO FISH LENCTTH 



SIZE RAiCE m mams 

SPEaES <6 6-8 .^10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 > 30 

UPM.EYE - - A A A A - - - - 



A MERCURY COmCENTRAT ION <D, 5 P»1 

B MERCURY COiNCENTmT ION OU, 5-1,0 PPM 

C ffiRGURY CONCENTRATI'Q^ 1,0-1, 5 PM 

D mRCURY CONCENTBATIOK >1, 5 P»1 

- ffiRCURY DATA NOT AVATLABLE FOR THIS SIZE 



*******R„EGRESSION' DATA******* 
RBGRESSIOT MODEL:: HC'^'C^L^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


OTD LEW,, 


HG 


AT STD 


WALLEYE 


0,000142 


1,998 04 


0,629 


50 




0, 35 



MERCURY DATA SUMr«kRY 
CNTARIO MINISTRY OF THE EWIRDNMHSiT, LABORATORY SERVICES BRM^CH 



LOCATiai: MSTINIKON LAKE, 1977 
TOWISfflP: BADEN DISTRICI 

DATA SOURCE: MOE 



TIMISKAMNG 



LhT/LOmt 4754/8045 



SPEaES N ^iERaJlRY CO.NC, 


LENGTH (04,) ^I«3fr(GM,) 


%>-^,5 


FEANi RAN'GE, 


MEAN RANGE MEAN RANGE 


PPM 


S,M, BASS * 5 0,46 0,22- 0,68 


30,7 24,2- 35,0 520 250- 750 


6 0,0 


WALLEYE * 16 0,46 0,26- 0,59 


35,1 23,1- 47,0 409 150- 900 


31, 3 


PIKE * 10 0,28 0,12- 0,36 


44,9 35,4- 53,5 565 300- 950 


0,0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATia^ AVAILafiLE 



SPBa ES 
S,M, BASS 
WALLEYE 
PIKE 



MERajRY CONCENTRATiasI IN RHiATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
<6 6-8 ■&-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

- - A A B C - - - - 

- - A A A B B - 

- A A A B: " - 



A .FER'OJRY CONCENTRATiaxl <Dn5 PPM 
B MERCURY CONCENTRATION Ow 5-1,0 PPM 
C MERCURY CQNCEN TEAT ION 1,0-1, 5 PPM 
O MERCURY C0NCEK1RATICN >1,5 PR1 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION DA m* ****** 

REGRESSI'QN MODEL: eG-AOi*L''Al 



SPECIES 


AO 


Al 


1 


STD LEN, 


HG AT STD 


S,M, BASS 


0,000045 


2,68119 


0,978 





0,00 


WALLEYE 


0,0090 37 


1,10150 


0,886 


50 


0,67 


PIKE 


0,000116 


2,0 362 3 


0,8 35 


6 


0,49 



I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 

I 



MERCURY DATA SUM4ARY 
GNmraO' MINI^STEY OF THE QIViroNMENT, MBOMTORY SEWIOES B.mMO:} 



.LOOVTICN: NDOSE RIVER, 1977 



TOWNSMP: - 

DAm SOURCE: MOE 



DISTRICT 1 COCHPANE 



LATAOtCii 5107/8 050 



SPEa ES 


N 


MEROJRY CONC, 


LE^3o^H(a1,) 


I^EIGHT(G^l,) 


l>=,5 






MEAN RANGE 


MEAN RANGE 


MEM 


RANGE 


PPM 


WAT .1 .EYE 


5 


0.86 0,4 2- 1,90 


45,5 38,i0- 55,7 


894 


454- 1816 


80,0 


WHITEFISH 


4 


0,16 0,14- 0,19 


40i,l 37,5- 42„5 


764 


560- 908 


0,0 


PIKE 


1 


0,2 3 - 


49,5 


681 


— — 


— 


L„N.SUCKER 


2 


0,47 0,29- 0,65 


4 3,, 8 38,0- 49.5 


624 


454- 794 


50,0 



CMmRlO' MlIMim"F^ OF TI'JE EWVIRa#'iENT, LZ^EORMORIl SERVICES BFAM'CB 

JjOG^'1IQ4s lyjOOSE BIVEP, 1976 

'la^lSrllP: - LISTRlCi:': CuCWtiANE LATAONG:: 5120/8 024 

DATA SQUFCEs l-jQiE 



SPEQ ES 


B 


MLBOiR^ COiC 


LENGrB (Ql,) 


HEIGHT (Qj,) 


l>=.5 






MEAN RMGE 


mMi RANGE 


MEAI^ 


RANGE 


PPM 


CISOC" 


6 


O'aS 0,<.10i- 0,20 


24,7 17, .3- 31,7 


187 


50" J 50 


0,0 


■WBITEFISB 


1 


0.12 - 


26,5 


240 


« — 


« 


PIKE 


1 


0'.14 - 


24, 5 - - 


lOiO 


„ - 


- 


WM.r,EYE 


1 


0,14 - 


16, 6 - - 


5^0 


- « 


— 


BORK)! 


1 


0,4 3 - 


37, 5 


3» 


- '^ 


^ 



MERCURY DATA eU^■t^mPY 

WmRIO r4INI:SrRY OF THE ENVIRDNMHIT, LABO'PATORY SERVICES B^RAflCH 

LOCATION •• iVD LAKE, 1976 

TCM^SMP: I^R„9 DI, STRICT i PARRY OTUND LATAONG: 460il/8 000 

DAm SOURCE; MOE 



SPEaES N MERCU'RY CONC, L.ENGT'H (Q-l,} 'tEIGHr'(Gt-i,} %>s,5 

MEAN RAN'GE MEAN mNGE' mhN RANGE PPM 

PIKE' * 25 0,95 0',5^' 1,701 47,9 36,0'- 59,0 662 300- 1100' lO'CO 

* SIZE SPECIFIC 'CLA.SSIFICATI'CN AVAILABLE 



MERCURY CONCEOTRATiaa IN .RaAlIOT TO FISH LENCTll 



SIZE RAI^SE IN INCHES 
aPEQES. <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26- BO >30 

PIKE - ^ - - B B C D - - 



A ffiRajRY CONCENTRATim <l,5 PM 

B MIROJRY CONCENTRAT ION a5-l,0Pftl 

C «RCUiRY COMCENimT ION 1,0-1-5 PB!' 

D' MEROJRY COWCENTPATION >1,5 REM 

- MERCURY DATA NOT AVAI .CABLE TOR THIS SIZE 



*******REGRESSia^ DAm******* 
REGRESSIQNi ^•DDEL:: HG^'O^L'^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LHSI, 


HG AT STO 


PIKE 


0,001096 


1,71^6 


0,600 


60 


1„ 36 



.I^ERCUvRY DATA SU»mRY 

CWmRIO MINISTRf OF THE EWIRCKMENT> .LABOEAroRY SERVICES BRANCH 

L0C3^TICNj NABAKWASI lake, 1976 

TOWISHIP: MRAMICHI DISTRICT': SUDBURY LAT/LOWs 4731/8127 

DAm aXJRCEs MOE 



SPEQES N HEB'OJRY COtvC. LENGT'H(Q1,) WICHTI/GM.) %>=,5 

mm imtcE hmm wmm mm range ppm 

WMiEYE * 10 0,59 0,32- laO 41.9 27.4- 54,9 1083 225- 23,50 60.0 

W,„ .SUCKER * 16 0«14 0,05- 0,28 40,2 32:,4- 46,6 969 525- 1950 0„.0 

,BURBO^T ■ 3 Owl7 0,16- 0,20 37,8 35.5- 41,1 117 250- 400 0,0 

Y, PERm 1 0,12 - - 26,4 - - 275 

l^ffl'TEFISH 1 0*18 - - 39,5 - - 1025 - - - 

PIKE 5 0,67 0,21- 1,00 48,2 43,9- 51,9 715 _ 575- 900 80,0 

* SIZE ffBCIFIC CLASSIFICATION AVAILffiLE 



MERCURY CONCERN! RATION IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE MNGE IN IN'OffiS M 1 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12^14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WMjLEYE - - a a a B B C - - 

1^^, SUCI^R - - - A. A A A - - - 



A ^ERaJRY CONCENTRATia\' C, 5 PW 

B MER'OJRY CONCBSlTmT lOK' 0, 5-1. PPM 

C I'EP'OURY CONCENT-RATION: 1,0-1,5 PPM 

D fflRCURY CONCENT'Rffl'ION >1,5 PBI _ 

- «RCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******RECKESSI0N DAm******* 
.REGRESSI'ON MODEL,: HG=A0*L"'Al 

,^ECIES AO Al R STO LEN, HG AT SID, 

WA:LLEYE 0,003005 1,39975 0,854 50 0,72 

W, SUC^F O.OO'OOOO 3,70'9 3 3 0.700 0,00 

J 



MEFQJRY DATA SUI#ftRY 
0N1ARIO MINISTRY OF THE QWI RONMQ«' V LfflORATORY SERVICES BBmm 

WCATlWt NEPAHWIN LAKE, 197:5 

'TOW^SfflPs ^C:KIH district: SUDBURY LAT/tONG: 4627/8 058 

mm SOURCT: MOE 



SPEaES N MEROJRY CQNC, LMGTH (CM,) I^IGHTCOT,) i>^^,5 

MEAN Emm MEAN RANCI: MEAN RAN'GE: PPM 

Y. PEROi lOi 0,03 0.02- 0,04 15,0 15.0- 15,0 25 25- 25 0.0 



MERCURY DATA StBtmRY 
ON^RIO MINISTRy OF THE ENVIRONMB^T, LffiORATORY SERVICES BRANCB 

LOO^TIONi NIOffHAWK LAKE:, 1976 

TOWSfflP: - DISTRICT- 'QOCHJRANE LAT/L0M3^: 4828/8 0'58 

mm souRCEi moe 



LENGTH (Ql„) WIGHT fGM,,) %>^,5 

MEM RANGE MEAN RAI^GE PPM 

63.1 43,8- 82.4 1490 480- 2500 50,0 

40. S 38,0- 43.0 465 400- 495 80,0 



SPEaES 


N MERCURY CONC, 




^1EAN RANCE 


PIKE 


2 0,96 0,32- 1,60 


MOOslEYE 


10 0.63 0.B5- 0.86 



MEROJRY DM'A SUMf^By 
a^'mRIO MINISTRY OF THE aiVirasiMENT, LABORATORY SERVICES BRM'CH 



LOOkTION- LAKE NIPISSING, 1977 

TOWNSHIP: FRENCH R, DISTRICT : NIPISSING 

DAm SOURCE: HOE 



LAT/LONGi 4610/7950 



SPEaES 


N MERCURY CONC^ 


LEMyTH ca!.) 


P€IC3ff(GM,) 


%>=,5 




MEWI RAN'GE. 


M,EAN RAN'GE 


MEMI RANGE 


PPM 


IvATJ-EYE 


* 18 0'.4 3 0,24- 1,30 


,B,1 26,0'- 56,0 


5 39 lO'O- 1400 


16,7 


Y, PERffl 


* 15 0,40 0,19- 0,79 


26,1 20,0'- B1,0 


218 50- 350 


26,7 


PIKE 


* 19 0.2 5 0,15- 0,52 


45,7 38,0- 74,0 


603 300- 2550 


10, 5 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATim AVAIIABLE 



WROJRY CONCTMI'PATI'OK' IN FELATIOI TO FISH LENGTtl 



SIZE RANGE IN INCHES 

^EQES <6 6-8 ^8-10 10^12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

VMJLEYE - - A A A B^ B C - - 

Y, PERm - A A B B 

PIKE - - - - A A A A A B 



A MEBOURY CONCENTRATIOM 4), 5 PPM 

B. f'ER'ajRY CONCENTRATION' 0,5-1,0 PHI 

C fEROJRY CQtCENTRATI'Oi 1,0-1,5 PPM 

D f'EEOJRY O^CENIRATION >1, 5 Pffi 

- ^:ER■a]RY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



** ** ***REmESSia'^ DAm ******* 
REGRESSION MODEL i HG^A0*L"A1 



aPECIES 


AO 


Al 


R 


STD L™, 


HG AT .STD 


WALLEYE 


0,000170 


2,13741 


0,922 


50 


0,7 3 


Y, PERCH 


0,000611 


1, 96^864 


0,620 





0,00 


PIKE 


0,000877 


1,46294 


0,648 


60 


0,35 



f'lEBOJRY DATA SUfJ-mRY 
CNTORIO MINIST'RY OF THE EWIiO^MEM\, MBC>RATORY SERVICES BRMCH 



LO^TION: LAFE NIPISSING, 1977 
IDWNSHiP: STURGEOW R„ DISI'RICT 

DAm ,gOU,RCEi MOE 



NIPISa^G 



LAT/LONGs 4619/7955 



SPEaES 


N HEPOJRY CO^C, LEMSTHCQU) 


KEIGIfrfGM,) 


%>=,5 




MEM RANCE MEAN RANGE 


MEAN RMl'GE 


PPM 


WALLEYE 


3 0.12 0-23- 0.45 31,3 29,0- 33,0 


117 250- 400 


0,0 


Y, PEROl 


* 25 0,25 0,06- 0,65 23,0 17,0- 31,0 


164 50- 400 


4,0 


PIM 


* 16 0,21 0,14- 0,:38 38,6 iO,0- 52,0 


3« 150- 8 50 


0,0 



■* SIZE aJECIFIC 'OASSIFI'CATION AVAILABLE 



MERCURY CONCENT'FATI'QN IN RELATICM TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPEQES <6 6-8 8r-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Y, PERffl ~ A A A B. - - - - - 

PIKE ---AAAAA-- 



& MERCURy COWCENimTIOK <0,5PH^'l 
m WPOJRY CONCENlRffl'-ICN 0,5-1,0 PHI 
C MERGU'RY CONCENTRATICM 1,0-1,5 PPM 
D MERCURY CONCEMimT ION >1, 5 Pff 1 

ME.RCU:RY data not AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *RBGRESSia^ OAIA ******* 

REGRESSION! MODEL? HG=A0*L"A1 



SPKIES 


AO 


Al 


R 


STD Lm, 


HG AT SID 


Y, PERCH 


0,000156 


2, 32082 


0,785 





0,00 


Pim 


0,000865 


1,494 B 


0,842 


60 


0,39 



MERCU'RY DATI\ SOI-FAPY 
CNmRIO MINISTBY OF THE. EWVIRaNMENTi MEO'RAIORY SERVICES BFMCH 



LOG^TION: LAKE NIPISSING, 1977 

TCWHSfflP: WST BAY DIST'RICT i NIP I SSI NG 

DAm ;9QURCEi WE 



LM'AO'NG: 4610/8 010 



SPEQ ES 


N ^4ERaJRY cote 




MEAN RANd: 


PIKE 


* 24 0.28 0,12- 0',72 


WVLLEYE 


* 16 0,42 0,18- l.m 


Y, PEROI 


21 0,27 0,15- 0,45 



LENGTH CQ],) 

46, i B,0- 56,0 

35.4 25,0- 54«0 

25.5 21,0- 38,0 



rei^ClfrCGM,) %>^,5 

mm RANGE PPM 

531 300- 900 8,3 

461 200- 1600 18,8 

202 150- 300 0,0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATia^J AVAILABLE 



,MER,CURY CO,NCEl«'EA:Tia\' IN RaATI'Dls! TO FISH LENCHB 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPEaK <6 6-8 8-10 10-12 12^14 14-18 18-22 22^26 26- 30 >M 

.PIKE - - - - A A A B' 

KALLEffi --AAABBC-- 



A ^EROJRY CQNCENTRATia-J CS PH4 

B MERCURY CONCEN'TRAT IC»J 0,5-1,0 PHI 

C ffiRCURY CONCENIRAT ION 1,^0-1,5 PPM 

D r-EROJRY CONCENTRATIW >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOB THI.S SIZE. 



** ** ** *E EGRESSIiCWi DAm. ******* 

:regressI'Oisi model,? hg=ao*l'^ai 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LM, 


HG AT SID' 


PIKE 


0,000012 


2,59774 


0.610 


iO' 


0,52 


WALLER: 


0,000226 


2,06809 


0,642 


Si 


0,74 



lli 



MEBaURiY DATA SU|-f«RY 
Q^'IftRIO filNiISTKY OF THE raVIBa^MIKT, U^miORY SERVICES BRANiOi 

LOCATIONJ LAI-E tsllPlSSING, 1976 ,^.nmnnn 

TOWNSHCPi " DISTRICT I NIPISSINC LAT/LONGs 4617/8 000^ 

DAm^SOURCE: flOE 



SKQES N MERaJRY COKC, LENGTH (O'l,) l«IGHT{GI'„) l>=.5 

" " '" ' i-mm' RANiGE mMi Bmm mm bmge phi 

W. BAffi 10 0,3.9 0.2^ 0,48 iO,3 29,0- 31,5 325 250^ 40€ 0,0 

Y, PERCH 10 0.J1 0.1>- 0,42 24,3 19,0- 28,5 193 75- 250 0.0 „ . 

PIKE * 20 0,28 0,15- 0,64 47,1 41,0- 54,0 580 300- 900 10,0 " 

WALLE'YE * 19 0,45 0,24- 0,69 38,8 B2,:5- 45,0 539 300- 8'00 42,1 

S,fU BASS 4 0,37 0,26- 0,54 i3,l 29,0- 38,5 613 400- 950 25,0 

B,BUIIiiEMD. 9 0,20 0,12- 0,34 30,4 27,0- 32,5 4G0 250- 500 0,0 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATICW AVAILABLE 



• 



MERCURY CONCEWTPATI'ON IN RMjA'IION TO .FISH LE'NCTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 1^14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 



PIKE 



A A B 



frALLEYE „ - - A A B B^ 



A DCBOJRY CONCEmRATIOM €1,5 PRl 

B MERCURY CONCENTRATION 0, 5-1, PP^:^ 

C f^ROJRY' CONCENTEATia^ 1,0-1,5 PH4 

D f-ERGUPY CC»i€ENlFATI« >1,5 P'B-\ 

- MEECURY DATA i^llOT AVAILABLE E'OR THIS SIZE 

*******REGRESSIQN DATA******* 
REGRESSI'O^ MODEL: I]G=A0*irAl 

apECIE.S' AO Al R :SrD L:eN, HG AT STO, 

Pllffi "" 0,000014 2,55257 0,522 60 0,49 

mLLEYE 0,000127 2,22980 0,768 50 0,78 



MERCURY DAT^ SU.HI''m,RY 
aNimRIO' MINISTRY OF' THE EiWIRONriEiNlT, Li^EOPAIORY SERVICCS BRWCH' 

LOCATION: OW ^»1MI: RIVER, 197 7 

TCM^SfflP: - DISTRICT': ALOOIft LATAO^G: 4748/8454 

DATA .SOURCE; MCE 



SPEaES N HERajRY COiC LEHCTH (m.) l«ICHr(a'!«) %>=.5 

hmim range: mean ranct mm range ppm 

SimJT * 20' 0wl5 0',07- 0,27 17,5 14,0- 23,0 4 3 2'0- 75 0,0 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFI'CATICK' AVAILABLE 



MERCURY CONCEMTEftTia^ Um llELATION TO' FISH LE'NCrH 



SIZE MICE m INOffiS. 
.SPEQES <6 6-8 8-10 1'0--12 12-14 14-18 18-22 22-2'6 26-30 > 30 

aELT A A A ------ - 



A MERCURY CON'CENTEATI'ON '^l^^SFR-'] 

B rffiROJiRY CON'CENimTI'ClJ; 0, 5-1, PPti 

C MEROJIRY CON'CEMTRRTIQN 1,0-1, 5 PH/i 

D MERCURY CON'CEMTMTI'CW >1,5PH1 

- ME,RCU,RY DATA NOT ,a/AILAELE fDR TIHS SIZE 



******** REGPESSI'ON DA'TI\ ******* 
REGRESSION f-DDEL i H'G^,C^'L" Al. 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


sro Lffii, 


HG AT STD 


StEDT 


0,0 001 301 


2, 4, 50 '6 9 


0,841 





0,'00 



MERODRY DATA SU»m,FY 
CNTARIO MINISTRY OF THE QIVIRONMENT,, LfflOMTORY SERVICES. BRANCH 

LCO^TIOM: OLIVER LAKE, 1977 ^ ^ ., .^.., 

IDWN'SHI'P: .MCraLLAR DISTRICT: PARRY SOUND LM/t-'CNGs 4531/7948 

DAm SOJRCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CmC. LENGTHC'CM,) VE;IC3HT{Q!,.) %>-«5 

^lEAN Emm MEM RANGE MIAN RANGE PPM 

S.M.BASS* 14 0„31 0.12- 0^,78 10,9 18,5- 37.5 414 50- 700 7.1 

* SIZE S-ECIFIC BREAroOWN AVAIIABLE 



fEKM'RY CON'CENTRATIOi IN BaATIQN' TO FISH LE:NGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S..M, BASS ^. A A A A B - - - - 



A tffiFCIJRY OOT'CENI'Rffl'TQN <0',5 PHi 

B I-E'ROLrRY CONCSNTRM'IONi OuS-l.OPPM 

C MERCURY CONffiNTEKriQK 1.0-1,5 PPM 

D ffiROJRY OmCENTRffl-ION >1,5 PB-1 _ 

- MER'aiRY DATA NOR AVAILABLE FOR 'THI,S SIZE 

*******REGRESSiaNJ DAm******* 
REGRESSION MODHii HG= A(FL"M 

SPECIES » ft! B STD LEN EG AT .STD, 

S,M:,» BASS 0„00i0113 2.27740 0.861 Q: 0,00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUWmRY 
CUTARIO MINISTRY OF TBE ENVIRONMENT, LfflORATORY SERVICES BRM^CH 

IDChTimi OPASATIKA LAKE, 1974 

10WSHIP: OPAZATIKA DISTRICT: ALGOMA LAT/LONG: 4904/8 B06 

DATA SOURCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC. LENGTH (CIU) railGHTlGMJ l>^-5 

hmm RAMGE MEAN RANGE MEAN RANGE PPM 

PIKE 58 0.56 0.14- 1,60 44.3 12,0- 73*0 658 85- 3100 44.8 

WALLEYE * 70 0,75 0,22- 1,40 33,5 20,5- 49,0 377 114- 1000 74.3 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiaNI AVAILABLE 



MERCURY CONCENTRAlia^ IN RELATICM ID FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEYE -ABBBBC--- 



A flERCURY CONCENTP.ffl'ION <0.5PFM 

B MERCURY CONCEN TROT ION a5-l«0PP^i 

C E-ERCURY C'DNCENITRATION 1,'0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCENimT ION >1,5 PfM 

- ffiROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION DAm* ****** 
REGRESSION MDDH. : HG^0*L"A1 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT SID, 


WAr.LEYE 


0,011470 


1.1684 3 


0.4 33 


SO 




l.U 



ip 



IIERCURY DMA SUMftRY 
CNTAIIO' MINISTRY O'F THE ENVIRCNMENT, .LABORATORY SERVI'ffiS BRJSsNCIf 

LOC^TICN: OPEEPE;ESWAY LAKE, 1977 

TOWNSKP: (BUAY DISTRICT'S SUDBURY LftTA'Cl«i 4717/82,15' 

DAm SCH,RCE,i mE 



SPEaES n MERCURY CCNC, LENGTH CQI,) WEIGHT (GF»,) %>-,5 

me;an Emm mean range memi Bmm ppm, 

PIKE 15 1,21 0.90- 1.80 47,2 32.3- 67«0 326 40- 2000 100,0 



IffiRGU'RY DMA SUfrf-ftRY 
'CN^mRIO' MINier'RY of the .ENVIBmMraT, LffiO'MTORY SERVICES BRmiai 

LOCATION: PAPAKDMEm LAKE,, 1976 _ ^ ^ 

mmsmpi mhm dlstrict: TI^■^SKAl^ING lat/lokg: 4816/8. us 

QMPk S0UK:E: MOE 



SPEQES E MElCURYCOiC,. LENGTH (04,) IvEIGOTIGM.) %>=.5 

MEttJ Wmm ffiAN RANGE fffiftN PANIGE PPM 

PIKE 3 1/49 0,29- 3,70' 64,2 43,0- 102, Oi 271,6 405- 7264 3 3,3 



r ' 



HIEBOJRY DATA ,SU»mEY 
^a^mRIO MINISI'RY OF TEE ENVIIO'4MENT, .LffiO'RATORY SfflVICES BRMCH 

SJS; fuSf "''' DiItIiCI: TimS^mC IATACNG: 4805/8125 

DAm SOURCE-. HOE 



SPEQES U MEBGU^RY CONC LENGl'H (Q-'i,) VEIGHT{Gi::,| %>-,5 

2 '^'^9 78^^?79 'II 52 1^^8.2 f2f5 100C>!^1 50 lO^o' 
t:L'LE.-E 9 ?:U O-J'o- Lio i'i 47^- t'-J 1174 8 »- 2300 100,0 



MER'ajRY DATA SUMfm,RY 

CN'TARIO MINISTRY O'P THE QWIRCNMQW, lJm}BAmE-Y SEFVI^S BRANCH 

LOGATI'CN: PHARAND LAKE, 1976 

TOraSHIP: PHARAND DISTBICri TBIISKAfflNG LAT/lONGj 4807/8148 

mm SOUKE: MOE 



SPEaES N MEPGURYCONC, LENGTH (04,) I^IGHTCGK,) «>^,5 

MEAN 'Emm MEAN mNGE MEAN RW^GE PPM 

PIKE 3 0.52 0.19- 0.94 56,4 19,6- 66,6 1368 392- 2160 33.3 



ow'mRio MidisrKY 0:6* the: H^virOi^iuM', i^aoRffiORY services- BrmiCii 



LOCATION: PIV,AEISKA LAKE, 1S77 
DA'lft .SJUFCE: fiOE 



hm/LCm: 4949/8 34 3 



SFEa'tS d fvLBCLEY CDHCn 

PIKE * 15 0,29 0«15- 0«64 

hALLOE * 21 C«35 0',22- 0,75 

¥, PERQ-l 5 0,17 0,13" 0,2 3 



LCtMCTil (QU) 
I'lLMi mi)jGE 

45,0 35,0- 88,0 
36,2 21,0- 54,5 
2 3,9 20,5- 26,0 



* SIZE SPECIFIC a.l^.SSItl'CATia'. /AVAILABLE 



V=EIGHT(Gi,) l>=-5 

MEM^3l RMICE PPM 

567 225- 2650 6,7 

489 50- 1500 9,5 

17 3 lO'O- 215 0,0 



^EBCljEY coNat^'Maicfc m rii.a'iiqm to fisr leisGth 



SPEQ L& 

WKE 

WALLEYE 



SIZE MtCE IN IWCHES 

<6 6-8 8-10 I1O-I2 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

-.-.-.- A A A E- B. B. 

h P, A A A A B - - 



A t-EBOJiRY CQtCEiMaBATia^) <D, 5Ftf' 

1. MCKCURY COWCENTRATION 0,5-1,0 PPti 

C lEPCURY CONCEt^TKATICW. 1,0-1,5 PH! 

D rCROUPY CO«CEi\TRA.TlC:N >1, 5 PRJ _ 

- lEROUKY DATA NOT' AVAILAELE FC-E THIS SIZE 

*******EECEE£SIW OAm******* 
PiGBESSIQJ MODEL: HC-=^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LM, 


HG AT STD 


PIKE 


0,000161 


1,954 72 


0,9 37 


60 


0,48 


t^Arj£YE 


0,024194 


0,74018 


0,6 39 


50 


0,44 



MEeOJRY DATA, ,SUI#ARY 
CNmRIO niNISTRY OF THE EM/IRa^I'lKT, LffiORATOPY SERVICES BRil^CH 

LOCATIffli P0K3JPINE LAKE, 1976 

ratJSHrP: MHTNEY DISI-'RICI': COOIRM^T ,LAT/L'CMG:, 4829/8111 

DAm SOURCES MOE 



LENGTH iaUj WE,IGm(Gfl„) %>=.5 

,MEM1 _ RANGE ,^EAN' RANGE PPM 

56,1 37,5- 78,0 1344 208- 3072 44,4 

39,9 30.0- 47.2 876 327-- 2660 0,0 

* SIZE ^BCIFIC 'CIASSIFICATIC» MAIIABLE 



SPEaES 




N 


MERCURY CONC 


■ 










MEAN 


RANCT 




PIKE 


* 


18 


0.49 


0,16- 


1, 


00 


M, SUCKER 


* 


10 


0,14 


0,04- 


0, 


23 



MEF'^RY CONCENTRATI'O^i I^J RELATIONI TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS' 
SPEOffi <6 6-B 8-10 10^12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - - - - A A A B B B 

W. SUCKffi ---AAAA--- 



A MERCURY CONCENimTI'ai <0, 5 PPM 

B ffiROJRY CONCENTRATiai Ou 5-1,0 PPM 

C ^ERaJRY CONCENimTIClM 1,0-1.5 PPM 

D MEROJiRY CONCENimTIOK >1.5 P»I 

- ffiROJiRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSICB DA lA ******* 
RH3RESSI0N MODEL i HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Ai 


1 


STD LQ^, 


HG AT SID 


PIKE 


0,000311 


1,8102 3 


0,916 


60 


0.51 


W. SUCKER 


0,000000 


3, 967' 36 


0.,917 





0,00 



MERCU'RY DM"A_SUtfl^mRf 
ONT^IO MINI.m'RY OF THE ENVIRCWMENT, .LAM'RMORY SERVICES BFM'OI 

LOCATION: PRAIRIE BEE , LAKE, 1977 .^../o„r- 

•lOWNSfflP: PETER + 37 DISTMCT'i ,SIDBURY LhT/LOmt 4754/8 354 

Dhm SOURCE: MOE 



SPEQES N MER'CURYCOKC, LMGTHfm,,) WEiafr(GM,.) _ %>^.5 

MEM Emm MEM RftNGE MEM RANGE PPM' 

WALLEYE, * 15 0', 18 0,27- 0'.53 29,7 25.0- 35jD 270 175- 450 6.7 

Pl^ 14 0.53 0,2>- 1.60 47.9 29.0- 65.0 883 225- 1750 50,0 

* SIZE SPECIFIC BREMDOra AVAIIAB^LE 



ffiRClJRY CONCENTRATICM IN RffiA'nON TO FISH LENGIH 



SIZE RAICE IN IN'OffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3^0 >30 

WALLEYE - - A A A B - - - 



A NERCURY CONCENTRATION <]0.5 PHM 

B MERCURY CONCEMIRATICW 0,5-l.OPPM 

C MERCURY CONCENTRATIOS: 1.0-1.5 PPM 

D MERCURY CONCENTPAT ION >1.5 PH^ 

- ^ERCURY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 

#**#***REGRESSia! DA'IA ******* 
REGRESSION MC»a: HG» A0*L*A1 

SPECIES AO Al R STD hM HG AT STD. 

mLL,EYE 0.020491 0.86024 0.539 50 0.59 



MERCORY DATA SU^tftKf 
QNmRIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, LABORMORY SERVICES BRANCH 

WmTimi PRATT .LAKE, 197' 7 

TOWNSHPi SmT»3 DISTRICT i OOCHBANE LAT/LaJG: 4857/82 30 

DAm SOP' ICE: MDE 



SPEQES N MERCURY CONC. LENGTH (01 «) ViEIGHT(GMJ !>-,, 5 

MEAN :RANa: MEAN RANGE MEANI RAN'GE' PPM 

WALLEYE * 11 0,27 0,15- 0«48 19,6 29,0- 53,0 509 150- 1200 0,0 

PII^ * 15 0,26 0,10- 0«76 54,9 42.5- 76,:0 927 375- 2150 6,7 

* SIZE ffECIFIC BREAKDOWSf AVAIIABLE 



MROJRY CONGENrmTIO^ IN RELATION TO FISH LENGrH 



SIZE .RANGE IN INOIES 

SPEQES. <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2^26 26-30 >30 

WALLEYE - - - A A A A B. 

pi:ke ----- a a a a b 



A tEROURY CONCENTmTION '^,5 P»1 

B MER'OJRY CC13CENlTmTiaf 0,5-l,0P,iM. 

C MERCORY CaK^NTRATICM 1,0-1,5 PPM 

D WROJRY CONdNTmTION >1,5 PH4 

- MERCURY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSIC13 DAm******* 
RBGRESSIOJ MDDtt: HG= A^O*'L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD' LM 


HG AT STO 


WALLEYE: 


0,000533 


1,68213 


0,720 


50 


0,38 


PII® 


0,000057 


2,07550 


0,610 


60 


0,28 



I 
I 



« 



rjERCURY DATA BUff mRY 

Q^Tmio tmnsTKY O'F the ehviboi^'ent, ladoratopy services BTmCl] 

LOa\,TI»-:: PRATT LAKE, 1976 -^^,^...c TAn^/trKr^ Apr^l/nO¥\ 

TOWNSHIP: SEKim DIS'TFICT: COOTRP.JE hm/LCm- 48,37/82 « 

DA'IA SOUECE: fOE 



c^r^rnrc ->i rTTn^'FY COMC, LEKCTE (Q-',) VEICHT(0'1,) l>=,5 

WALLEYE * 16 0^6 0,11- 0.44 42.0 32,5- 52,5 747 100- 14.00 0,0 

tlKE * 21 0,34 0,11- 0,:P4 57,6 25,5- 73,0 1343 150- 2600 19,0 

* SIZE aPECIFIC CLASSIFI»TIOK AVAILABLE 



r'ERaJFY CORCENTPATI'W' IN PELATICK TO FISH LENCT'H 



SIZE PAICE m IN'CHES 

GPEQES <6 6-B &-10 10-12 12-14 14-lE 10-22 22-26 26-30 >30 

VVALLEYE ~ '" " '^ ^' ^ ? a 7 B 

PIKE ^ .- » A A. A A A b B. 



A I EPOj RY CGt^CO JI-FAT' I'CK <0 , 5 PW" 

L r^FF^CUPY COMCtyiFATIO^ 0,5-1,0 ?Pf-' 

C ^'EP'CDFY COKCFMFATiai 1,0-1, 5- PPf! 

L r'EFOjPY CONCErriFATIOr; >1,5 PHI 

- tIEPOUPY DMA HOT AvAILAELE FOP THIS SIZE 

*****#*ppCREr£IOM OA'm ******* 
EECPvESSiasi flQOELi : tlC^AO* L" I"! 



SPECIES 
vmLLEYE. 
PIKE 



AO 


Al 


P 


STD LQ'J 


0,00'0101 


2,08704 


0.,7i5 


50 


0,0^00050 


2,13984 


0,772 


60 



m AT STD. 
, 36 
0,52 



I 
I 



I 



MERajRY DATA SUMMftRY 
ONmRIO MINISTRY OF THE BWIRCWMQ3T, LMTORftlORY Sro^ICES BRANOI 

LOCATION! .RMSEYLME, 1977 

TDIWSHIP: ELIZffiEm DISTRICT: SUDBURY LAT/IQNG: 471 3/8 2B 

DAm SOURffi: MOE 



SPEQ ES U MEROJ RY CONC , LENCTH {(M , ) 

MEAN RAN'GE MEAN RANGE 

PIKE * 15 0,49 0-21- 1,10 50,0 28,5- 67,0 

WHITEFISH 15 0,25 0,06- 0,39 38,0 27,0- 41,0 

* SIZE .SPECIFIC Bre.AKDO'WJ AVAI'IABLE 



VCIGOTfGM,) 


l>«,5 


MEM RANGE 


PPM 


740 125- 1750 


40,0 


507 225- 700 


0.0 



MERCURY CONCEMmTICM IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN MCTIES 
SPECIES <6 6-^8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

pira:, - - - A A A B B B^ - 



A WRCORY OON'CENTRATiON <0,5 PM 

B ^ERaJRY CmCENTmT lai 0,5-1, 0PM 

C MEROURY CON'CENTRffl'im 1,0'-1,5 PM 

D MERajRY CONCENraM'ION >1,5 Pm 

- ^ERGORY DATA NOR AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******RBG,RESSIQN DATO******* 
RBGRESSICK MODEL: HG= AI^L'Al 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


BIB L'EN 


HG AT SID 


PIKE 


0,0016 » 


1,44584 


0,75 3 


60 


0,61 



I 
I 



:MEiajRY DATA SOfttftRY 
mTmiO MINISTRY O'F THE EWIMNICNT, .LABORATORY SERVICES BRAN'CH 



lOCATIOtiz RAf BEY LAKE, 1975 

latJStaPs fCKIM DISTRICT: SUDBURY 

DATA roURCE: MOE 



LAT/LONG: 4629/8 057 



SPEQES N ME.RCUKY C»C„ 

MEAl^l ,RAN«^ 

Y. PERQi 30 0'.02 0,02- 0,02 

PI,KE * 8 0.11 0.04- 0.20 



* SIZE aPECIFIC CLASSIFICATIQN AVAILAELE 



LENGTH (O'l.) 


■l-EIGHTfGM.) 


l>=.5 


MEAN RANGE 


JffiAN Bmm 


P»l 


13.9 4.0- 16.0 


40 40- 40 


0,0 


54,0 44. lO-' 78.0 


1381 600- 4000 


0.0 



MERCURY CONCENl'RATION IN :RILATIC1^ TO FISH LE'tCTH 



SPEQ ES 
PI I® 



SI2E RANGE IN INOffiS 
<6 6-8 8-10 1.0-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 
- « - « A A A A A 



A I'.EROJRY COi'^CENTRATlON '^.SPPF-i 

B f-IERCURY C0NCEN1RATIQN Ow 5-1.0 PHI 

C ^EROJRY CQNCENimTION 1.0-1.5 PH4 

D ffiR'GURY Ca^CENTBAT ION >1, 5 PPM 

- FERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



** ** ***RECMESSI'QN' DAm * * ** *** 
REGRESSiaM MODEL i HG^0*L"A1 



SPffil ES 


AO 


Al 


R 


STD^ LEW, 


HG AT SID 


PIKE 


0,000000 


1,294 70 


0.888 


60 


0.11 



I 

I 



MEROUKY DATA m»ARY 
CNmRIO MINISTRY O'F THE ENVIRCtaMENT, LffiORATORY SERVICES B^imN'CB 

.LOCATION I RED CEDAR LA:KE, 1977 

"ia«l'SHI,P: ffiCALLUM DISTRICT i NIPISSINC LAT/LONG: 4645/79M 

DAm SOURCE: ^OE 



SPEaES 


N MERCURY CO'NC, 


LENiGT'e (Q'U) 


miawiQ4...} 


%>=,5 




mm RANGE 


MEAN RANGE 


MEANI RAICE 


PPM 


CISOD 


* 10 0,18 0,14- 0,28 


37,0 32.0- 42,0 


500 300- 6 00 


0,0 


Y« PERm 


3 0,22 0,15-- 0,34 


24,0 20,0- 29,0 


167 50- 300 


0,0 


PIKE 


* lOi 0,49 0„24- 1,20 


54,8 38,0- 65,0 


1120 300- 1750 


30,0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATIO! AVAIIABLE 



WROJiRY CONCEOTRATia^ IN .R^ATION TO' FISH LENGTH: 



SIZE RANGE IN INOffiS. 

^ECTES <6 6-8 :8-10 liO-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

CISOO - - - A A A A 

PIKE - - - - A A A B B^ 



A MERCURY CON^CENraATI 'ON '€!', 5 Pffl 

B ^ElOURY CONCENTRATION 0,5-1,0 PPM 

C MIRCUIRY CQNCENTRAT lO.- 1,0-1,5 P»'l 

D MERCU'RY CiONCEN'TRATiad >1,5 P»1 

- ffiROJiRY DATA NOT AVAIIAELE FOR THIS SI2E 



*******RE.aiEssia^' DAm** ***** 

RBCKESSIQN MODEL: eG^D*L*Al 



SECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT SID 


CISCO 


0,000042 


2, 30412 


0,884 





0,00 


PIKE, 


0,000069 


2,192 32 


0,764 


60 


0,55 



I 

t; 



riEIvCUPY LATA ajffmPY 
UvTAiUO MleJUTl-FY 01 THF EnIVIIOMIN'I , LABORATORY SERVICES BWiiai 



iJOCAlIQ\: RCL' CWM. U^Kll, "1.976 

la^NSijIP: f-CO\LU.r DIS'lldCl: LMIPISSING 

UATA SOURCE: TiCr 



Lm/LOmi 4645/7954 



SPEa ES 


N 


FiEECURY CONC„ 


LENCI"H (Ql,) 


wiiarrfGF,) 




l>=,5 






imm 


RMGE 


tmm 


RAN'GE . 


MEAN 


mmE 


PPM 


VjA,T,f,E'¥E. * 13 


0,88 


0.25- 1,70 


42,5 


32, '0-' 72,0 


8 96 


350- 


2500 


76,9 


PIKE 


2 


0,70 


0,60- 0,80 


79,0 


48,0- 110,0 


1525 


900- 


2150 


100,0 


Y„ PEECH. 


1 


0,44 


« — 


25,0 


— '— 


200 


— 


— 


— 


BURBO'T 


4 


0,64 


0,5 3" 0,74 


47,8 


42,0- 54,0 


863 


650- 


1100 


100,0 


CI SOD 


9 


0,33 


0,06- 0,66 


33,0 


18,0- 41,0 


567 


50- 


1100 


33,3 


'|-v« SUCKER 


4 


oa,5 


0,08- 0„25 


44,5 


39,0- 50,0 


urn 


1000- 


1700 


0,0 


WHITEFISH 


4 


0,17 


0,08- 0,25 


42,3 


41,0- 44,0 


116 1 


950- 


1300 


0,0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiaNl AVAIMBLE 



MERCUEY COMCEfflTATiaM IK PM.ATION TO FISH LENGTH 



,SPEaES 
I^MjLEYE 



SIZE RANGE IN IN'OffiS 
<6 6-8 -S-IO 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 
^ - ^. A B E C D D D 



A ffiROJRY CONCENTmTIOT <D, 5 PH4 

B. r-ElCORY CONCENTimTI'QN 0i,5-l,0PB'1 

•C MERaj,RY COWaEN'Ti®T lOK 1,0-1,5 PHI 

D MEROUiRY C-ONCENTRATiasi' >l,5PH'l 

- I'ERCURY DATA NOT AVAI'LABLE FOR TIES SIZE 



*******p_^RESSIOJ DATA******* 
REGRESSIQ-^ MOD'EL,; HG^CF'TAl 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD' LQJ, 


EG 


AT STD 


mLLEYE 


0,000858 


1,82668 


0,804 


50 




1,09 



MEB,ajra DATA SU»mRY 
CN'^mRIO MII^ISTRY OF THE ENVI roKflEItr ,, LABO'RATORY SEBVICES e,RANCI-J 

LOCATION: RED ROCK LAKE, 1976 

lOWlSUP: MnTMI\N_ DISTRICT: MJ3Dm LAT/LCNG::: 4644/8 351 

DATA SOU'RCE.:: MOE 



SPEaES N MER^aJPY CONC, LENGTH (QK) l«IGHT'(Grv,) %>=,5 

imm ,RMGE hEPM mmm mm range pH'I 

WM.T.EYR 2 1,21 0,71- 1,70 46,5 36,7*- 56, i 1050 50fr- 1600 100,0 



MERCU'RY DATA SUMMARY 
'CNTARIO MINISTRY O'F THE ENVLRO^MMT, LfflORATORY SERVICES B,RWICH 

LOttTimi REMI LAKE, 1977 ^ ^ .«nc/o-,-.n 

TO»3'SH[P: CTRNEY DISTRICT^ COOIRANE LATAONG: 4926/8210 

DhTk ;90URCEi f-DE 



SPEQES N MERCURY dONC. LEN'Ca'e(««) WIOTrCffl,) %>-*^' 

ME.AN RANGE. mm RANCE ^iE,AN RAN'GE PH4 

PIKE * 12 0.31 01,12- 1,00 51.0 32,0'- 80.0 765 150- 2000 16.7 

WAtiEYE 14 0.62 0.12- 0,87 44,7 36,5- 55.0 824 400- 1600 78,6 

* SIZE a^ECIFIC BRmKDOra AVAIIABLE 



KRCURY CONffiOT'RATiai IN RQiATIOJ TO' FISH LENGTH 

SIZE RANGE IN IN'OffiS . ji 

SPEaES <6 6-8 8-10 1'0-I2 1^14 14-lB. 18-22 22-26 26-30 >30 

PI,1E .-... :** «■ A A A. A A B B 



A ffiRCURY CQN'CEMTROT ION CS PFM 

B ^ERa]RY CQNCENTRAT ICN 0, 5-1, OPBl 

C MERCURY CCMCENTRffl' ION 1,0-1,5 PPM 

D ffiROJRY Ca^CENTRATION >1,5 PBI 

- MERCURY DATA NOR AVAIIABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSION DA'm ******* 

.REGRESSION, MODQ. : HG= A0*L"A1 

SPECIES AO Al R S'TD LTO HG AT SID. 

PIKE^ 0,00'00a4 2,50119 0,781 60 0.39 



I 

I 



MEROJiRY DATA SUM1ARY 
'ONmRIO MINISTRY O'F THE QWIRONMENT, LABORATORY SERVICES B.imNCe 



LOCATION: RESTOULE LAKE , 1977 
TOWN SHIP I PATTEBajN DISTRICT 

mm SOURCE: MOE 



PARRY SOUND LATAO'NC: 4603/7946 



SPECIES 


U MERfflRY CONC, LE^IGTH(a4,) I^EIGHT(G^•,) 

mPM Bmm mean range ^an Emm 


%>=,5 
PPM 


L. TrouT 

mULEYE 
WHITEFISH 


1 2,00 - " 70,0 - - 3500 

7 1,B0 0,89- 1,60 J8,l 35,0- 42«0 479 400- 650i 
10 0,57 0,42- 0,75 47,0 44«0- 55,0 1070 8 00- 1700 


100,0 
80,0 






MERCUEY DATA SUI-fmRY 
CNmRIO^ MINIST-RY OF THE HWim'^'iraiV LffiOPAIORY SERVICES BWmCB 

^m\ ^^^' wImCT: P.:RBY SOU.:0 LM/LmC. 460V7946 

Dhm ,SOURCE,: HOE 



SPEaES N MERCURY OOMC, LENGTH {0!,) !f Jf^'^'^^iaKTrP %m 

|,«.LEYE * 26 l!i 0.85^1,^0 B6V^^ 29.CH 50,0 729 m<^ 1600 100.0 

^lisH * 6 S:l3 0:44^ 0.62 iolo I'tCo^ 45.0 975 S^OQ.- 1250 50,0 

L„ TKUT 1 2,10 - - 5,0 " " 3400 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVATLABLE 



^ERaLJRY CONCEMTPATia^ W RELATia^ TO FISH LENGTH 



SIZE mmE IN IN'OIES 
SPEa,ES <6 6-8 8P-1C 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-50 >50 

WALLE'YE -""'^^prIII 

KHITEFISH - ^ - - A b c 



A MERCURY CQNCENTRATIOK C, 5 PR-l 

B MERCUiRY CONCENTRATION 0.5-1,0 PPf'l 

C I 'EROURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 

D MRGDRY CONCEN'l'RAT ION >1,5 PH"! 

- MEROJ'RY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 

*******UBCRESSim DAm******* 
REGRESSION MODEL: liG^O*L"Al 



I ii 



SPECIES AO Al R SID LEN, HG AT SID, 

^EYE 0,025456 1.139J3 0.615 50 2,20 

milEFISH 0,001096 1,67227 0.817 0.00 



.ffiRCURI DATA ^JWAPY 
QNiTARIO' MINISTRY OF THE ENVI lO^r'EN'T , LfflO^KAlORY SEPVICES B^RANai 

LOCATION: ROBIN LAKE, 1976 

'TO&tqSfflP: I,R,9 DISTBICT: PARRY SOUND LOT/LOKG: 460 3/7958 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCUMY COKC, LQ^GTB (au,) KEI'GeTfGM,) _ %>=,5 

mm Bmm imm mwcs: mm r,mge ppm 

L,M, BASS * 21 0,91 0i,28- 1,50 3 3,6 25,0'- 44,0 74 3 250'- 1600 85,7 

* SIZE .SPECIFIC OASSlFlCmim AVAILABLE 



MERCURY CON'CENTBftTICN IN RELATIQ'^ TO FISK LEM^TH 



SIZE RANGE IN INiCHES 
SPEQES <€ 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L,*M, BA^ - - A E B. D D - - 



A .tER'QUlY CONCENTBRTION ^<, 5 P:»i 

B. ^EROJ'RY CONCSiTRATIOK 10,5-1,0 PPM 

C ffiRCURY CONCENraATI« 1*0-1,5 PPM 

D MRCU'RY COt^CENimTICK >1,5 FBI 

- MERCURY DATA NOT AVAIMBLE FOR THIS SIZE 



* * ** ** *REGRESSI'ON DA TA ******* 
REGRESSION MODEL: eG^O*L"Al 



SPECIES 


m 


Al 


i 


STD L,EN, 


HG 


AT SID 


L,M, BASS 


0.000320 


2,24879 


0,889 


0^ 




0.00 



MERaj.RY DMA SUWERY 
Oj^mBIO MINierBY of the aWIBONMENT, LffiOPMORY SERVICES BBmm 

LOCATION: ROCK ISLAND LAKE, 1977 ..,..-,„,-. 

IDWISHP: NOT^miNl DISTRICT' : NIPISSING LAT/LONGi 46 35/7932 

DAm SOU'RCEi: MOE 



SPEQES N KEROJiRY CONG- LENGTH (QUJ 1aEJGHT(GM,) I>-<.5 

MEAK BmOE I'lEAN RANGE, MEAN :RMn!GE PPM 

WM'TEFISH * 15 0,28 0.16- 0,49 34.7 28, iQ- 41.0 323 150- 500 0,0 

* SIZE ffECIFIC 'CLASSIFIffiTim AVAILABLE 



FIEROiRy CON^CENI-'RATim' m RttiATICN TO FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-'26 26-30 >B0 

WHI,TEFISH - - A A A B, - - - - 



A MERCURY CONCEN'TRATI'CK <0, 5 P»l 

B I'EROJRY CONCENTRATIONi '0,5-1^0 PPM 

C MERCURY CONCENITOTION 1.0-1.5 P:PM 

D ^ERaJRY CONCENlRATiai >1, 5 PBl _ 

- fBROJRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 

«******RE(mESSION DAm******* 
RBGMSSI'QiM MODELS HG^0*L"A1 

SPECIES AO Al 1 S'lD' LH^. HG AT STO. 

WHIEFISH 0,000026 2.60642 0,804 0,00 



MERCURY DNI'A SUMIftRY 
OSITARIO' MINISTRY OF THE ENVIK)M'tEI^T, .LffiORATORY SERVICES BRfltWl 

LOCATION: ROUND LAKE, 1976 

TOWiSfflP: OTIO DISTRICT: TIMISKAtlING LAT/LONCi 4801/8 002 

DATA .SOURCE,: MOE 



SPEaES N HEIttJRY CONC» LENCTH (O'l,) l/EI'CHT(a^'I„) t>^^5 

MEAN .RANGE ffiAN RAI^ffi MEAt^ RANGE PPM 

IvALLEYE * 10 0,69 0„50i- 1,10 51,6 41, > 64,0 1440 800- 2»0 lQiO,,0 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFI'CATiaJ AVAIIABLE 



f-ERCURY CONCEI^MTia^' IM RELATION TO FISIJ LE,NCTH 



SIZE RAbGE IN IN'ffiES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

WALLEYE - _ - « « jQ, B, c. C 



A ^•ERaJRY CONCENTFAT ION '<D,5PH'! 

B MEROJRY CONCENTRATION 0,5-1,0 PP!'1 

C IVERGURY CONCENimTIO^ 1, 0-1, 5 PPI'". 

D ^ERaJ:RY CONCENTRATICN' >1,5P»1 

" !-!ER'OL]'RY DATA NOT AVAIIABLE .FOR Tm.S SIZE 



*******REGRESSia\l DA m ******* 
REGRESSi'ON fDDEL: IIG^^.0* L" .Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SW LEW.. 


HG AT STO 


VmLLEYE 


0,000771 


.1,71«5 


0,881 


50 


0,64 



f1 



MERCURY DATA SUMMARY 
ONTARIO MINI,^KY OF THE ENVLMNMENT, LABORATORY SERVI^CES BRANCH 

LOCATION: SAGANASH LAKE, 1977 .,rr,.r^K^ >.n«A/Q->i= 

ID&®IBfflP: FENT'CN DISTRICT': COCITOME LAT/LO'^G: 4904/8235 

DAm. SOURCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC. LENGTOCQfl.) VEIGHTCGM,) %>=-5 

■'"""" " KAN: MHOE MEAN MNGE mm RANGE PPM 

WALLEYE * 15 0.11 0.14- 0,76 33.6 24,0- 45.0 312 50- 650 20.0 

* SIZE SPECIFIC BREAKDOW AVAILABLE 



MERGQRY CONdOTRATION IN RELATION 10 FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INOES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >B0 

WALLEYE ^ - A A A B B' - - - 



A tiERCO'RY CON'CE'N'TROT !(»■ <0,5 PM 

B IffiRCURY COTCENTRATICN 0. 5-1-OPPM 

C MEROURY CONaENlRffllOl 1.0-1.5 PPM 

D lEROURY CONCENTTRffl'TON >1.5 PM 

- MERCORY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSIGN DAm******* 
REGRESSIONi MODEL: HG= A0*L"A1 

SPrciES » M R STD' LEW HG AT STD, 

WALLER 0.000210 2.04729 0.859 50 0.6i 



fCEajRY DAI'A SUMf'ftRY' 
CWTMIO MIlNiISI"'RY O'F THE EWIBOfxiMENT , MBOFA'IO'RY SERVICES BRANOI' 



.LOCATION: Lkm OTE IHEBESE, 197 7 
ra«SHIPi CASGRAin DISTRICT: 

DATA SOU'RCE: I40E 



OOCHRANE 



LAT/LCKC: 4947/8 3 39 



SPEQ ES 


N PIERCURY COfC, 


LENGT'H (QU) 




MEAN BmCE 


mm BMim 


WAr,T,Effi 


* 15 0,42 0',25- 01,74 


40: „0 30,0- 52.0 


Piro 


15 0.44 0.28- 0.84 


52,4 B8,0-' 67,0 



l£ICHT(GP-U) i>=«5 

mm RATCE PPM 

58 3 200- 1150 26-7 

86 3 350- 1600 26.7 



* SIZE ,^ECIFIC 'CLASSIFICAT"IQ\' AVAi,U\BLE 



^EECUR¥ CONffiWITAlim IN R.ELATia^ TO PIStI LENGTH 



SI2E RAicc IN mams 

SPEaES <6 6-8 ^8-10 10-12 1,2-14 14-18 18-22 22-26 26- iO >30 

WALLEYE - - -. A A A a B - - 



A tER'aJHY CONCEiM'I'RAT'iav €), 5 FBI 

B MROJRY CONCENTRATiav^ a 5-1,0 PPM 

C f'ERaURY COMCEWI'EAI'IO^' 1,0-1,5 PPtI 

L P^RGURY CQNCEN'imTICK >1,5 PHI 

- tER'OjRY DATA NOT AVAILABLE FOR Tl-ilS SIZE 



* * * * ** *R EGRESSiaM DAia* * ** ***■ 
RBGRESSION, ^DDEL • HG^iI^ITAI 



SPECIES 


AO 


M 


1 


STO LQxl, 


eC AT STO, 


I^LLE'YE 


0,005946 


1„14108 


0,559 


50 


0.52 



MERCURY DMA aJMARY 
ON'mRIO MINISTBY OF THE B^VIBONMENT, LfflGimiORY SEEVICES B^ RANCH 

LOCAIION : SMDY 1 1 LAKE , 1 976 -.«,,.««, 

la^SfflP". I«R*9 DISTRICTS PARRY SOUND LAT/LOG: 4607/8 00- 

DA-m SOURCE: MOE 



SPEaES N MEROTFY CONC, LENCTHCQU) VEIGOT'(GM,) %>=.5 

hmm Bmm imm mmm mm mmcE ppm 

PIKE * 15 0,64 O.iT- UOO 50,5 43,0- 58,0 813 »0- 1250 80,0 
* SIZE ^'ECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MEROJiRY CQNCTfflmTI'CW IN RELATION TO FISH LENCMi 



SIEE RA,NGE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 > 30 

PIKE - - - - - A B C - - 



A jVEROURY CONCENTRATION 'C,, 5 PBl 

B f-ERGURY CONCENTimT ICN 0« 5-1,0 PPM 

C tvEEajRY CO^CENTR^T ION 1,0-1,5 PPM 

D rCROJlRY CONCENimT ION >1, 5 PPM 

- ^ERauiRY DATA IMOI' AVAILABLE FOR THS SIZE 

****** *RE'aRESSION DA'm * ****** 
PBGreSSI'Oi MODEL: eG^,0*L"Al 

SPECIES AO Al TR STD LEN, EG AT STO. 

PIKE 0,00O048 2,41*7 0,749 60 0,95 



r 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 



MEROJIY DATA SUMftRY 
QNTARIO MINISTRY OF THE aiVIFO^i^iENT, LABORATORY SERVICES BRAJ^CB 

liDCATION: SANDY #2 LAra, 1976 

TOWNSfflP: I,R<,9 DISTRICT: PARRY SOUND LAT/LCKG: 4607/8 002 

DAT^ SOU ROE: ,MOE 



SPEaES N MERCUPYCONC, LENCTH {QU} l€IGIlT'(Gf',) l>=<,5 

MEAN RANGE 'mm RANGE ME,AN RANGE REM 

Y« PEROI 3 0„28 0,21- 0^12 25,7 21,0- 28,0 225 75- 300 0.0 

Pira * 15 0«57 a«BO- 0.86 52,1 39,0- 60,0 827 350- 1250 53,3 

* SIZE SPECIFIC (XASSIFICATiaNi AVAILABLE 



MERaJRY CONCENrRATiav IN R^ATia^ '10 FISH LEMTTH 



SIZE RANGE IN IN'CHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 

PIKE - - - - A A B E - - 



A ^ERCURY CQNCENTRATICK €1, 5PB! 

B MERCURY COiNC'EN'TRAT ION '0,5-1,0 PPM 

C ^ERCURY CONCEi^TRATION 1,0-1,5 PPM 

D ffiROJRY CONCENTmTIOK >1, 5 PHi 

- MERCURY DATA NOT ^AIL?ffiLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSIOf^ DATA******* 

RBG.RESSia>i MODEL: HG^iO*L"Al 



SPECIES AO Al R STD LB^„ HG AT SID, 

PIKE 0,0 004 55 1,7958 7 0,725 6 0,71 



MERCURY DATA SU!#ARY 
CN'mRlO' MINISTRY OF THE QWiroNtlH^',, LffiORAIDRY SERVICES BR»3CH 



LOCATION: SASAGINAGA LAKE, 1976 

'TOWNSfflP: 'OOLQM^ DISTPICT: TIMJSKM-'UNG 

■Dftm SOURCE: MOE 



LAT/LCEGi 4724/794 2 



SPEa ES 


N 


MERCURY CONC, 


LENOTH (QU) 


WIIGOT'CGM,) 




%>=,5 






ME.ACsl .RANGE 


MEAN! mmE 


MEAN 


RJ^GE 


PPM 


PIKE 


3 


0,49 0,44- 0„M 


4 3,2 37,0- 52,0 


500 


310- 


8 50 


33,3 


L, TBDUT 


B^ 


0«.J4 0^2.1- 0^,48 


56,3 50,0- 60,0 


1650 


1150- 


2100 


0,0 


S„M,, BASS 


1 


0,69 - 


38,0 


8 00 


— 


— 


— 


CISCO * 


6 


0,18 0,14- 0,22 


25,7 20,0- 37,0 


272 


120- 


650 


0,0 


^^, aJCKER 


1 


0.4 5 - 


44,0 


900 


— 


— 


— 


R, BA,SS 


1 


0«52 '- 


15,0 


65 


— 


"■ 


mm 



* SIZE ffECIPIC 'CIASSIFICATIOIm AVAILABLE 



lyffiRCURY CONttNTKATI'OlS' IN RELATION 10 FISH LENOTH 



SIZE RAICE m .INCHES 
SP.Ea..ES <6 6-8 &-10 10-12 1.2-.14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

a SOD' - A A A A A - - - - 



A ME;rCUPY CONCLtVil'ATIOK <C„5PH'l 

B ^iERaJRY CONCEN'IimiOlN 0, 5-1, PPT-i 

C t'ERCUKY CONCENIPATiasi 1,0-1, 5 PPTI 

D r-lEROURY CONCENimT ION >1, 5 FFK 

- riEPCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TtilS SIZE 



*******REGRE.SSI0I^ DAm******* 
REGRESSICN MODa : BC^CFL'AI 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


BTD LBN, 


HG AT STB 


CIS'OO' 


0,018711 


0,69]2 3 


0,9 B2 





0,00 



MERCURY DATA SU^fmBY 
CNTARIO MINIOTIY OF THE ENVIBC»MEMi:, LfflOmTORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: SOffiWABIK LAKE, 1977 

T0&t3SHIP: SADLER DISTRICT: SUDBURY LATAONG: 4813/8110 

DAm SOUBCE: MOE 



LQICTHCOI.) WIGOT'CGM,) %>=, 5 

MEAN RANGE MEAN RANCi: PPM 

49.9 42*5- 63.0 660 300- 1425 4 6.7 

36.8 24,5- 56,5 487 75- 1525 33.3 



SPEQES 


N MERajRY CONC. 




MEAN RANffi 


PIKE 


* 15 0.54 0.2 3- 1.10 


WALLEYE 


* 15 0.59 0.27- 1.70 



* SIZE SPECIFIC BREAKDOW AVAIIABLE 



MERCURy CONCENTRATia^ IN RELAHON TO FISH LEMJTH 



SIZE .RANGE IN INOffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >J0 

PIKE - - - - - A B C D - 

WALLEYE - - A A A B C D 



A MERCURY CCWCENTRAT ION <0.5 ¥m 

B ^ffiRCURY CONCENTRffl" ION 0. 5-1. OPm 

C MERajRY CQNCENTROTIQN 1.0-1.5 PPP'l 

D .MERCDRY C'OIJCENTRffl* ION' >1.5 Pm 

- MERCURY DATA NOR AVAILABLE POR THIS SIZE 



* ** * ** *RE®ESSION DAm * * ** ** * 
RBGRESSia^ MODEL: HG= A0*L"A1 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


bU'D LEN 


HG AT SID 


PIKE 


O.OOOOOl 


3,413 32 


0,910 


60 


0.95 


VftLLEffi 


0.000147 


2.26281 


0.955 


50 


1.03 



MEROJRy DATA Sll#ftR.Y 
a^TARIO' MINISTRY OF THE ENVIRDMIvIENT, LABORATORY SEEVICES BRAN'CH 

.LOCATICW I SBCOiMD LAKE , 197i5 

TO&t^SfflP: - DISTraCTs SUDBURY LAT/LONG: 4711/8152 

DATA ^RCE: MOE 



SPECTES N MERCURY CONC, LENGTH (CM,) WEIGHT (GM,) %>^,5 

MEM Bma^ MEAN RANGE MEAN RMGE PPM 

B, TroOT 10 0,05 0,04- 0.06 17.6 2,5- 20.9 72 3^ 131 0,0 



I 

I 
I 
I 
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I 
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MEFCUFY DATA SUMmRY 

CMlPmO MINIOTRY OF THE HWIPOKMEISIT, LABOKATORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: SKEKINIKA LAKE, 1976 

TOWNSHIP: miSCmilLE DISTRICT: TIMSKAI^IISIG O\T/L0NG: 4831/8 014 

mm SOURCE: tDE 



SPEaES N MERCUIY COKC. LENiGTH (01,) l«IGHT'(Q!,) , %>«,5 

MEAN RAN'^Oi: MEAN RAKJGE mm RANGE PPM 

WALLER 10 0,28 0,16- 0,46 H, 6 31,0- 45,0 470 250- 750' 0,0 

PIKE 9 0,2 3 0,08- 0,42 47.3 38,0- 58,0 994 18CH 2000 0,0 



MERCURY DATA SU»mEY 

ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIB»FlEls!T, LffiOFAIO'RY SERVICES B.RANCH 



LOCATION: SHACK LAKE, 1977 



TOWSfflP: BEATON 
DAm eOUHCE: WE 



DISTBICT: COCHRANE 



Lm/LOmi 4857/82 31 



SPEa ES 


N MERCURY CCNC« 


LENGTH (05,) 


^SIGOT(GM.) 


%>=*5 




MEAN Wmm 


MEAN RANGE 


MEAN RANGE 


PPM 


PIKE 


* 15 0^,B0 0«12- 1,10 


49,1 37.0- 91,0 


779 300- 4210 


6,7 


WAT.T.E'YE 


* 15 0,37 0,20- 0,58 


40.6 34,0- 53-5 


542 250- 1250 


20,0 



* SIZE .S'ECIFIC B^REAKDOlt^l AVAILABLE 



f'ERCDRY CONffiNTEAl'IOT IN RELATION TO FISH LENGTH^ 



SIZE RANGE IN TOOffiS 

SPEQES <6 6-8 ^8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26^30 >30 

PIKE - - - - A A A B B B 

WALLEYE " - - - A A B B - - 



A fCR'CURY CONdNTRATIOT m^S Pm 

B MEICORY CONCENTFAT'ias! 0,,5-l,0PPM 

C MERajRY COTCENTPAff'iaN 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CONffiKimTi™ >1,5 P»1 

- MERCURY DAI'A NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 



* * ** ** *RE'GRESSION DA'IA* ****** 
RBGIESSION MOOa,: HG= A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN 


HG AT SID, 


PIKE: 


0,000086 


2,06852 


0,928 


60 


0„41 


mLLEYE 


0,000804 


1,6448 3 


0,625 


50 


0,50 



MEROJFY DATA ,SUI#mRY 
aNTARIO' MINISr'KY OF THE .ENVIROlatimT, LmomiOm SERVICES. BFANCB 

LOCATION J SmCK LAKE, 1976 

TOTN'SHIP: SEATavI DISTRICT': 'OOCtitME LAT/LONG: 4857/82 Bl 

DATA SOURCE; MOE 



LENCTHi iau] KEIGffiiGt-..) %>=,5 

MEA^i mum mm mmm ppm 

4!,8 34,0- 56.0 865 B50^- 1850- 69:.2 

56-9 45,0'- 80,0 1282 600'- 3500 11,8 

* SIZE rSP'ECIPIC OiASSiri'CA'llOt^ AVAILABLE 



SPEQ ES 


N MEB'CUR.Y CQNC, 




fr'lEA,N RANGE 


Vy/CLEYE 


* 13 0.64 0.31- 1,00 


PIM 


'* 17 0,38 0,26- 0,71 



WECURY CON'CTKTFAl la] 11^ FELATItt^ TO' FISH LEMITH 



SIZE mtcE IN mams 

SPEa-ES <6 6-^ ■8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >'30 

W'ALLEffi - - _ -, A B C D - - 

PIIE ----- A A A B. B 



A .ICRCURY CONCENTBATIOK CSPEN 

B. MEB'CUEY CONCL^iiTmTiaJ' Ou 5-1,0 PPM 

C tERCU.RY CONCENT-RAT lOK 1,0-1,5 PPM 

D ,ME:K!CURY CONCENTRATICt^ >1, 5 PPM 

- .MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



**'*****REGRESSI'OM DATA******* 
RIGRESSI'CM MODEL: ,BG'^Oi*L*Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD' LEN, 


HG Al' STD 


WALLEffi 


0,OOOU3 


2.27427 


0,755 


50 


0.8 3 


PIKE 


0,004085 


1,11066 


0,591 


60 


0,39 



MERCURY DATA SUf#mRY 
QNmRIO MINISTRY 0,t' THE SWIIO^MH-n', LffiO'KATO'RY SERVIffiS B^RMCH 

LOCATION: SMNMG TREE LA:KE., 197 7 

•la^SHIP: LBONAflD DISTRICT : TIMISKMflNG lAT/LOmt 4731/8104 

DAm SOURCE: MOE- 



SPEQES N MERdJiRY COMC^ LENGTH (CM,) l«IGHTi(GM,) %>^,5 

MEM^ Bmm MEAN MNffi mm EMCE P»1 

WMiEYE * 20 0, B3 0,16- 0„66 40,5 29.5- 52,5 6'96 2M- 1»0 15,0 

*■ SIZE SPECIFIC 'CLASSIFI'CATICM AVAILABLE 



liEaajRY CONCEOTBATI'CN IN RaAllO^ TO FISH LENGTH 



SIZE RAfCE m INOffiS 
■^EQES <6 6-8 ^10 10'-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30' >30 

WAr_l.EVE - - - A A A B B - - 



A tCRCURY CONCENTmTl'QN <0,5Pai 

B ffiROJiRY CONCENTRATION, 0,5-1,0 P»i 

C ^ERGURy CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 

D tCROJiRY CONCEMl'RATI'QN >1, 5 PPM 

- MEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia>l DAm ******* 
RBGffiSSiaMi MODEL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT SID 


mLLEffi 


0,000064 


2^28875 


0,794 


50 




0,50 



I 
I 
I 



I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 



'CNIM^IO MINISPFY OF THE BJVIROMf ;EKT, Lfi£-ORMORY SCKVICES BEii^a] 

LOCATION: SKELEION LAKE, 1976 

la-vlSliSHIP: I-ULLIGMn' DISliaCI: TIMISKAI'ING lA'l/LChC', 4752/79? 9 

DAm SOURCE: flOE 



SPEQES N MEECU'FY COKC« LEtNi'GTh (QU) reiGti'l'(GK;„) %>-„5 

hlEPM BMQE HEAt'^ RANGE f'lEAK RANGE PPM 

V4PLLEYE 10 0:„,79 0,28- 1,70 39,9 28,6- 62,5 650 150- 2 »0 80,0 

PIKE 3 1,04 0,85- 1,40 50,2 45,7- 53,6 600 300- 800 100,0 



i 



MERGURY DATA SUi-fftRY • 

asHARIO' MINISTRY O'F THE QWIR»Jf3B^^iT, UTORATORY SERVICES B.RAN'CH 

LOCATim: S^DKE. LAKE:, 1977 | 

TOMiSHIP: PECK DISTRICT:: MIPISSING LAT/LGIC: 45B1/7841 ^ 

DhTh 3DURCE: MOE 



SPECIES N MERCURY CONC, LENCTH(aU,) ICIGOTfGM,) %>=,5 

MEAN RMMGE MEM RANGE: MEAN PWGE PCT1 

L„ TROUT * 10 0«22 0,05- 0,54 1%B 2 3,5- 55,5 518 75-' 1600 10,0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAIL^LE 



MERCURY CONi'CENimTia^^ IN :RnL.ATIOT TO FISH LENGTH 



SI2E RANGE IN IN'CHES 

SPEQES <6 6-e 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- BO > M 

L, TRDUT - - A A A A A B. - - 



A ^ERCURY CONCEOTRATION 4),5PR4 
B t-ERCURY CONCENTRATia^ 0^5-1,0 PHI 
C f^ERCURY C02-JCENTRAT ION 1^0-1, 5 PHI 
D IvERGURY CONCENTRATION, >1,5 PPM 

tlERCURY DATA NOT' AVAILABLE FOP THIS SIZE 



*******REGRESSIa^i. DATA******* 
REGRESSia^ MODEL: HG^,0*X"A1 



SPECIES 


AO 


1^1 


F 


STO LEN, 


HG 


AT STO 


L« TWDUT 


0,0000 iO 


2, BB86 3 


0,927 


60 




0,53 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DAl'A SUfimRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIBQi\IMEOT, LABORAIORY SERVICES BRANCH 



LOCATION: SMOKE LAKE, 1976 

TCWNSMP: PECK DISTFdCT: NIP I SSI NG 

DAm SOURCE: MOE 



LAT/LONG: 4531/7841 



SPEOt ES 

BURBOT 
S„FU BASS 
l^nTEFISH 
L* TPDUT 



N 



MERCURY CONC, 



10 

11 
10 

10 



mm 

0«78 

0. 31 
0„13 
0,4 3 





oa4- 

0.04- 
0«15- 



RAN'CE 
l^ 1,00 



0,44 

0,41 
0,84 



LENGI'H (CM,) 

56, 2 
25,6 

31, 3 

48! 7 



RAi^lCT 



KEIGHT{ai,) 



41,0- 
21,0- 
28,0- 

32,5- 



69,0 
31,0 
39,3 

70,0 



mm 

1345 
293 
245 

1296 



RANGE 
400- 2250 
150- 427 
150- 550 
200- 3808 



%>=,5 
PPM 

90 «0 
0,0 
0,0 

40,0 



SIZE SPECIFIC ClJ\SSIFICATIa^i AVAILABLE 



SPEQ ES 
BURBOT 
S,M, BASS 
L, TROUT 



MERCURY CONGENI'RATiaNl IN RELATION TO FISH LENCTH 



SI'EE RAICE IN DSfCIES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

-'"---BBD^C- 
-AAAB----- 

-'--AAABBCC 



A t'EROJRY CONCEOTRATICK <0,5PPM 

B I'CRCURY CON'ffiNTRATION 0,5-1,0 PPM 

C ffiRCURY CON'ffiNTRATION 1,0-1,5 PR1 

D P-EROJiRY CONCEMTRATICK >1,5PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR Tin S SIZE 



****** *REGRESSI OiM DATA** ** ** * 

moRKsiCN ^«^DIL: hg^o*l"ai 



SPECIES 


A:ff 


Rl. 


m 


STD LEN, 


HG AT STD 


BURBOT 


0,004760 


1,26129 


0,7 3 3 





0,00 


S,M, BASS 


0,000579 


1,92620 


0,717 





0,00 


L, I'RDOT 


0,000042 


2, 35105 


0,986 


60 


0,64 



MERCURY DM'A SUI#mRY 
CNmilO MINISTRY OF THE ENVIROMMENT, LADOFA'IORY SERVICES BRMQI 

LOCATION: SNIGISI LME, 1976 ^ _^^ ^^^w^ocrn 

TOKMSMCP: I™R«9 DISTRICT: PAKRY SOUND LAT/LCNGi 460 3/7959 

UAm SOURCE: MOE 



L.M.BASS 9 0,44 0,J2- 0,64 55,9 3 3,0- 40,0 78J 600- 1050 3 3,3 

PIffi * 24 0,54 0,24- 1,50 52,3 35,0- 64,0 775 250- 1450 29,2 

* SKE ^ECIFIC CLASS! FI'CATIQN AVAILABLE 



14ERaJRY CONCENTPATION' IN RELATION TO FISH LEIOB 



SIZE RAi^CE IN .INOffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PII(E «---.AABBC- 



A MER'CURY CONCEmmTION <D!, 5 PH1_ 

B tERCURY COiSlCENimTION 0', 5-1,0 PPM 

C [■EROJRY CONCENTRATION 1,0-1,5 PH' 

D f-EROjRY CONCENimTION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT MAILABLE FOR THIS SI2E 

*******REa^ESSiaj DAm******* 

REGRESSION MODEL: HG=^,0*L^.A1 

SPECIES *0 Al R STD LEW, HG AT SID. 

PIKE 0,000059 2,28405 0,807 60 0,68 



I 
I 



I 



SPEQES N MERCURY CONC, LENGTH (Ql ,) KEIGHT(GM,) %>*.5 ■ 

MtT-RM i^ttMinp' MP aw '. RMCCR MEAN RWSIGE PP^j m 



I 
I 
I 
I 
I 
i 

t 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 



I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUI'f'fVRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, L^COBAIORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: SUCKER LAKE, 197 7 

TOWNSHIP: LASALLE DISTRICT : NIPISSING LATAONG: 464V7925 

DATA SOURCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC„ LENGTH (Ql,) HEIGHT (GK,) l>^»5 

ME:AN RANCS ME^ RANGE ^EA^! RANGE PPM 

PIKE * 14 0.39 0-,15- 0,67 48,4 39«0- 59,0 618 ^00- 1150 35,7 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATIOM AVAILABLE 



MEROJEY CONttNTRATIGN IN RELATia\I ID FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE ----AABC-- 



A MERCURY CONCENTRAT ION <0,5Pei 

B MERCURY C(»CENTKAT ION 0,5-1,0 PPM 

C ^ERCURY CONCENTRATia^I 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY COSICENTRATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia4 DAm ******* 
REGRESSION MODEL: HG#iO*L"Al 



SPECIES -ftS tt i STO LEN, HG AT STD, 

Pim 0,000000 4,01465 0,865 60 0,8 1 



MERCURY DATA SUMMA,RY 
CWmRIO MINISTRY OF THE ENVIIO#!©lT, LABORATORY SraVICES BRMSICK 



LOCATION: TALON LAKE, 1975 



TO^SHiP: - 

Dhm SOURCE: 



DISTRICT: NIPISSING 



LAT/LONG: 4618/7905 



MOE 



SPEa ES 


N 


MERCURY CONC 


• 


LENGTH (CM.) 


wiiGHr 


(GK.) 




l>=,5 






ME AMI 


RANCT 


MEAN 


RANGE 


^EAN 


RANGE 


PPM 


WMJLEYE 


* 37 


1,01 


0. 37- 


2.10 


45.5 


34.0- 64,0 


1207 


400- 


2900 


94.6 


WHITEFISH 


9 


0. 37 


0.24- 


0.51 


45.8 


40,0- 52.0 


1367 


750- 


1800 


22.2 


L. TBOUT 


13 


0.41 


0.20- 


0.67 


48.1 


32.2- 62.0 


1713 


600- 


3000 


23,1 


BURiOT 


* 20 


0,96 


0.40- 


1.80 


54,6 


43.0- 67.0 


122 3 


600- 


2050 


95.0 


CISCO 


13 


0,42 


0.17- 


0-69 


30.0 


26,0- 34.0 


333 


200- 


425 


30,0 


S.M. BASS 


* 19 


0.50 


0.35- 


0.69 


30,7 


28.0- 37.0 


557 


350- 


1100 


52,6 


PI re 


1 


0.51 


- 


- 


49.0 


— — 


800 


— 


"■ 


'■•■ 



* SIZE SPECIEIC CLASSIFICATICK AVAILABLE 



I'lERajRY CONCENTKATICt^ IN RELATION TO FISH LENGTH 



SPECI ES 
WMjLEYE 
BURBOT 
S.M. BASS 



<6 



6-8 8-10 



SIZE RANGE IN INCHES 

10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

B D D D - 

B B C D - 



A 



A 



B. 



a ^RGURY CONCENimTICB <D,5PIM 
S MERCURY CQNCENIRATIQN 0.5-1.0 PPM 
C ^EFCURY CONCENTRATION 1.0-1.5 PFM 
D MERCURY CONCENTRATION >1,5 BWi 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



** ** ***RECTtESSION DAm ******* 
REGRESSICK MODEL: HG^0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STO L^. 


HG AT OTD 


WAI.f.EYE 


0.000040 


2-6 3420 


0.742 


50 


1.20 


BU'RBOT 


0,000217 


2.08964 


0.7 36 





0.00 


S.M. BASS 


0.008519 


1.18489 


0-546 





0.00 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
i 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 



MERCDRY DATA SUff^mRY 
'ONmRIO' MINISTRY OF THE QWIRCIiMENT,, LABORATORY SERVICES B^RMCK' 

LOCATION I TANK LAKE, 1976 

TOWN.Sffl.P: PROUDFOOT DISTRICT'S PARRY SOUND LAT/LO^Gj 4537/791B 

DAIA SOURCES MOE 



SPEQES N MERajRY CONC, LENGTH (QI,) WIGIir (GMi. } %>«,5 

f-'lEAN .RANGE mm RAN'GE MEAN RANGE PPM 

B. T,RDOT 24 0,0i4 0,02- 0,05 18,1 13,0'- 22,1 61 13- 118 0.0' 



m. 



hiEBOjm DM-A sur#y\KY 
aq'-iARio MiNisrEY of the h9Vihdwi-.£:mt, iMXjimom services BBmia^ 



LOCATICW: ,LA,KE, TE^iAGAKI , 1976 

latslSWP: - DI,Sf'KICT: Mi IP I SSI NG 

uAm SOURCE: I''OE 



hm-/LmCz 47010/8 005 



SPECIES 


W 


riET'OUPY CGNC 


* 


LBl^CT! 


-i (O';,) 




VEIGKT(Gr',) 




l>-,5 






[4EM^ 


PAi\CE 


MEMi 


PAWGE 


MEAi^J 


FANiCE 


PPM 


■W'aLE'YE 


* 7 


oae 


0,04- 


0,5S 


4 3,8 


24,0- 


56, 3 


958 


60- 


1850 


14,3 


M,iI,lEFISH 


11 


0,0'4 


0,01- 


o,ce 


41,3 


27,^ 


53,0 


590 


90- 


lan 


0,0 


CISCO 


9 


0,04 


0,01- 


0,0 7 


2 3,2 


15,5- 


30,3 


73 


20^ 


125 


0,0 


L^ TrooT 


5 


0.06 


0,05- 


0,08 


44,2 


36,0- 


54,0 


605 


200- 


1200 


0,0 


6o:rbot 


4 


0,15 


0,10" 


0,24 


40,0 


32, 5- 


45,5 


32 5 


10 0-' 


550 


0,0 


PIKE 


4 


0.0 7 


0,04- 


0,14 


4 3,1 


32,0- 


70,0 


626 


15- 


2 »0 


0,0 


S,frU BASS 


B 


0,07 


0,0,5- 


0,12 


31, 3 


28,0- 


35,0 


317 


150- 


450 


0,0 


R, BASS. 


1 


0,06 


^ 


— 


13,3 


— 


— 


15 


■— 


— 


— 


Y, PEEOi 


1 


0,06 


_ 


« 


16,5 


- 


— 


10 


— 


™ 


'— ' 


lu SUCKEP 


2 


0.05 


0,04- 


0,05 


41,7 


38,0- 


4 5,3 


775 


550- 


1000 


0,„0 



* SIZE S'ECIFIC CL^.SSIEI'CA,1'I» AVAILABLE. 



l^EBviCUFY COWCEWI'RAI la. l;^i RELATION TO FI,SHi, LEINGTH 



SIZE BAbGE IB INCHES 
SPEQES <6 6-8 :B-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

W,ALLEYE - - A A A A A B. - - 



A tEECU'RY CONCEIsJ:Tl#TI0U <D, 5 PB: 

i tERajvRY CQNiCENTRAr ION 0, 5-1, PH I 

C f-EpajRY CONCEKTKM' lOl^i 1,0-1,5 PPI1 

D T'ERGORY CONCENTBAT ION >1, 5 PFFi _ 

- t-ERiCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *RE'CKESSia4 DA lA *' * * * *** 
l«GRESSI« t^GDELi HG^,0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW, 


HG 


AT S'TD' 


WALLEYE, 


0,000002 


2,97627 


0,9 36 


50 




0,28 



t 
i 
I 



MERCURY DATA, ,SUMftRY 
•CN^mRIO MINISTRY OF THE ENVIRaW,ENT, .MBQRATORY SERVICES B^RWCH 

WmTimt TIMBER LAKE, 197 7 

'TCI«^SHIP: BUILER DISTRICT t NIPT SSI ,NG' LA1*/L0'NG: 46.30/7903 

DAm SOURCE.- MOE 



SPEa ES 


N MERCURY COKC. 


LENGl'H' (au) 


KEIGHTfGf:,) 


l>=,5 




MEANi RAt^lGE 


tEAN RANi^GE 


me:aw range 


PPM 


FIEl*«MIN,EE 


5 0,44 0,27- 0,67 


3 3,4 3.3,0- 35,0 


320 300- 350 


20,0 


L, Tro'UT ^ 


' 10 0,35 0,24- 0,54 


44,8 31,0- 61«0 


940 250'- 2200 


10^0 


s,, t:rdut 


1 0,42 - 


44,0 


1100 


- 



* SIZE SPECIFIC GLASSIFICATia^ AyAIMBLE 



Ml^BCURY CONCT'NTRATia^ IN .R^ATia^ TO FISH LENGrH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPE.aES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

,L, TRDU'T - - - A A A A B B - 



A ffiROJRY CONCENTRATIOiM ^, 5 P»l 
B r«RaJRY CONCENTRATION' 0,5-1,0 PPM 
C ^ERaJ,Ry CQNCENTRAT ,IOK l,^0-l.-,5 PPM 
D ^ERaJRY CONCENTraTION >1, 5 P»1 

f--ERaj',RY .DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE. 



*******R.BGffiSSiaJ DAm.* ****** 
REGRESSION .MCHEL,: HG^0*.L"A1 



SPECIES 


10 


Al 


1 


STD LEN, 


HG AT STD 


L, TROUT 


0,002156 


1,33309 


0,914 


60 


0.,.51 



HEROU'RY DATA SUMm,FY 
.mTARIO MINISTRY OF THE QWIROWMENT, LABO^K/ilORY SERVICES BRANCH 



LOCATION: LAKE TIIIISKAMIKIC, 1976 

■TOWWSfflPi - DISTRICT: TIMISKr^^TNG 

DAm .SOURCE- HOE 



LAT/LCNG: 4652/7915 



SPEGE ES M 




MERCURY CONC 


, 


LENGTH (Ol,) 




WEIGOTCCf;,) 




%>-,5 






lihM4 


mmai, 


I-EAN 


RANGE 


mm 


RANGE 


PPM 


PIKE * 


6 


0,65 


0,47- 


1«10 


54,8 


41,&- 


68,0 


1105 


4 so- 


1'900 


50,0 


wAr,T.EYi: * 


7 


0.8 


0.41- 


1,50 


34,4 


2 3,0- 


54,0 


482 


lo 0- 


1500 


71,4 


CISOO 


5 


0,2 3 


0,14- 


0, m 


30,1 


24,5- 


39,0 


320 


150- 


600 


0,0 


SMJGER 


5 


0',87 


0,48- 


1, ?Q 


26,8 


21,0'- 


32,5 


204 


160- 


325 


80,0 


tijtniEFISK 


1 


0,17 


— 


- 


48,0 


— 


— 


1200 


— 


~" 


*■"' 


R,^,H,„SUCIER 


^ 
/. 


n,l5 


oa2»- 


0,17 


31, 5 


31,0" 


32,0 


400 


400- 


400 


0,0 


S«,M, BA.SS 


2 


0,60 


0, 18- 


0,81 


34,5 


20, 0- 


41,0 


700 


400- 


1000 


50 ,0 


Y, PERai 


1 


0^.29 


^ 


». 


21,0 


- 


— 


175 


— 


-■ 


"~ 


MDOWE'YE 


3 


0.26 


0«22,- 


0,28 


28,8 


22,5" 


3 3,0 


308 


150- 


400 


0,0 


K« aiCKER 


1 

J. 


0, 3.9 


- 


- 


44,0 


- 


— 


1250 


— 


— 


wn 


F„l^, DFUI-! 


1 


1,60 


- 


- 


5 3, 


— 


■—' 


2100 


*" 


*~ 


mm 



* SIZE SPECItlC CLASS! EI CAT ICt'J AVAILABLE; 



r.ERaj'PY CONCEiMlRAlia. IIJ EH-Alia^ '10 FISB LthCm 



SPECCtS 

PIKE 

WALLEYE' 



SI2E FAtCE II^ INQIES 

<6 6-8 .B-lO 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2"26 26-30 >30 

™ -- - ^ - A B E C - 

- - A L B C D' D 



A f.EKaiRY COi4CElvT»TI0lNl <0',5FH1 

B rEROJRY COiMCEWlEATiai 0, 5-3., PHI 

C rER'CURY CO'WCEKTRATICN 1,0-1, 5 PHI 

jj tER'GURY COWCEiNJTRAI" ION >1, 5 PW: 

- [EKOUFY DATA NO'I' AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RLCPESSia^ DAIA******* 
REGRESSIO;:^" MODEL I IiC^=A0*L''Al 



SPECIES 

PIKE: 

wALLEYE 



AO 


Al 


R 


STD hm 


0,001272 


1,55044 


0,823 


60 


0,004501 


1,45610 


0,980 


m 



m 



AT SID, 

0,7 3 
1,34 



I 



MERaJRY DMA SUMM^FY 
'CNTARIO' ■ MINISTRY O'F THE EWIBQNMraT, LfflORATORY SfflVICES BIAN'CK 

LOCATION: TOf-lIKO LAKE, 1977 

■TCWiStttP: GRANT DISTRia' i NIP I SSI NG ■ LAT/1,0NG: 46 32/7949 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONC, LQJCT'Hfa^U) WEIOfT'CGK.) %>= , 5 

ME:MI EAN'GE: mean RANGE: MEAN RANGE PPM 

S,M, BASS * 5 0.82 0,61- 1,20 31.6 26,0- 38,0 570 200- 1400 100,0 

* SIZE ffECIFIC aASSIFICATIQN AVAILABLE 



MER'OJRY CQNCENI'RATia^ IN RaATICW: TO' FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN IN CMS 
SPEQES <6 6-8 ,8-10 10-12 12-14 14-lB 18-22 22-- 26 26-30 > 30 

S„M« BASS - - B B B C - - -"'- 



A ICROURY COTCENTRftTION C^ 5 P»] 

B. MR'ClJRY CONCENTMTION 0. 5-1.. FBI 

C MERCURY CONCENimTION 1«0-1«5 PPM 

D WR'ajRY CaJCENTRATIC3N! >1,5 PPM 

- ffiRajiRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 

*******Rmmssim dato******* 

REGRESS! 'O^ MODEL: EG^O^L'^Kl 

SP,ECIES AO Al R ^D LEW,, HG AT STO. 

SJ4, BA,SS 0,002459 1,67671 0„9 3;5 0,00 



tlEFCURY DATA SUff-mRY 
a^mRIO' MINISTRY O'F THE EMVIKIIIENT, LfflOEAlORY SEKVICES B.KWCH 



LOCAl'ION: TQ^iim LAKE, 1976 

TGl'«SHIPi GRMT DISTRICT: NIPISSING 

DNm SOURCES MOE. 



LAT/LONGi 4612/7949 



SPEQES 




N 




MEROJRY COKC 


, 












trnm 


.RAtNlGE 




WM^LEW 


* 




33 


1,15 


0.,71- 


1, 


80 


S„M„ BASS 


* 




6 


1,0' 3. 


0,72- 


1. 


50 


■'Iv, SUC'KER 


* 




6 


0,2 7 


0„07» 


0, 


40 



LENGTP (O'l,) 
I-EAN RA1\!GE, 

42,1 35,0'- 54,0 
M,0 3:3,5- 3.8,0 
4 3,6 35,0''- 49,0 



HEIGHT (01,) 'l>^,5 

mm RANGE PB1 

602 300- 1300 100,0 

642 500- 800 100,0 

925 450- 1250 0.0 



* SIZE S'BCIflC CLASS! FI'CATia^i AVAILffiLE 



l-ER'OJRY CONffiOTKATI'CN IN PQ.AIION TO FISH LEICTTH 



SIZE RAICE IN INQffiS 
SPEOES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

k"&LEYE -.«,--.. BCDD-- 

S,M„ BA.SS -.-.-AED---- 

K, SUCKER -"--AAE--- 



A fERCUBY COWCEK'TMIMOK -CSPHI 

B ffiR'aURY CONCENTRATION 0«5-l,0PH^ 

C ^ERaJRY COWCENTEAr ION 1,'0-1,5 PPM 

D t-CR'CURY CONCENTRATION >1, 5 PH^: 

- rffiRGURY DATA UC'l AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSIiasi DAm******* 
REGRESSION MODEL: HG=A0i*L"A1 



SPECIES 


AG 


Al 


R 


SID LH^, 


HG AT STD 


WALLEYE 


0,018 324 


1,10017 


0,4 30 


50 


1,36 


S,M, BASS 


0,000000 


5,0 3040 


0,875 


i 


0,00 


W, SUCKER 


0,000000 


4,60958 


0,905 


i 


0,00 



I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 



MEFCURY DATA SUWTARY 
ONTARIO MINISTRY OF THE eWIF30NMENT, LABORATORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: TONY LAKE, 1977 

TOWNSfflP: DE GAUUjE DI STRICT: SUDBURY LAT/LONG: 47^7/8 30 3 

DATA SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CCNC, LENGTH (C>1«) WIGHT (GM,) %>^,5 

MEAN RANGE IfEAN RANGE MEAN RANGE PPM 

PIKE * 15 0,34 0,16- 0,71 52,1 32,5- 68,3 1050 225- 2250 20,0 

W, SUCKER * 8 0«08 0,02- 0,20 41,6 35,5- 46,5 988 675- 1300 0,0 

* SIZE ffECIFIC BREAmOW AVAIIABLE 



MERajRY CQNCEOTRATiaSI IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

PIKE ---AAAAAB- 

W, SUCKER ----AAA--- 



A MERCURY CONOENimTION <0,5 PFf-! 

B MER3JRY CONCEMTPATION 0',5-l,0PB1 

C MEROJRY CONCENTRATION 1,0-1,5 PHI 

D MEiROJRY CONCENTRATION' >1,5 PPf-i 

- MERCURY DATA NOR AVAILffiLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSI0N DATA******* 
REGRESS! Ot^ MODEL: BG= A0*L*A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN 


HG AT STD 


PIKE 


0,000227 


1,82742 


0,892 


60 


0,40 


W, SUCraSR 


0,000000 


5, 376 08 


0,749 





0,00 



'CN'EVRIG till^ISTKY Of THE B'WIRDur:EKl , I/BUFAIORY SEJ^ICES BRMai 

LOCA'lia.1: TIOJl' LA,FE, 1976 

■latMSHEt: 9AKE0J DISILICT: PAERY EDUND LM'A'ONC: 4548/7908 

JJAm fflUR'CE: MOE 



SPEQES N tiEBOJBY CQl^C, LENGl'HCOu} KEIGIfl" (O', ) %>=,5 

i-lEP^4 FM\m mPbi RAW'GE mMi PANCE PPf' 

B, TJFOUT 11 0',29 0.18- 0.48 2 B, ^. 14.5- 2S,0 151 50- 2 50 0,0 



HERCOBY DATA SUMimRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIROIMENT, LABORATORY SERVICES BRANCH 

ODCATION: UPPER FRENCH RIVER, 1976 

ICWNSfflPi - DISTRICT: PARRY SOUND LAT/LQNGs 4556/8 054 

DATA SOURCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC« LENGTH (CM,) 1CIGHT(GK.) %>=«5 

MEAN RANGE I^eAN RAI^GE MEAN RMiGE PPW 

PIKE 4 0,30 0,22- 0,45 56. B 53,0- 63,5 1225 950- 170Ci 0,0 

S,M, BASS * 18 0,24 0,12- 0,4 7 27,2 19,0- B6,9 38 3 150- 900 0,0 

WALLEYE * 17 0,27 0,15- 0,39 31,2 25,9- 42,0 326 150- 850 0,0 

CISCO 1 0,14 - - 34,0 - - 450 - - 

^, SUCKER * 16 0,14 0,06- 0,4 3 38,1 34,3- 44,0 706 500- 1150 0,0 

R,H, SUCKER 1 0,13 - - 5 3,5 - - 1600 ^ - - 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CONCENrFATiasI IN RaATION TO FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INCIffiS 
^EaES <6 6-8 &-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S,M, BASS - A A A A B - - - - 

VvALLEYE - - A A A A B - - - 

W, SUCKER -.-.--AAB--- 



A MERCURY CONCENTRATICN <C,5Pm 

B MEROPRY CONCENTRAT ION 0, 5-1, Pm 

C MERCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 

D ^ERaJRY CONCENimTION >1,5PH1 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THES SIZE 

*******REGRESSION DATA******* 
REGraiSSION MODEL: HG=A0*L"A1 

SPECIES AO Al 1 STD LQJ, HG AT STD, 

S,M, BASS 0,000484 1,86465 0,878 O 0,00 

WALLEYE 0,002 327 1,37197 0,701 50 0,50 

W. SUCKER 0,000000 4,09806 0,535 0,00 



MERCURY DATA SUI^fftRY 
(B^mRIO MINISTRY OF THE EWIira^MENT, LAB0M10RY SERVICES BRANQI 

LO^Tia%J: VERMI,LiaM LAI^:, 1977 

lOWN'SfflP: F.AIRBANK DISTRICT; SUDBURY LmA-(MC'. 46 iO/8126 

DATA SOURCE: t'iOE 



SPEaES M MERCURY CONC, LENGTH (OI^) _ I^I'SfT'l O'l,) %>=.5 

mm BMm mM4 rakge me,an range pB'I 

WILLE'^E * 30^ 0,47 0,26- 0,73 4B.,1 30,0- 54,5 653 2 38- 1330 40i,0 

S,M, BASS * 8 0.12 0,1'9- 0,54 28,9 18,9- 38,9 344 90^- 658^ 12,5 

Y, "'perch * 35 0,11 0,05- 0,22 18,5 11,4- 32,0 97 17- 396. 0„0 

* SIZE .SPECIFIC 'CLASSIFICATia>I AVAILffiLE 



t'lEFtaiRY CONCEOTEAllON; IN RELATION TO FISH LE,NGI'H 



SIZE' RANGE IN INCHES 
.i^'EQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

V^MiLE^ „ -. - A A A B. B - - 

S,M, BASS - A A A A B - - - - 

Y, PERC3i AAAAA----'- 



A f'ERCURY CONCENTRATION €)„5 PFM 

B ^ERajRY CONCENTFAT ION 0,5-1,0 PPM 

C tERCDRY CaaCENTMTiai' 1,0-1,5 FBI 

D tERGORY CONCENTRATION >1, 5 PR 1 

- .MEROURY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 

*******REffiESSia-^ DATA******* 
RBGRESSiaM MODEL: HG^O^L^Al 

SPECIES AO Al R STO LM, HG AT OTD, 

VM1.EYE: 0,003441 1,30090 0,719 50 0,56 

S,M„ BASS 0,004527 1,2554 3 0,874 0,00 

Y, PERCH 0,001373 1,47972 0„S93 0,00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCUPY DMh SUMfmRY 
OM-mRlO MINISTRY OF THE B^VIROMimN'l', UBOPMOBY SEFVICK BRWai 

LOQ^TICN: VICTORIA LAKE, 1976 

TCWSHtP: ^DRRISE^TE DISTRICT: TElISKAflNG MTA^C«G: 4811/795 3 

DATA SOURCE: f-iOE 



SPEQES N MERCURY CQNC, LENCTH (Oj,) VEICliT(GM,) %>=,5 

hlEm RANGE MEAl^ RANGE ^EA^Jl RANGE PPM 

S,M, BASS * 15 0,28 0,20- 0,48 29,8 24,1- 43,5 467 200- 150D 0,0 

PIKE * 7 0,45 0,28- 0,80 42,5 36,8- 50,8 421 200- 700 28,6 

* SIZE ffBCIFIC CLASSIFICATiai AVAILABLE 



f^ER^CURY COWCENTEATIOW IN RELAITON ID FISH LE,NCTH 



SIZE RA,NGE I Mi liSCHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

S,M, BASS --AAAAB--- 

PIKE » - - -. A B B C - - 



A ^ERCURY COISiCEIMTRATiaM O, 5 PHI 

B MEROLJRY COM CENTRA TICN 0,5-1,0 PPM 

C MER'CURY CO'NCENTRATION 1,0-1,5 PPM.. 

.D ^ER'CURY CONCENTRA.TICIs) >1,5 P.H-'} 

- reRjCURY DATA NGl' AVAILABLE FOR THIS .SIZE 



****** *PECRE:SSIO^] DA TA* * ***** 
REGRE.SSI'ON MODEL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


m 


11 


R 


STD LH^, 


HG 


AT S'TD, 


SJ4, BASS 


0,008754 


1,01277 


0,724 







0,00 


PIKE 


0,000013 


2,7^7819 


0,940 


60 




1,14 



HEROJiEY DATA SUMI-f\RY 
CN1MI0' MINISTBI OF THE mWI'KiI«MEi'^T , LACOEmORY SERVICES BFMmi 

LOCmTim,: KAltmSIIKESIi LAKE, 197 7 .^. ..onn-i 

Tat^iSfflP: fCKEWZIE DISTFICP: PARBY ,S01I^'D LAT/LOND 4543/8002 

DhTh SJjmEt tlOE 



l£,Mi EAN'GE MEAN 'RANGE fiE.AN KANGE PPM 

S,M, BASS * 24 0^,65 0,22- 1,19 34,5 23.'5- 45,1 666 227- 1476 87,5 

* SIZE .SPECIFIC CLASSIFICATia. AVAIO\BLE 



nEROUEY COKCEOTFfflia:i IN RELATIOt^ TO FISIi LEMTTIl 



SI£E RArCE m IN'OHES 
SPEOES <6 6-8 8-10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > BO 

BJ-U BASS -. - A D t C C - - " 



A fEROJKY CQriCEwTRAr ION C5 PH:_ 

L f-ERCU'RY CONCEi^lFaTlGH 0, 5-1,. PPM 

C f-EEmBY CONCEWT'RATK* 1,0-1,5 PPM 

D HEROUFY COMCEii^TRffl'ia^ >1, 5 Pai 

- i--£B:iajFY DATA NOT AVA1,LA.EL£ FOB 'I'lilS SIZE 

*******RE£:FFSSia^ DAIA******* 
REGB£SSia>^ ^:ODEL: iiG=AO*irAl 

SPECIES AO Al K SID LEW, KG AT STC, 

D,H,;bASS^ 0,001414 1,7238 3 0,872 0,00" 



MEROJRY DATA SUPflARY 
ONTARIO' MINISTRY OF THE EiWIRONMENT, L^fiORAlO'RY SKW^ICES B^RfflCH 

MICTION: WAJNGOCN LAKE 1977 

'TOWNSfflP: STRATHEAra +' i DISTRICTS SUDBURY LAT/lbONG: 4750/8134 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES n MRCURY CONC* LENGTH 104,) WEiafffGMJ l>=. 5 

MEAN Bmm MEAN RAM'S MEAN RANGE PPM 

PIKE * 15 0,36 0,13- 0,70 49,2 31,0- 70.0 795 200- 2900 13.3 

MDIEFISH 15 0.10 0,0>- 0,18 B4,7 28,5- 38.5 398 290- 600 0«0 

* SIZE ^ECIFIC BreAKDOM AVAILABLE 



frEROJRY CONCENrmTION IN RELA.'n'ON TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
^laES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIRE - - - A A A A B. B B 



A MERCURY CONI^NTRffr' ION <0,5 PM 

B MERCURY CQNt^NTmT ION 0,5-l,0PPM 

C MEIROJRY CONGENTRMTTON 1,0-1.5 PPM, 

D MERfflRY OONCENTP^'IQN >1,5 Wm 

- FERCURY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 



* ******REGRES5I0N' DAm* ****** 
RBGRESSIC»^ ^DDHL: HG= A0*L",A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STU LEW 


HG AT STO. 


PIKE 


0,000642 


1.6116 3 


0,745 


6 


0.47 



rr 
I 



MEF'OJRY DATA 9U»f\RY 
CWmRIO MINISTRY OF TBE iWIlONMENT, LfflOEATOPY SEBVICES BEMCK 

Wmnm : WI-ABEAG lake , 1 976 _. _._ __ . o 1 . /o n 1 3 

rot^SfflPs NO,RDICA DISTRICT: TIMSMMNG LATA^ObCt 4814/8 OIB 

OAm SOURCE: flOE 



SPEQES M MEBOJEYCONC, LENGTH C»u) HEIGHT (GM«) t>~,5 

mm'' PAN'GE mm Bmm mm range: ppm 

L, TroUT 3 0'„35 0,26- 0,46 34,0 31,0- 36,0 700 40'0- 900 0,0 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERaURY DATA SUMP^APY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, LABORATORY SERVICES BRANCH 

LDCATION: MTSON LAKE, 1976 

TOWNSHIP: TRIQUET DISTRICT: SUDBURY LATAONG: 4748/8 350 

DATA S00R(3: MOE 



SPiaES M MEROU^RY CONC, LENGTH (Qi,) VvEIGHr{GfL) %>=*5 

MEAN RANGE MEAN RANGE ^EAN EMGE PPM 

B. TroUT 12 0,0i4 0,0 3- OuOS 17,1 15,2- 18.1 47 36- 58 0',0 



■ 
I 
I 



MERCURY DMA SU»mR¥ 

OimRIO MINISTRY OF THE EWIIOSMENT, li^BOMIORY SERVICE BBmCR 



LOCATION: mWAGOSeE LAKE, 1977 
lOMNSHIP^ OSSIAN DIST'MCT 

Dflm SOURCE: MOE 



TIMISKMttNG mT/UOm: 4812/7916 



SPEaES 



PIKE * 

WMiEffi * 

S»M., BASS * 



N MERCORY CC1^C« 

mm RANGE. 

14 0,39 0.12- 1,60 
11 0,31 0,16- 0,45 
7 0™41 0-21- 0„57 



LEKGTH (OU) 


WEIGHT' (»!,) 


l>=,5 


MEAN^ BMH^ 


mm BMm 


PPM 


60,4 44.0- 98,0 


1396 550- 5600 


21,4 


43,6 33,5- 53.5 


923 400- 1500 


0.0 


36,1 32,0- 41,0 


700 250- 1100 


14,3 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiai AVAILABLE 



MER,aJRY CONCENl'lAl'IOT IN RELATI« TO^ FISH LENCJTH 



SPEaES' 
PIKE 
WALLEffi 
S,M, BASS 



SIZE RANGE IN INCIffiS 

<6 6-8 :8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-' 30 >30 

.-.-.-- A A A B B 

„, » - A A A A B - - 

- - - A A B - - - - 



A f«RCUR¥ CONCEiSITmTION 4)^ S PPM 

B MERCURY CONiCEN'iROT ION 0.5-1,0 Pffi 

C MERCURY CONCENimT IQsI 1,0-1,-5 PPM 

D fEROURY CWCENTRATION >1,5 PfM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THiS SIZE 



REGRESSI'QN MODEL i HG:=A0*L"a1 



S>ECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN 


PIKE 


0.000004 


2, 776 m 


0,849 


60 


mLLE'YE; 


0,000255 


1,87626 


0,799 


50 


S,M, BASS 


0,000002 


3. 38098 


0.773 






HG 



AT 9m, 
0.31 
0,39 
0,00 



MERCURY DATA SUrtftRY 
CMTARIO' MINISTOT OF THE :ENVIBCMME.W, LABOBATO'RY SERVICES BWmCB 

WCATIOEz mMDIOJ LmE, 1976 ^ ,,^,^ ,.^„, , 

TDmSmWz BAYLY DISTRICT- TlfflSKAMNG LAT/LDNC: 4752/794 3 

DATA SOURCE: MOE 



SPEQES N MER,CURY COt^C- LENiCTH(au) WI'CHTCGM,) %>=,5 

ME,AN BMm M,m ranjge mm Emm ppm, 

WALLEYE * 10 0,40 0.21- 1,10 30,2 25,4- 47«0 260 100- 900 30,0 

pike""" 8 0«37 0,.27- 0„54 43,8 36,8- 59,7 550i 30O- 1300 25«0 

* SIZE SPECIFIC CLASS! FICATim AVAILABLE 



.MERaJRY CONCElMT-FA'ri»i IN RELATICM TO FISH LE:NCTH 



SIZE RANGE IN .INOiES 
SPEa,ES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^'26 26-30 > 30 

MAT.LEYE - - A A B^ B D - - - 



A MEEOJ'RY Ca^CEJ^iTEATI'QN '^I^S Pm 

B tERCURY CONCENl'PAT ION Ow 5-1,0 PPM 

C tEE'OURY CON'CENl'RATION 1,0-1,5 PPM 

D MER'GURY Ca\ICEl«EATiaSi >1,5 PPM 

- HER'CURY DATA NOT JVAlLffl^LE; FOR TfflS SIZE 

*******EE£BESS1(M DAm*****^'* 
.REG^RESSIOl^i MQD,ELs HG=A lO* L'^ Al, 

SPECIES m hi m sm ^en, hg at sid. 

mLLEYE, 0,000066 2,50935 0,785 SO^ 1-21 



MERajKY DMh mJWMlY 

m'mmo ministry of the qwiicnmqiTi MBomroRY s^vices bmncb 

mcATimt ¥mmYm h'pm, 1,977 ^^. .«,,. 

TOWiSfflP: 10 E OISTM'CT: SUDBURY LAT/LOmt 4726/8 B14 

DAm ^UMM: ,MDE 



LENar:H lau) wi'tairiGM,) %>=• 5 

MEM RANGE MEM BMm WWM 

45.6 34,6- 63.6 7S2 ISCh 1000 26.7 

40.7 18.5- 49.2 8 39 90- 15?0 0,0 



SPEaES 




N 


ME.R:CORY COTC 


» 










mhm 


RANCT 




PIKE 


* 


15 


0,4 3 


0.2.3- 


0. 


71 


W. SOCffiR 


* 


14 


0.2 3 


0.0 3- 


0. 


44 



* SIZE gPECIFIC BRE^KDOW AVAILABLE 



^ERaJRy CONCEOTRATION in RELAHON to fish LEIGTH 



SIZE .RANGE IN IN CUES 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - ^ - - A A B B B 

W. SUCraR - A .A A A A A " ■ - 



A MERCURY CONCENTRATION <0,5 PEl^l 

B MERaiRY CONCENTRATION 0,5-1. OPBM 

C MERCURY CONCENTRATION 1.0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCENTRATION >1,5 PP^^ 

- ^ERCURY DATA NDR AVAILABLE fOK THIS SIZE 

* ** * ***R EGRESSI'CN DAm ** ** *** 
REGRESSIOnI frODEL: HG= A0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD' Lffili ,HG AT STD, 

Pira O.OOiOOO 1.29508 0.787 60 0.60 

W. SUCKER 0.000191 1.87 370 0,678 0.00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 



MER'OJRY DATA. SUM^'1ARY 
CNTARI'O MliSlISTRY O'F THE ENVI MOMENT , LABOFMORY SERVICES B^RAWai 

LO'CATION: WOLVERINE LAKE ^ 1977 

T»/i^"s,I:ffP: tlAMLAN^ DISTRICT: COO'lRAiME LAT/LONG: 4950'/8 34'6 

DAm .SOURCE: [-lOE 



SPEa ES 


W 


HEBOTRY CCfvC, 


LENGTH (CFu) 


V^EI'GHI'CGM,) 


l>=,5 






mm FATCE 


MEAN RANGE 


riEAN RANGE 


PPM 


PIKE 


* 15 


0,31 0,15- 0,47 


45,5 37,0- 51,5 


512 300- 700 


0,0 


VJ^LLEYE 


* 15 


0,36 0,25- 0,55 


38,0 25,0- 50,0 


540 100- 1200 


20,0 


Y, PERCH 


* 8 


0,15 0,09" 0,2 3 


2 5,0 2 3,0- 28,5 


16 3 lOiO- 250 


0,0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATim AVAILABLE 



I'ffiRCURY CONCEMlFAlia^' M PaATia^i ■TO FISH LENGIll 



SIZE FvAiCE IN INCHES 
SPE'QES <6 6'-8 8r-10 10-12 12-'14 14-18 18-22 22-26 2'6-30 > 30 

pike ---"aadb-- 

k-alleye; -. - a a a a b - '- - 

Y, PERQi --AAA--"-- 



A ffiR'OJRY CONCENI-RAT lOK <D', 5 PH-I 

B. ffiF.GURY C'DNCEWI'mTIOJ 0,5-1, PPM 

C f-'"EFGUF<Y C0«CEN1EATia\- 1,0-1, 5 PFH 

D I-EEGU'RY CONCENTFATICN >1, 5 PRI 

- MER!ajiRY DATA NOT AVAILABLE FOR THE SIZE 



*******REGRESSION! DAIA ******* 
FECRESSiaNi nODEL: HG=A0*E''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT STD, 


PIKE 


0,000007 


2,80279 


0,852 


60 


0,65 


mLLEYE: 


0,009 3 B 


1,00162 


0,726 


50 


0,47 


Y, PERCH 


0,000001 


3,33124 


0,7 34 


1 


0,00 



I 

I 



MEROJRY DATA SU^imRY 
CNmiaO MINISTRY OF THE EM/IRONMENT, LAaDRAIO'RY SERVICES BBmm 

UXWIim t WOODCOCK LAKE , 1 975 . , 

latJSHIP: I,B.9 DISTRICT: PAPEY SOUND LAT/LONG: 4602/8 004 

DAm SOURCE-:: MOE 



LfflGTB (Ol.) KEI'GHTCGI^;,) %>=.5 

mm " RANffi ^E.Mi ranige ppm 

50,3 42.0- 71,0 1016 567- B064 80,0 

59.0 1UCH 52.0 811 454- 1702 100.0 



SPEaES 


R MERCURY CONC« 




MEANi Emm 


PIKE 


* 35 0,63 0.15- 1.30 


I^AT.T.EYE, 


* 35 0.76 0.50- 1.10 



* SIZE .SPECIFIC CLASSIFICATiaj AVAILABLE 



ffilBCUBY CONCENTBATiaii IN RELATIOT TO' FISE LENCTH 



SIZE RANGE IN mCHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >10 

PIKE ^-.---BBBCD 

WALLEYE - - - B B B C C - - 



A ^ERajRY CONCENTRATION €).5 PHI 

B fCRCURY CONCENimTION 0,5-1.0 PPM 

C MROJRY CONCEMTRATIOi l.CHl,5 pro 

D MERajRY COSICENimT ION >1. 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILftBLE FOR THIS SIZE 

*******EEsmssim DAm******* 

REGRESSION MODEL: HG=A0*L"A1 

SECIES If a R STD LEN, HG AT STD. 

Pliffi 0.000702 1,73080 0.817 60 0«84 

WALLEYE 0.014401 1.07931 0,692 50 0-,98 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



CWmRIO MINISTRY OF THE MVIRCNMENT, MBORAIDRY SERVICES BRM^Oi 

LOCATION: WOODCOCK LAKE, 1976 

lOhlJSIflP: I.R,9 DISTRICT: PARRY SOUND Lm/LOm: 4602/8 004 

DAm SOURCE: MOE 



SPEQES N flEECURY CONC, LENCJTH {OU) VEIGHI' (Gf, ) l>=,5 

^EAN RANGE mM RANGE MEJ^ BMCE PPM 

PIKE 17 0,62 0,J1- 1.20 45.3 18,0- 58,0 597 300- 1100 76,5 

L,M, BASS 8 0,67 0,B3- 0,99 35,6 30,0- 38,0 713 400- 950 75,0 

MALLEYE * 37 0,89 0,52- 1,40 40,4 32,0- 55,0 622 250- 1600 100,0 

* SIZE ffECIFIC OiASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CONCTNTRATIGK IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INaiES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WAT .T. RYE -.--BBCCD-- 



A ffiROURY CONCENTRM'ION <D, 5 PPM 

B MERCURY CONCENTRAT ION 0, 5-1, PPM 

C ^ERGURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCENTRAT 101^ >1, 5 PFM 

- frEROJRY DATA NOT^ AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSION DATA ******* 
REGRESSION MODEL: HG^O*L"Al 

SPECIES AO Al R STD LE^3, HG AT SID. 

mLLEYE 0,003705 1,47453 0,613 50 1,19 



I 



MEROJilY DATA ajM^BY 
CWmRIO MINISTRY OF THE ENVIEDNMMT, L^RATORY SEHVICTS BRI»NCH 

LOCATIC»: ZADI LAKE, 1977 ^ .^.w^^.e 

TOWISHIP: NEELY DISTRICT: CDCIffi^E LAT/LONG: 4941/8245 

DATA ,gOU"iCE,s MOE 



SPEQES N MERCURY CQNC, LENGTH |m,) VCI'GHr'(GM,) %>=• 5 mi 

^lEAN R^'Ci: mm Bmm mm range ppm 

WALLEYE * 15 0.67 0«18- 1,50 41,9 23.5- 67.0 754 100- 2525 66.7 

mm * 15 0,49 0.24- 1,10 50.8 41.0- 64.0 724 500- 1185 46.7 

* SIZE ffiECIFIC B.reAKDOW. AVAIIABLE' 



WRajRY CONCEMmTICW IN RHjATICW TO FISH LENCTH' 



SIZE RANGE IN mOfES 
SPEaES <6 6-8 .8-10 10^12 1,2-'14 14-18 18-22 22-26 26-50 >iO 

WALLE'YE ...AAABCDD- 

PIKE ---*-ABBB - 



A I^ROJRY CONCENTRKTICM C.5 Pm_ 

B MErcURY CO^CENTMTION 0U&-1.0PPM 

C MEROQRY CONCENTIM' ION 1.0-1. 5 PPM 

D WRCBRY CmaiN'TPffl'lOT >1.5 P»1 

- MIROJRy DATA NOR AVAILffiLE FOR THIS SIZE 



MBGRESSION MOD'EL : HG= A'0*^L"A1 



SPBCIES 


»i 


«1 


R 


STD LEW 


HG AT SID 


WkT.T.EYE 


0,000272 


2,0613 3 


0.92 3 


50 


0.87 


pira: 


0.00I0J39 


1.82916 


0.512 


60 


0,61 






MERCURY DATA SUMMARIES 
NO'RTHWE STERN REGION 




WEROJEY DATA :SUMI-mPY 
Oa'mMO MINISTFxY OF THE ENVIK1'-«.IMT, L^O'RATOBY SETO/ICES BEmCB 



LOCATION:! ?^PS LAKE, 1977 

TOWNSHIP: - DISTPJCr t mmiRA 

DATA SOU'RCE-. MOE 



LAT^ONGi 5226/9415 



SPEQES 

hn TBOUT 
PIKE 



MEM PANGE 

6 0,75 O'.BS- 1.70 
2 0.48 0„17- 0,58 



LENGTH (a-j,) 
MEAt^I' RANGE 

47,5 30,5- 57,5 
60.3 4S,5- 71,0 



ICIGifr'(«3U) '%>=-5 

MEAN RMIGE PPF 

865 1501- 1913 6 6,7 

1218 675- 1800 50,0 



MERCORY DATA SUMmRY 
CMmRIO MINISTRY OF THE QWIBCNMENT, LABOmTORY SERVICES BRMCH 

LOCATIOT: AVERY LAKE, 1977 .^.«/«^^n 

TOt^SfflP: ft/ERY DISTRICT: I^NORA LAT/LWG: 4940/9 522 

DAm SOURCT: MOE 



SPECIES N MERCURY CONC. LENGTH (Ol.) WEIGHTCGM.) I>«,5 

MEAN Bmm MEAN RANGE MEAN R^GE PPM 

PIKE * 15 0.14 0.10- 0«26 37,5 32.0- 52,5 346 210- 900 0.0 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATIOnI AVAIIABLE 



MERCURY CONCENTRATION IN RELATION TO FISH LENCTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEOffi <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Plf^ „^-AAAAA-- 



A fCROIRY CONCENTRATION <D. 5 PFM 

B MERCURY CONCENTmTiai 0,5-1.0 PFM 

C MERCURY CONCENTlAriQN 1.0^1.5 PPM 

D ICROJRY CONCENTRATION >1. 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT fl/AIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REgRESSICN DAIA******* 
MGiffiSSIC^I MODEL: HG^0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LM. 


HG AT SID. 


Pllffi 


0.000759 


1,42520 


0.584 


60 


0.26 



r 



ME RDU RY DATA ,SUMMARY 
CN^IO' MINierBY OF THE ENVIBCKMQiT, LfflO'RATO'RY SEIVICES BRANCH 



LOCATION ;i BADffiDAWA lAKE, 1977 

'TOMJ.SHIP: - DISTRICT? ,PE!CIRA, 

mm. SDURCE: MOE 



LhT/LOmi 514 5/8945 



SPEQ ES 


N 


MEROJRY CONC, 


LQiGTH cm.) 




'ICIGIfriGM.) 




%>^. 5 






MEM 


.RANGE: 


mm 


RAMGE 


mm 


RANGE 


PPM 


WMiEffi 


23 


0.65 


0.32- 1.30 


44.7 


37.0- 


56.0 


861 


498- 


16 31 


73,9 


PIKE * 


17 


0.,51 


0.12" 0.85 


57.6 


34.0- 


76.5 


1236 


87- 


1126 


58.8 


wmiwise * 


31 


0.13 


0.06- 0,27 


37.7 


27.5- 


50.5 


824 


272- 


1767 


0.0 


L,N,SUCKEB* 


28 


0.24 


0,05- 0.50 


44. 3 


32. .5-' 


55.5 


1109 


40> 


2 356 


3,6 


R.H.SUCiER* 


21 


0.10 


0.14- 0.43 


44.6 


41.5- 


53.5 


1055 


815- 


2129 


0.0 


Y. PERCH 


4 


0,08 


0.07- 0.10 


19.1 


B.O'- 


20.0 


91 


91- 


91 


0.0 


asoo 


9 


0.13 


0.08- 0.21 


34. 9 


31.5- 


39.5 


599 


407- 


770 


0-0 



* SIZE SPECIFIC aASSIPICATiai AVAIIABLE 



I'iERCURY CONffiNTRATION IN RHjATION TO FISH LEM3TH 



SPEQ ES 
PIKE 

MITEFISe 
L.N.SUCMER 

R.H.S'UCKER 



<6 



6-8 8-10 



SIZE imm IN INOHES 




0-12 12-14 14-18 18-22 


22-26 26-30 >30 


A A A 


B B C 


AAA A 


• — .^ 


A A A A 


B 


- - A B 


B - - 



A NiRCURY CQNCENTmTICW <0. 5 PPM 

B MEROORY CONCENTRftT ICK 0.5-1.0 PM 

C frEiaJRY CONCENTlATiOKI 1.0-1,5 PPM 

D MER^OURY CONCENTmTIClQ >1,5 PM 

- .ffiR'OJRY DATA MOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSICW DAm******* 
raCRESSI'O^ tCOEL: HG^,0^'irAl 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


S'TO LEN. 


HG AT bTD 


PIKE 


0.000152 


1.99181 


0.813 


60 


0.53 


miTEFISH 


0.000261 


1.68785 


0.646 


i 


0.00 


L,N.SUCKER 


0.000000 


3.66022 


0.799 





0.00 


R^Ji,.SOCreB 


0.000023 


2.48882 


0.442 


i 


0.00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA aJW^RY 
GNmRIO MINISrRY OF THE ENVIRDNMENT, LABORATORY SERVICES BRWICH 



LOCATION: BADESDAm LAKE, 1976 

IDWSfflP: - DISTRICT: ra:NORA 

DAm SOURCE: MOE 



LAT/LONG: 514 5/8 94 5 



SPECT ES 

W. SUCKER 

PIKE 

R,H.SUCKER 

L.N.SUCKER 

WHITEFISH 

WALLEYE 

a SCO 



N 



MERCURY Ca^C. 



LENGTH (Q!,) 



^CIGOT(GM,.) 



2 
10 
4 
3 
3 
7 
4 



ME.AN 
0«16 
0.53 
0,2 3 
0,18 
0.15 
0,55 
0.10 



BMCE 



0.12- 
0,31- 
0.10- 
0,14- 
0,08- 
0.39- 
0.0 7- 



0,19 
0.98 
0. 36 

0,21 

0, 20 
0,72 
0,11 



MEAN 
4 4,0 
47,5 
43,0 
45,2 
42,0 
45,1 
34,4 



RANCE 



42,5- 
27.5- 
41.0- 
41,0- 
38.0- 
39.0- 
29.5- 



45,5 
55.0 
45.0 
48,0 
49.0 
55,0 
44,5 



MEAN 
952 

605 
lOOB 

1101 
8 31 
8 32 
52 



RANGE 
896- 1008 



28 0- 
896- 
728- 
476- 
448- 
336- 



896 

1176 
1-344 
1344 
1456 
8 96i 



%>=.5 

PPM 
0.0 

40.0 
0,0 
0.0 
0.0 

42.9 
0.0 



MERCURY DATA SU&#ftRy 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRCWMENT, LABORATORY SERVICES BRM^CH 

LOCATION : BADESDAIA LAKE , 1 975 * ^ _..../« a . c 

•lOWNSHtP: - ' DI STRICT: KENOM LAT/LONG: 5145/8945 

DAm SOURCE: MOE 



LENGTH (Ql.) WEIGHT1GM.) _ %>=,5 

MEAN mNGE mm ■ RMGE PPM 

51-1 46.0- 55.0' 553 MO- 794 62,5 

37*9 31.0- 44.0 369 113- 7 37 33»3 



SPEQES 


N MERCURY CONG. 




mm RAN'ffi 


PIKE 


8 0*59 0.40- 1,10 


WALLEYE 


15 0*52 0,3 3- 1.10 



MEBOJBY DATA SUMftOT 

ONTARIO MINISTRY 01' THE QWIROTMIKT, UBO'KAIQ'R'Y SERVICES BRANCH 

LOCATION: BALL LAKE, 1977 

TOI^NSHIP: - DISTRICT: mmnh LAT/LCNiG: 50il8/9400 

DAm 80URCE: MOE 



SPEQES N MEROJPY CONC. LENCn-HCQ?,) _ P€I'GHT(GW,) %>^.5 

¥mm RANio: ^ieak range imm emce ppm 

WALLEYE: * 30 L,52 0.67- 3,10' 44.2 35.0- 59v0 638; ZOO- 1'900 WO'.O 

PI]^ * 27 2,85 0.52- 7,50 65.9 48,0- 100.0 M41 500- 8000 100,0 

* SHE ^ECIFIC OASSIPICATIOIJ AVAILftBLE 



MERCURY CON'CE,OTFATI'QN IN PELATIW TO PISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEaES <6 6-8 S-IO 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEYE -.--.-CDDD-- 

PIKE »„„„»CDDDD 



A MER:'CU'RY COtlCEN TEAT ION O. 5 Pe-l 

B. MIRGURY CONCENTmT ION 0. 5-1. PPM 

C ffiBOJRY CONCENTRATION 1.0-1.5 PPf-l 

D MEROJiRY CONCENTRAT ION >1. 5 PBi 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION DATA******* 
BBG^RESSION MOD,EL: HG^O^L^Al 



SPECIES 


ft©. 


Al 


R 


STD LEK, 


HG AT STD' 


mLLEYE. 


0.010090 


1, 31118 


0.517 


50 


1.70 


PIKE 


0.0004 B 


2.05167 


0.617 


60 


1.96 



lp. 



MEROJ'RY DATft, STOimRY 
'ONTARIO MINI^STRY OF THE ENVIKDNMENT, LfflOMTO'lY SERVICES BRANCT 



, I 



LOCATia^: BALL LAKE, 1976 

'TOWNSfflP: - 

DATA SOURCE: MOE 



DIOT'RICTi KENORA 



LAT^ONGi 5018/9400 



SPEQ ES 

PIKE 

WMliEYE 
WHI1EFISH 
W, .eUCKER_ 

R.tl. SUCKER 

BURBOT 

S<,M. BASS 

CISCD 

^OONE'YE, 

Y, PERffl 

SMJGER 



N 



MERCURY CONC. 



LENGTH {QU} 



49 

48 

23 

18 

2 

1 

3 

4 

10 

15 

47 



imm 

2, 95 

2,23 
0.79 

1,13 
4.20 
0,70 

2.50 
1,42 
0,92 

1,00 
1,96 



,RANCE 
0,38- 9.40 



0.28- 
0,20- 

0,11- 
2.40- 

1-80- 
0,5^ 
0.56- 
0,35- 
0.58- 



4.70 
1.70 
2. 30 
6,00 

3. 10 
2, 10 
1.60 
2.40 

5. 70 



ME:AJN 
52. 3 
36. 6 
40. 9 
41.0 
48.0 
41.5 
3.9. 1 
B7.0 
30. 3 
21.1 
27.3 



29,0- 92 

27.5- 
33.5- 
30. 5-' 
45.0- 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



37.7- 
35.5- 
28.0- 
19.5- 
21.0- 



5 

48.0 
48.5 
51.0 
51.0 



41,0 
39.5 
35.0 
25.0 
41,0 



WICJfT 

MEAN 
1146 

578 
1077 
1005 
1753 

460 
114 3 

770 

445 

157 

187 



CGM.) 

.RfflGE 

1'90- 6895 

200- 1400 

520- 1755 

440- 1930 

12 35- " 2270 

1050- 1300 

6 '30- 1040 

340- 840 

110- 240 

70- 700 



%>=,5 
Pm 
93.9 
87,5 
69.6 
72,2 

100.0 

100.0 
100.0 

100,0 

86.7 

100,0 



^lERCURY CONCENTRATION IN RELATION TO PISH LEMIfH 



SPECI'ES 
PIKE 
WALLEYE 
SAUGER 



SIZE RAMGE IN INOffiS 

-<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2:2-26 26-10 > 30 

,« - - B E D D D D D 

» .-. B C D D D - - - 

- C D D D D - - - - 



A ffiROURY CONCENTmTION €1,5 PTO 

B I«RaJRY CONCENTRAT ION 0, 5-1, PPH 

C MERCURY CQWCENimT ION 1. '0-1,5 P:PM 

D ?«RCUIRY CONCENTmTION >1. 5 PM 

- frffiROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******^gRESSlCM DAm* ****** 
REGRESS! QNJ MODELS HG=A0*L"A1 



SPECIES 
PIKE 

WALLEYE 
SAUGER 



AO 


Al 


R 


STD LEN 


0.000300 


2,25188 


0,619 


60 


O. 00004 3 


2.96 354 


0,588 


50 


0.0 08 375 


1,62976 


0,586 






HG 



AT STO. 
3.03 
4.63 
0,00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



v 



MEFOORY DATA SUWmRY 
OsimRIO MINISTRY OF THE ENVI R0MMEN1 , LABORATORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: BALL LAI^, 1975 

lOWNSfflP: - DISTRICl^: KENORA LAT/LONC: 5018/9400 

DAIA SOURCE: MOE 



SPEQ ES 


N 


.ffiROJRY CONC, 


LENCTH (CM.) 




WEIGHT (CM.) 




%>^,5 






MEM 


mmm 


.MEAN 


RAN<^. 


MEAN 


Bmm 


PPM 


WAr.f.E^ 


58 


1.58 


0,41- 4,26 


44.3 


22.^ 


61,5 


9 36 


85- 


2875 


94.8 


W, SUCKER * 


38 


1,3 3 


0,26- 3,00 


4 5,4 


29.2- 


54.0 


1211 


325- 


1700 


81,6 


Y, FEBm 


11 


1,57 


0,n- 2,18 


24,4 


20.0- 


28,0 


212 


100- 


310 


90.9 


SAOGER 


14 


1,95 


0,38- 6,39 


29.2 


18,0- 


39,8 


203 


6 0- 


390' 


92.9 


S,M, BASS 


8 


1,45 


0.51- 2,41 


38.6 


33.5- 


42.8 


1015 


595- 


1480 


100,0 


WHITfct'ISH 


44 


0,71 


0,15- 2.54 


47,5 


38,6- 


56.5 


1221 


650- 


1995 


59.1 


PIKE * 


42 


4,02 


0.89- 10,70 


62,1 


43.0- 


81.6 


1585 


12'9- 


4 350 


100.0 


R.H, SUCKER 


10 


1,99 


0,49- 4,69 


49.5 


37,7- 


57.5 


1604 


600- 


2560 


90.0 


MDOt^^EYE 


49 


0,80 


0.16- 2,82 


31,9 


2 3.4- 


37,4 


349 


125- 


525 


77.6 


CISCO 


5 


1.91 


1,36- 2,76 


41. 9 


39,7- 


45,0 


981 


620- 


1360 


100,0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



MERCURY CONCEMrEATION IN RaATION TO FISH LENOTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 

SPEQES <6 6-8 9-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

l«, gjCKER - - - A B C D D - - 

PIKE ----- D D D D D 



A ^EECURY CONCENTRAT lOK' <0.5PPM_ 
B. ^'ERajRY CONCENTRATION 0^5-1.0 PPM 
C FEEOJRY CONCENimTICN 1,0^1, 5 PPH 
D ^'ERaJlRY Ca^CENTWTION' >1. 5 PPM 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



■■** *****RE^ESSiaNl DATA******* 
RBGRESSIOtNl MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW. 


HG 


AT STO 


W, SUCKER 


0.000090 


2,4608 3 


0,359 







0.00 


PII^ 


0,002214 


1.78121 


0.5 38 


to 




3,25 



I 

I 

I 

MEP'OUPY DATA SUf*lA.RY _ 1^ 

ONTARIO MINISl'RYOF THE ENVIBCMieMT, LPBOFAlORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: BALL UKE, 1974 . /r^.^ cAio/oyinn ll 

TOttlsfflP: - DISI-RICT'- KENORA LATAONG: 5018/9400 ■! 

DAm SCURCE: FRB 

I 

SPEaES n MEBaJFYCONC. LEWCT'H (OU) ^E:IGHT'(GM.) %>--5 - 

SPEClt^ J..JEMJ, - BANC! mm RANGE ^1EAN ^^^^^GE ^ ^ | 

WHIIEFISH 28 0,78 0.13- 3-25 44.6 |8,1- 55,9 1480 851- 28B5 35.7 ■ 

WALLEYE 50 2.45 0.94- 4.42 46.0 34.3- 58.4 1189 397- 24_66 100.0 

PIKE * 32 2.95 0.54- 7,95 67.6 50.8- 82.6 2314 27- 4 308 100.0 _ 

B^ I t% Lit S:?? S !!:£ U:? ^S ??; 5155 .r. I 

I 

I 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATICW AVAILABLE 



tERGURY C0N(3Wf RATION IN RILATiai TO FISH LEMJTH 



SIZE RANGE IN INCIES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Pllffi .^---CDDDD 



*******REQRESSIO!Si DATA******* 
REGRESSION ^DDEL : HG^O*L"Al 



I 
I 
I 



A tIERajRY CONCENTRATION <0,5 PPM 

B FEFCURY CONCENIPAT ION 0. 5-1. PPT-I 

C t'ER'OURY CONCENTRATION 1,'0-1.5 PPM 

D ffiROU'RY CONCEN'TRAT ION >1.5 PPM: ■ 

- ICROJRY DATA NOT iWAILABLE FOR THIS SIZE ^ 



I 



SPECIES AO Al R STOLEN. HG AT SID. | 

PIKE O.OOOaO 2.22702 0,575 60 1-91 ■ 



I 

I 

I 

I 
I 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUI^fmRY 

ajmrao ministry of the ewirdi#ient, LffiOMroRY SER^ncES brmoi 



LOCATION: BARREL LAKE, 1976 



TOWNSfflP: - 

DAm SOURCE: FRB 



DISTRICT: KENORA 



LAT/LOC: 4939/9131 



SPECT ES 


N 


MERCURY CQNC, 


LE3JIGTH (CM.) 


VCIGIfrCGM.) 




%>^.5 






MEAN 


RANCE 


MEAN , wmm 


MEAN RANGE 


PPM 


WHITEFISH 


10 


0.13 


0.08- 0.17 


41,8 37.5- 45,0 


1031 750- 


1335 


0.0 


PIKE 


3 


1.30 


1.10- 1.50 


73.7 68.5- 77,0 


3 38 3 2460- 


4110 


100.0 


WAT iT .EYE * 


9 


0,88 


0.50- 1,25 


50.2 46.0- 56,0 


1459 1100- 


2040 


100.0 


CI SOD 


20 


0.37 


0.24- 0.57 


39.3 35.5- 42.5 


8 95 605- 


1200 


5.0 


R.H .SUCKER 


4 


0.46 


0.18- 0,65 


39.8 38.0- 41.0 


969 870- 


104 5 


50.0 


W. SUCKER 


6 


0.31 


0.16- 0.5B 


44,0 38.0- 48,5 


1283 810- 


1945 


16.7 



* SIZE S'ECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



SPEQES 
WALLEYE 



MERCURY CONCENTRATION IN RELATION TO FISH LEN3TH 



SIZE RANGE IN INCHES 
<6 6-B 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

«---.. B C D - -• 



A MERCURY CONdNTRAT ION <D,5Pm 
B f^RajRY CONCENTRATION 0.5-1,0 PPM 
C MERaURY CONCENTRmiON 1,0-1.5 PPM 
D MEROURY CONCENTRATION >1.5PPM 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REQRESSIQa 0^^ ******* 
REGRESS! CM MODEL: HG^0*L*A1 



SPECIES 
IMiLEYE 



AO 


Al 


R 


SID Lffil, 


HG 


AT STD 


0.000004 


3,14628 


0.702 


50 




0.84 



ff 



MEB'OJPY DMm SUfimRY 
Q'^mRIO MINISTRY OF TIiE 'BWIRa^nEhl', LACOIxA'IO'RY SERVICES B^EA^'ai 

LOCATION: BARTOK LAKE, 1977 

'la^SfflPi - DISTEICT : ICCislOItA LM/LOKC: 5204/9410 

DATA .SOURCE: fiOE 



SPEQES 1., IlEFCUR'Y COiN,C, ,LEiCTIi(ai,) VEICHT'CGf",) 1>=,5 

[jEAi^' EAK'GE: ' MEAi^^ RAI'^'GE IIEM RAN'GE PPM 

PIKE * 10 0,27 O.lOi- 0.37 57,8 48,0- 73,0 UOl Ul~ 2951 0,0 

KM.LEYE, * IC 0,52 0,1'9- 1,50 42,7 37,0- 48,0 6^36 !41- 1022 40,0 

* SIZE .^ECIFIC CLASSIFICATia.' AVAI,LAE.LE 



tEROJiRY CQI^'CEraTATIQfv IK RELATION' TO' FISH LE,NGI'B 



SIZE RAtCE m INCHES 

SPEQES <6 6-8 &-10 1'0-12 12- W 14-lB. 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - ,_-,-- A A A D L 

i.,alle;ye » ,^, .- .- a d -■ - - 



i rER'OJRY COKCEtJlRATIOtM 43, 5 PH'i 

fi TERCURY CONCEtJimTIO^ 0,5-1,0 PR'' 

C lEROJRY CONCENlRATIOt^ 1,0-1,5 PHi 

U MER'OJRY CONCENIRAT'ION >1, 5 P»! 

- f'lERaJ.RY DATA NOT Aa/'AIIAEIE WE TlilS GI2,E 



* * **** *^ ECP£SSia^ DA lA * * ***** 

PJ£.KESSia\ i-lOCELi I1G^A0*L",A1 



SPECIES 


AG 


Al 


R 


3TD LEN, 


HC AT SID 


PIKE: 


OvOO'OOO^ 


2,79744 


0,696 


60 


0,28 


VJALLEffi. 


0,000000 


4,9 3698 


0,646 


50 


0,95 



1-^ 



MERGORY DATA SUMmRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE HWIRONMENT, LABORATDRY SERVICES BRANCH 

LOCTTIONi BIG SM© ILL LAKE, 1977 „ . .„ .^„ 

TOWNSinPl - DIST'FICTi RAINY KLVER UkT/LCm: 4854/9 300 

DATA SOJRCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CO't^C. LENGTH f/QI.)' ^IGHTCGM.) %>-.5 

MEAN RANGE MAN RANGE «AN EMm PPM 

PIKE 13 0.18 O-U- 0.46 61.2 48,6- 94,0 1792 610- 5380 0,0 



I'CROJRY DATA .SUMMRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE QWIiOMEt4T, LAEOFAIORY SERVICES BFANai 

LOCATION: BI SHELL LAKE, 1977 . , - - .^... 

•roWN:SfflP;: - DISTRICr .• KENO'RA LAT/LONCi 5124/9425, 

DAm .SOURCE: MOE 



SPEQES N riERCUBY Ca^C, LENCTH(Q1«) kEIGOTIGH,) . I>=«5 

mm RANffi rEAN RM^GE r£AN P^'IGE ppn 

PIKE * 6 0,68 0,15- 1,30 62,7 54,5- 78,0 12'« 675- 2475 66,7 

L, TKXJT 5 0',53^ 0,3^0- 0,89 5B,J 48,0" 61,5 1013 675- 1575 40,0 

* SIZE SPECIFIC iCLASSIFI'CA:l;'ia^' AVAIIAE"LE 



HER^aURY CONiCEiNfr-EATia^ IN RELATICN TO' FISH LENGTH 



SILL RANGE IN IWaiES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 > 30 

PIKE _„„„,.-- A E C E 



A EERGURY CONCENTBATiaS' 4), 5 PHI 

L i4ERaiEY CONCENTRATION 0,5-1,0 FPr! 

C rER'ajRY CONCENTFATI'QmI 1,0-1,5 PFM 

D MERCURY CONCENimTI'CK >1,5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

****** *REGRESSIQIv^ p^ -j^ * * ** *** 
REGRESSI'O^i IIODELi HG^^0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LM^ ttC Al' SID, 

PIKE 0,000002 i„Dl854 0,900 60 0,55 



MERCURY DM'A, SUiMf'IABY 
Q'^TMIO' MINISTFY OF THE Ei^IBONME«% LABORMORY SEEVTCES BK^J^ICH 

LOOVriON: BLACK BUCK LAKE , 197 7 

lOa^SfflPj - DISTRICT : f^tO'RA LAT/LCIC: 52}0/950i0 

DATA ,SOURCE: HOE 



SPEQES N flEFCUKY CO^C, LENGTH (04,) 

MEAN' EANGE MEAtJ RANGE 

W,ALLEYE ■ * 10 0,85 O^U- 1,80 34,2 2 3,2- 48.2 

Pim 2 0,69 0',50- 0,87 50,0 4B,2- 56,8 

* SIZE .SPECIFIC CLA,SSIFI'CAT'IQK AVAILABLE 



l^l,ICHT(Cr-,) 


l>-,5 


r:EAK' RANGE 


PPM 


J86 Hi- 6 75 


80,0 


56 3 225- 900 


100,0 



MEBCURY CONCEWrFOTTC^ IN RaA'ITO!^ TO' FISR LE'NGTE 



SIZE ,RANCE IN MiQlES 
SPEQES: <6 6-8 :8-a0 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

taMiEYE - - A E D C D - - - 



A ffiROJRY GONCEMIRATId^ <0, 5 PHI 
B^ f-ERCURY CONCEWiraTION 0,5-1,0 PPn, 

C LERGURY CQjCENTRATias 1,0-1, 5 PHI 
D MEFOURY COL^lCEN'lFATIO^j >l,5PRi 

rERGURY DATA NOT AVAIIAELE FOR THIS SIZE 



* * * * ** *REGRESSIOT DA m ***** ** 
REGRESSia^ MODEL: HG'^0*L"A1 



SPECI ES 


AO 


Al 


1 


.STD LEN, 


HG 


AT STD' 


WALLEYE 


0,000903 


1,91964 


0,94 8 


50 




1.65 



MERCURY DhTh mhWfvM _ 
ONTMIO MINierRYOF THE raVITONMraT, LfflORAlORY SERVICES BRANOi 



LOCATION: BLUEBERRY LME, 1975 

TCM^SEIPi '- DISTRICT: KEWM. 

DAm SQORCE: MOE 



LAT/LOPG: 5009/9444 



SPEaES 

PIKE 
WMX.EYE; 
W, SDCKER 
Y. PEROH 

S«M, BASS 



n 



89 

47 
19 

41 
2 



MERCURY CONC, 



MEANI 
0.71 
0.58 
0,17 
0,12 
0.60 



RANGE 
0.17- 3,02 



.19- 
0.05- 
0.06- 
0. 30- 



1.22 
0„ B2 
0,22 
0,90 



LfflCJT'H (QU) 



53,0 

42.6 
41, 9 
18. 3 
37,6 



* SIZE ffECIFIC iCLASSIFICATION AVAIIABLE 



■RAN'QE 



29.5- 
21.0- 

16. lO-' 
11.6- 
33.7- 



90,5 

59,0 
50,7 
24.6 
41,5 



raiGHTfOI,) 



ME,AN 
979 
8 81 

1129 

80 

96 3 



MEBaJRY CONCTNTRATION IN RELATICN TO FISH LENCTH 



.RffilGE 
140- 5100 



85- 

40- 

25- 

660- 



2130 

18 B 

190 

1265 



%>=,5 

PPM 

64,0 

57,4 
0,.0 
0.0 

50,0 



SPEQ ES 
PIKE 

W, SUCKER 
Y, PERCB 



<6 



A 
A 



6-8 8-10 



A 
A 
A 



A 
A 
A 



SIZE RA!CE IN INCHK 

10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

A B C D D 

B B C - '- 

A A - '- 



A 
A 
A 
A 



A 
A 
A 
A 



A MERCURY CONidOTRATICN ^',5 PPM 

B tffiRODRY COMffiNTRATIOlSl 0,5r-l,0 PPri 

C MRCURY OON'ffiMTRATI'CN 1,0-1,5 PPM 

D MERCURY CONffiNTRATi™ >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA MOT AVAILffiLE FOR TfflS Si:^ 

#******REGreSSICN' DATA******* 

RB3RESSICM MD'Da: HG^C^L*Al 



SPECIES 

PI'KE: 
IMJLEYE 
vi, SUCKER 
Y, PERCH 



AO 

0,000001 
0,000647 
0,00166] 

0,012215 



Al 

3,33149 
1,793 36 
1,21139 
0,76322 



R STD LM, HG AT STD, 

0,90 3 6 0,91 

0,88 3 50 0,72 

n.685 i 0.00 

0,462 ©. 0,00 



MEROJF'Y DAl'A SUr-lfmRY 
'ONmRIO' CilNIffrRY OF THE EWIBONr.FiMT, LJ^EOPMORY SERVICES BK^iai 

LOCATia^i: B.^UCK LAKE, 1975 ^^ ,^. .^ 

TOWSliSMPs - DISTPICTj KEIO^RA LATAOMG: 4926/94 32 

DA'm SOURCE: FRB 



SPEQ e;s 


N MEI^CUBY CONC, 


LE.NGTH CQi,.) 


VCrGHlCGF,) 


%>=,5 




MEAN IMGE 


MEAN MNGE 


MEAM RANGE 


PPM 


L. TroUT' * 


16 1,.4B 0,76- 2,60 


54„7 44,0- 6 3,5 


210i0 9 30'- 35SO 


100.0 


W, aJCKEB' 


4 0„14 0,10- 0.17 


39,6 31,0-' 45»0 


8 35 395- 1150 


0,0 


VvMTEFISH 


1 0,0 7 - 


3^6,0' 


6 30 


— 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiaJ AVAILAEiE 



MEROUEY C0NCINTRA1 IQ-J IW RELATION 'TO FISB LENGIB 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SFEQES <6 6-8 :&-1.0 li0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L. t:rdut --=«-- b c d d 



A f-ER'CURY CONCEMIRATIQN' <30,5 P»i 

B ffiROJRY CONCElslTmTlCW 0,5-l«0Pm 

C f ERGU RY C0NCEM1 ,RAT ION 1„ Ch- 1, 5 P PM 

D MERCURY CONCmiRATION >1,5 PPM 

- rffiKOJRY DATA NOT AVATLABLE FOR THIS SIZE 



* ** * ** *p EGRESSION DA'TA * * * * *** 
RBGRESSiai MODEL:. HG^A0*L"A1 



SPKIES 


AO 


Al 


R 


BID ■LEN, 


HG 


AI' SID 


L, TROJT 


0,0000'06 


3,086% 


0,794 


60 




1,76 



riEB.GURY DATA SUMMAPY 
QSimRIO niNISl'BY OF THE EiWIRavt-lBvT, LP^DENLORY SEPVICES' B^ RANCH 

LOCATIOIm; BUmir^iG LAFE, 1977 -^.^..^ ^n^^ /nAci 

lt3if«ISfflP: - DISTPICT : KEtJORA LAT/LONG: 5056/945/ 

DAIA SOURCE; tiOE 



SPEQES U flEB'OJPY COI\iC, LENCTfl(ai,) lr..EICHT(GM.) S>-^5 

mm' PAtM^GE mm bai^ge mpn fange ppm 

L. TBDUT 4 0',41 0,22- 0,87 52,6 44,5- 61,0 1249 68:1- 1816 25,0^ 



I 

I 
I 

I' 
I 

I 

m 

m 
m 

t 

I 
I 
I 
■ 
I 
I 



I 



MERajRY DATA SOM^RY 

.ON'mRIO MINISTRY O'f THE QWIRO^MEKl;, .LABORATORY SERVICES B„iW'ai 



WakTimi CHASE .LAKE, 1975 



'TCWNSfflPi - 
DAm SOURCE: 



DISTRICT I KENOPA 



FRB. 



LATAOM]: 50 37/9457 



SPEQ'ES. 


N 


MEF'GUiRY CONC« 


LENGTB (Ql.l 


miGmia:„} 


l>^-5 






MEA.N .RANGE 


m.m .RA.NGE 


mm 


RAN'd 


pp^i 


.PIKE 


* 82 


0.52 0.13- 1.40 


54,8 33.5- 78,0 


1226 


275- 3800 


50,0 


WATJ-EYE 


* 53 


0,47 0,10- 1.00 


38.2 25.0- 57.5 


605 


140- 1875 


41.5 


CIS(» 


* 41 


O'.IO 0.0 7- 0.15 


2 6.4 20.. 5- 34,0 


273 


1.30'- 485 


0.0 


W., SUCKra 


* 54 


Oi.lO 0.0 3- 0.29 


41.6 B3,.5- 4 7.0 


10 J2 


455- 1»5 


0,0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFIttTICW AVAIIABLE 



MER.CPRY CONCENTRATiai IM R.ELAT.ICW1 TO FISH LENGTH 



SPEa ES. 
PIKE 
WALLEYE 
CISCO 

W. SUCKER 



<6 



6-8 8-10 

A 
A A 



SI2E RANGE IN .INOffiS 
10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 .2'6-30 >30 

A .B B. C 

C C 



A 
A 
A 
A 



A 
A 

A 
A 



A 
B 
A 

A 



A ffiROJRY CONCENIRATIOJ C5 PPH 

B «RCURY roNCENrmTIQN 0,5-1,0 PPM 

C ffiRCURY OD'NCE.Mr.RATiaj 1,0-1-5 PPf-I 

D MEl'CORY CONCEOTmTiai >1. 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE .FOP THIS SI^. 



*******REGRESSI« DATA** 
REGRESSIOj MODEL: HG^0*L"A1 



Wwt'ikik w 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW. 


HG AT ST-D 


PIKE 


0,000050 


2.28 388 


0.803 


60 


0.57 


WALLEYE 


0.000131 


2.22440 


0.843 


m 


0,79 


CISCO 


0,01955 3 


0.50700 


0,3 36 


1 


0,00 


W. SUCKER 


0,000000 


4,60256 


0.577 


i 


0.00 



MERCXJRY D'^TA SUMB-IARY 
QNT^IO MINISTRY OF THE HwiWONMMT, MBORATORY SERVICES BmmCB 

TOWNSHIP: REDVEES DISTRICT: KENDRA LAT/LONG: 5001/9 3 30 

mm, OTJ'RCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC. L'ENCT'H (CJl.) KEIGmiGM,) %>-,5' 

^" mm RANGE MEAN RAN«s mm wmm pm 

WALLEYE * 30 6.97 2.90-9,90 50.3 42.0- 59.0 1321 910- 1920 100.0 

PI^ * 30 4,8 3 2.20- 8,40 61.3 45,0- 70.0 1628 650- 2550 100.0 

* SIZE ^ECIFIG 'CLASSIFI^CATIl^ AVAILABLE 



MERCURY CONffiNTRATICN IN MLATICW TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 

WffliLEYE """■""'" ° 2 S ^' n 

PIKE « ^ ^ * - D D D D D 



A f-ERCURY CONffiNimTICW ^.5 Pffl _ 

B MROJRY CONCENTRATION 0,5-1.0 PPM 

C ffiRajRYCONCENimT ION 1.0-1.5 PPM 

D ffiRCURY CONCENTRATIOT >1.5PiM 

- fEROJEY DATA NOT AVAILABI£ FOR TfflS SIZE 

*******^EGmssicm DAm******* 

REGRESSION MODEL: HG^O*L"Al 

SPECIES AO Al R SID LIN. HG AT STO. 

WALLEYE 0.032496 1.36472 0,399 50 6.77 

PIKE 0.01^97 1.4 3318 0.502 60 4-56 



MERCURY DATA SUMTmRY 
ONTMIIO MINISPRY OF THE ENVIRDl#1ENT, LAMRATORY SEIWICES BRANCH 



LOCATION! : CLAY LAKE, 1976 

Ta#JSH[P: REDVERS DIS^TRICTi KENORA, 

DAm SOURCE: MOE 



LAT/LONG: 5001/93 30 



SPEa ES 

WALLEYE 
PIKE 

WfflTEFISH 



N 



ffiRCURY CONC. 



ME.AN RANGE 

* 50 7,8 3 4.50- 12„10 

* 51 5,84 3. 60-' 13„00 

5 ia,9 0,75- 2, 60 



LENGTH (CM,) 



MEAK 
49.8 
65,0 

47,3 



RA.NGE 
40. 8-' 59,4 

50,1" 86.2 
42*4- 51.5 



* SIZE ffECIFIC CLABSIFICATiaNl AVAILABLE 



WIGHTiGM.) %>=,5 

MEANi RANGE FWl 

1291 482- 2011 100,0 

1795 879- 4423 100.0 

14 51 964- 1928 100,0 



MERCU'BY CONCENTRATia' IN RELATION 'TO FlSlt LENGTH 



SPEa ES 
WALLEYE 
PIKE 



SIZE RANGE IN IN'CHES 

<6 6-8 a- 10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

« „ - - - D D D - - 

- - - - D D D D D 



A MiRaJRY CONCENTROTION €1, 5 PH-I 

B MERCURY CONCENTRATION 0,5-1,0 PPM 

C f.EROURY CONCENTRATION 1.0-1,5P»1 

D ffiRaJRY CONCENIRATION >l,5PH-'l 

- MEROURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



** ** ** *REGRESSia-J' DAm * * ***** 
ReGRESSia^" MODEL: HG=AO*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


H 


STD' LEN. 


HO 


AT SID, 


WALLEYE, 


0.089 366 


1,140^ 


0,50 3 


50 




7,75 


PIKE 


0.046 379 


1,1 5248 


0.570 


6.0 




5,20 



ft 



MEROj'PY data Sut'r'lA.FY 
'Ow'mRIO MliQISIPY OF THE E^VIIOMnL^JT , LMJO'PfflOFY SERVICES ERftNCK 



LOCATION J CLAY LMI , 1975 

la'^SHIP: REDVERE DISTFICT^ KEr^I^ 

mm SOURCE:: FRE. 



LAT/LONG: 500 3/91 JO 



spEa m 


tv! 


t:EB:CyRY CONC, 


LENcrrt 


1 (Qm,,) 




vEicmfa ,) 




l>=,5 






liEMM 


bange: 


fEMi 


mwGE 


MEAl'^ 


PANGE 


ppp, 


KALLEYE' * 


55 


6,44 


2,45" 11,59 


44,6 


30,&-' 


5 3, 5 


1C6 5 


315- 


1675 


100,0 


■illlTEFISH 


21 


1,85 


0,39- 3,12 


41, e 


36,^ 


47,0 


124 5 


765- 


17 30 


95,2 


PIKE * 


116 


5,4 3 


1,0 3- 11,30' 


54, P 


34,0- 


81,0 


1292 


23 0- 


3610 


100,0 


CIS«Xi * 


26 


2,8^7 


1,46- 4,64 


35,2 


30,0- 


40,0 


68 3 


4 40- 


990 


100,0 


SAUGER * 


24 


4,81 


2,04- 6,84 


33,e 


30,0- 


40,0 


416 


265- 


8 15 


100,0 


Y, PEpai 


16 


2,16 


0,70- 4,9 3 


16, 3 


12,0- 


27,0' 


7 7 


20'- 


3 30 


100,0 


BUieO'T 


13 


5,16 


2,77- 6,87 


50,1 


39,5- 


57,0 


1103 


410^- 


1640 


100,0 


[^„ SUCKEJR 


18 


1, 35 


0,17" 2,81 


42, S 


3 3, 5- 


55,0 


123 3 


595- 


28 50 


94,4 



* SIZE SPECItlC ■CLASSIFI'CA,TlC*j: ry MUMBLE 



[■lEROJPY CQfy.'CKNl'FAlI'av IN RELATiaSi TO FISH LENGTH 



SP'E'a ES 

l.ALLEYE 

PIKE 

CISCO 

SAUCER 



SIZE EAicE iiN moms 

<6 6-0 &-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

--DE D D D - - 

D' D D L E D 

- - ~ D C b 

». .^ - E D' D - - - - 



A rEROJKY C'OWCEfsliRM'lOiM €S, 5 tH'! 

b MEROjKY OO-si'CLdlMTI'OJ 0,5-1,0 PK' 

a IEROJ'RY C0,DniCEN'1IATIQJ 1,C>-1,5 PHi 

D R^f:Raj.RY CON'OENlfATION >1, 5 PPf" 

- MERCURY uATA c^OT AVAILALLE FCF THIS SIZE 



*******? EGREeSia\ L.AIA ******* 

l^GBESSIOd nOD'EL: [!G^#i,0*irAl 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SI'D LQm, 


HG AT SI'D 


V*ALLEffi, 


0, 00^970 7 


1,6»61 


0,6 31 


50 


7,46 


PIKE 


0,011315 


1,52380 


0,524 


60 


5,80 


CIS'OO 


0,001124 


2,190 37 


0,528 





0,00 


SAUGER 


0,013876 


1,65556 


0,504 


U 


0,00 



t 



I 
i 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
t 
t 
I 

I 

I 

1 
I 
I 
I 
I 

I 
I 



I^ERCDKY DATA. ,SUf#mRY 
'ONmRIO MINIOTRY O'F THE mVTRQNMENIT, LABORAID'BY SERVICES B:R»ICH 

'LOCATim: CLAY LAIE, 1970 

'TOWNlSfflP: REDVEPS DISTRICT: KENORA LAT/tCWC: ,50 3/9B30 

DATA SOURCE: WE 



SPEaES M MERCURY CONC. LENCTTIi {OU] ^IGffl'(GM.,) %>-,5 

MEAN. .RANGE t4E.AN RAN'GE MEAN R^GE PPM 

WMLLEYE * 274 12,06 1,2'0- 24,00^ 41,6 22.5- 53,0i 954 370- 1»0 100,0 

* SIZE aPECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



KRCURY CONCTNTBATia) IN RaATION TO FISB LENGTH 



SIZE .RANGE IN INCHES. 
SPEQES. <6 6-8 ^-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

WMiEYE - D D D D D D D - - 



A PffilRCDRY CONCENl'mT.IO]S! 43, 5 P.PM 

.B fERajRY CONCEr^'TRATION 0.5-1,0 P.m 

C .FE'RajRY CONCENTRftTICK' 1.«>-1,5 PHI 

D MER'OJRY CONCENimTION .>1,5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSIC1^ DAIA******* 
REGRESSION MODEL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LSI, 


HG AT STO' 


imLLE'YE 


0.051379 


1.45306 


0,484 


50 


15.12 



I 
I 



JffiRCORY DATA SUMMARY 
OimRIO MINISTRY OF THE EWIRONMQJT, LffiORATORY SEWICEB BBmai 

LOCATICNi: COLI LAKE, 1977 

TCItlSaP: - DISTBICTi KENORA LATyLONG- ^1?0/Q1^«; 



SPEQES N MERCURY CQNC. LraCTHCDf.) WEIGHT (GM.) %>-.5 

.^^„„ '^EAN Rmm MEAN .RANGE! MEAN RANGE PPt4 

PIKE * 20 0.44 0.20- 0.80 65.2 48.8- 85,3 1765 568^^186 30 

I^ALLEYE * 20 0.37 0,22- 0.61 40.3 30.0- BO:! 533 l?- 908 ijo 

* SIZE ffECIFIC CLASS! FI'CATIOsI AVAILftBLE 



MERajRY CONCTNTRATION IN RaATICM TO FISH LENGIB 



^ _ SIZE RANGE IN INCHES 

^EQEB <6 6-8 8-10 10-12 1^^14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WHiEYE ---AAaI-!! 



A ffiRCURY CONCENimTI« ^.5 PM 

B 1^ERC0RY CONCM'imTIQN 0*5-1.0 ¥m 

C MEROURY CONCQITOATIDN 1.0-1.5 PPM 

D ^ERGORY CONCmimTION >1,5 PPM 

- BCRGPRY DATA NOT AVAILABLE FOE TlflS SIZE 

******* REGRESSION^ DAm******* 
RKSraSSIO^ MODEL: HG=A0*L"A1 

t^'"" 0.000162 1.^462 0.878 ^o'^^' "' S^J™" 

WALLEYE 0.000116 2,17000 0,854 50 o'57 



f4EPCU,RY DMA SUMI«KY 
CNmRIO MINISTRY OF THE EI\IVIROr.iriE,NT, imOBmOP.Y SERVICES BRM^ai 



LOQ^TIQM: CRYSTAL LME , 1977 

'ia#isHi,Pi - Di STRICT i mmm 

Dh'm SOURCE: tiOE 



LJ\T/LClCi 510'2/9424 



SPEa ES 


U I'lEECURY core. 




mPii EMGE 


L, TrouT 


10 0,80 0,52- 1,40 


PIKE 


5 0,50 0,40" 0«60 



LEWGI'fj (a'"!,) 
t-iEAN _RftN'GE 

50.8 44,0- 61,0 

56.9 53,0- 61,0 



1-:EIGHT(Qj,) 

liEMi RMGE 

939 4 54- 1575 
860 4 54- 1462 



l>=,5 

90,0 
60,0 



ME.R(URY DATA SUMimRY 
OamRIO MINISTRY OF I'HE HWIRQNiFlENT,^ L^fiORAIORY SERVICES B^RANCO • . 

LOCATION: CULVERSOw LAKE, 1977 

'TDWNSfflP: - DISTRICT : I€:N0PA LAT/LONG: 5220/9128 

DATA .SOURCE I &10E 



SPEQES U MERmRY C«C, LENGTH (Ol*) V£IGHT(Gr',J %>^',5 

HEAiM RAiNiGE MEMnI RANGE ^EAN RANGE PK'I 

WALLEYE * 10 0i,96 0,54- l.,70 4i,7 34,0^- 48,0 579 114- 908 lO'O.O 

* SIZE SPECIFIC CXASSIFICATiaxl AVAILABLE 



MERCURY CQNCENI'RATltti m RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE FMGE IN liN^OIES 
SPEafiS <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

WALLEYE „ _ „ «, E C D - - - 



A ^ERJCURY CQNCENTRAT lO^i ^., 5 PR-! 

B f-CRCORY CQNCENTPATiaM 0«5-L.,0PPM 

C mROJlRY CONCENraftTia^ 1,0-1.5 PFI-i 

B MER'CURY C'ONCENimTI'ON >1.5P,PM 

- nEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *RECRESSION DA m * * ** *** 
KEGRESSIOiM riODEL : HG^iO*L"A1 

SPECIES AO Wi. "1 STD LEN, liG AT STD. 

IvALLEYE 0,000066 2,52111 0,694 50 1,27 



MEE'COBY DATA SUMMARY 
ONTARIO MINIS:rF.Y OF TEE ENVIPa-lv.E;t.T, l^mimOBY SERVICES BBANCB 



LOCATia-J: DEL,AiNEY LAKE, 1975 

TOvKSIttFi - DISTPICT: KEiSlOFm 

DATA SOURiffii KOE 



Lm/LCmCz 5005/9403 



SPEa ES 




N 


KEFJCURY CONC 


m 


LEiCTH (Ol.) 




l\EIGHT(G!i.) 




l>=,5 








liEAN 


RAKtt 


MEAK 


RANffi 


mm 


RPHQE 


PPM 


W, gjCKEE 


* 


52 


0,0'9 


0,0 3- 


0.25 


35.5 


22.0- 


44,5 


547 


125- 


950 


0.0 


S.M. BASS 


* 


24 


0',27 


0,12-' 


0,K 


3 3.9 


20.3- 


42.4 


668 


160- 


1400 


8.3 


R, BASS. 


* 


35 


0,23 


0.09- 


0.69 


17.4 


10,7- 


29.2 


137 


40- 


375 


2.9 


BUPBOT 


* 


27 


0i,44 


0.10- 


0.68 


5 3.8 


34,0- 


61.5 


995 


2 35- 


1550 


25.9 


l-iM'TEFISH 




18 


0.14 


0,08- 


0.15 


64,3 


58.5- 


72.0 


2788 


1990- 


36 30 


0,0 


PIKE 




11 


0,48 


0.12- 


0.75 


71,7 


61.0'- 


78,2 


2610 


1600- 


3 350 


54.5 


L« TRDUT 


* 


31 


0^.27 


0.14- 


0.55 


57.5 


45.6- 


68.2 


1880 


860- 


3 300 


3.2 


ftALLEYE, 




2 


0',87 


0.58- 


1,16 


45,6 


44.5- 


46,7 


1100 


1025- 


1175 


100,0 



* SIZE ffECIFIC CI#.SSIFI'CATI'QN AVAILABLE 



MEROOFY CONdlSTKAli™ IN R,ELATION TO FISH LE:NGTH 



SPEa m 
w, mcKm 

S.M. BASS 

R. BA.SS 
BWBOT' 
L. TROUT 



<6 







SIZE 


RANGE 


IN JN^OffiS 






6-8 


;8-10 


10-12 


12-14 


14-18 


18-22 


22-26 


26-30 >30 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


- 


— - 


A 


A 


A 


A 


A 


B 


- 


*• — 


A 


A 


A 


B 


- 


- 


— 


— — 


«. 


.. 


„ 


A 


A 


A 


E 


C 


» 


. 


— 


— 


A 


A 


A 


A 



A ffiRCORY CONCEMl'MTICJi <0'.5PPM 

B IVEROJ'RY CONCENT RAT ION 0,5.-1.0 PPM 

C MERCURY CONCENI'RATION 1.0-1,5 PPM 

D MER,CURY CONCENTRATION >1,5 PPM 

- r4EKCU'RY DATA NOT AVAIMBLE,, FOR THIS SIffi 



****** *REGreSSI m DATA**'*'* ** ^ 



REGRESSION MODEL: HG^.0*L*A1 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN. 


HG 


Al' SIB 


W, SUCKER 


0.000027 


2.23741 


0.749 







0,00 


S.M. BASS 


0,001525 


1.46144 


0.821 







0.00 


R. BASS' 


0.005855 


1,25906 


0.654 







0,00 


BUiRBO'T - 


0.000018 


2,51925 


0,852 







0.00 


L. T:roui' 


0,001448 


1.27898. 


0,409 


60 




0.27 



MERCURY DATA SUI#m.BY 
QNIAFIO MINISTRY OF THE BNVIRONMQfT, LABORATORY SERVICES BRANQI 



LOCATIOtgi smLE LAKE, 1975 



TOWNSfflP: - 

mm SOTRCE: FOT 



DISTRICT I ra:fOM 



LAT/LONG: 5040/945 3 



SPECI ES' 

PIKE 

W. gJCKER 

WALLEffi 

WttTfflSH 

CISOO 

Y* PEROi 

BurooT 



N 

181 
70 

165 

51 

10 

6 

10 



.MERCURY COKC, 



MEAN 
0,85 
0.20 
0-90 
0.10 
0.26 
0.12 
0.61 



RANGE 
0,20- 2,00 



0,06- 
0.15- 
0,06- 
0.1^ 
0,09- 
0. 36- 



0.46 
1,60 

0,19 
0,41 
0.21 
0,87 



LENGTH 

^EAN 
54, 7 
44.2 
41,2 
4 3.2 
37,2 
22,4 
55.5 



* SIZE aPBCIFIC CLASSIFI'CATiai AVAILffiLE 



CC3W.) 
RANGE 



WIGIfrCGM,) 



34,0- 
37,0- 

19.1- 
B2.0- 
26.5- 
19,0- 
51,0- 



8 2,5 
51,0 
54,6 
5.3,5 
45,5 
29,0 
58,5 



:f4EAN 

1244 

1267 

762 

1235 

745 

173 

1138 



25^ 4110 



8 05- 

199- 

4 so- 
le 0- 

100- 
915- 



1925 

1927 
2450 
13 30 

340 
1400 



1>^.5 
PPM 

79,0 
0,0 

91,5 
0.0 
0,0 
0,0 

80.0 



MEBOURY CON^CENTRATIOK IN RHLATia^ TO FISH LENCTH 



a^EaEs 

PIKE 

W, aJCKER 

WALLEYE 
WHITEFISH 
Y. PERCH 



SIZE PAfl3E IN INCHES 
<6 6-8 8-10 10-12-12-14 14-18 18-22 22-'26 26-30 >I0 

B C D D 



B 

A 
A 



A 

A 
B 
A 
A 



B 

A 
E 
A 



A 
C 
A 



C 
B 

D 

A 



A MEiROJRY roN'ffiNTRATI'ON <0,5 PPM 

B MEROORY roNCEMTRATION 0,5-1,0 PPM 

C flERaURY CONCENTRATICK 1,0-1,5 PPM 

D NEPOJRY CONCEIffRATIi^ >1,5 PPM 

- MEROURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE' 

******* REgRE.SSI m DATA** ***** 

recRESSim mumi hc-^c^l'ai 



.SPECIES 


AO 


Al 


R 


PIKE 


0,000080 


2,2964.0 


0.788 


W, SOCKER 


0,000000 


3.58 089 


0,471 


WALLEYE 


0.009658 


1,20909 


0,58 3 


witefish 


0,000193 


1,646 36 


0.64 3 


Y. PERCH 


0,000808 


1.608 34 


0.821 



std len, 

60 



50 

i 



EG 



AT Sl^D, 

0,97 

0,00 

1,09 
0,00 
0.00 



MEROORY DATA SU^fmRY 

CNTARIO' MINISTRY OF THE HWIROvIMEMT, LAL50l:M0RY SERVICES BRMMCH 

LO»Tiai:: EAGLEHFAD LAKE, 1977 

'TOWN,SfflP:: - DISTRI'CT; THJMDEE' BAY LA:T/L,aNC: 4902/8912 

DAm 90UE:CE: MOE 



SPEa^. N MER'ajRY CONC. LE13GTH (Ql,) ¥EIGMT(GM,) _ %>=,5 

^■EAN RANGE. rffiAL^J RANGE HEAN UfmCE PP'^i 

PIKE * 17 0.% O'a.3- 0,78 49.2 32, CH 69,0' 94 3 250- 200'0 17.6 

* SIZE i^ECIFIC BREP.KDO^l« AVAILABLE 



^■EKCURY CONCENTRATION IN PELAIION TO' FISH LEI^CTH 



SIZE FAtCE IN INaffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Pim - - - A A A A B B - 



A MER'OJRY CO^fCENTBAT lai <D,5 P»1. 

B f4E,rcURY OONCENTPAT lOSJ 0. 5-1., OP PI' = 

C MERCURY CONCENTimT lOlSI 1,0-1,5 FPU 

D MEB'OJRY CONffi'WTR^I ION >1,5 PFf 

- fEROJRY DATA WOT AVAILABLE FOR THIS SIZE. 



*******EECRESSiai DA m* ****** 
REG^RESSION HOD EL: HG= A0*L"a1 



SPBCIES 


m 


Al 


m 


STD LEW 


HG A,!' SID 


PIKE 


o^oooon 


2, 3405 3 


0.976 


60 


0.53 



MERCURY DM:A SUMFARY 
ONTMIO MINISI'RY OF THE ENVIRONMENT, MBORATORY SERVICES BRANCTI 

LOCATION: , EDEN LAKE, 1975 ^ .^.A.^.cn 

lOWN'SfflPi '- DISTRICT: KENORA, LAT/LO'NG: 5040/9459 

Eftm SOURCE: FIB 



SPEaES 


N 


MFCUEY CQNC, 


LENGI'B (Q:!,) 






MEAN Em<Sl 


MEAN RAN^GE 


WEETti'ISH * 


50 


0.07 0.02- 0.14 


38,1 27.^ 45,0 


L, TrouT * 


39 


0,33 0,09-' 0,80 


48,8 29,0'-- 57.0 


BURBOT * 


21 


0,28 0,18- 0,47 


55,8 45,0- 68,0 


W. SUCKER * 


8 


0.10 0.04- 0.19 


4B„9 40,0- 48,0 



■WEIGErfGK,) l>=^.5 

MEAN RANGE PPM 

656 2 30- 1170 0.0 

1343 225- 2400 17,9 

12 B 660- 2015 0,0 

1214 920- 1770 0.0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFI'CAITCN AVAIM3LE 



MERCURY CON!CE.NTRATI'ON IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

'WHI'TfflSe .- « A A A A A - - - 

L, TroUT - - - A A A A B - - 

BURBOT ^, «,._--. A A A B - ,B^ .H 



W. SUCKER - - - - - A B 



A ^^ERCURY CONCENTRfflTICM' <0, 5 PFM 

B FEROJIY CONCMIRATIQ^ 0,5-1,0 PPM 

C ^ER'aJRY CQNCENIWTia^: 1,0-1,5 PPM 

D ICR.aj'RY COI^CmTlATION >1, 5 PB1 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSIW DATA* ****** 
RBGRESSION MODEL: HG=AO*L'^Al 

SPECIES m ftl 1 STD LEN, HG AT OTD, 

kHITEFISH 0,000010 2,4ffi96 0,599 0,00 

L, TIOJT 0,000067 2.17051 0,692 60 0,49 

BUraOT 0,000109 1.94728 0,682 0.00 

W. SUCKER 0,000000 7,52 322 0,920 Q 0.00 



I 

I 

n 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



1 

m 

t 



t'lEECURY DATA SlJ^'iMAPY 
ONI'mRIO' MINISTRY OF THE EiWIRa-JFim'I- , LAB0RA1DRY SERVICES BR»'CH 

LOCATION: ELIZABEIH LAKE, 1977 

'IDW^SfflPi - DISTRICT : TIUNDER BAY LATA'CNG: 4915/8826 

UA'TA SOURCE: KOE 



SPEQES N I-IEB^OURY CONG, LEfNiCT'B (au) V.EICHT'(Gri,) l>=„5 

MEAN Bmm hmm range mm fmge pwi 

l^M^LE'YE 2 0i,,97 0,5J- 1,40 51,8 51,0* 52,5 1405 1400- 1410 100,0 

PIKE * 10 0„37 0,18- 0,92 50,7 40,0- 65,0 870 500- 1400 20,0 

* SIZE ffECIFIC CLA,SSIFICA1'I'Q(N1 AVAILABLE 



IffiROUSY CON'CENl'RATICIN! M ICLATIQNi TO FISH LENGTH 



SIkiE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 &-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE „-«--AAB D- 



A ^ER^aJRY CONCENIRATI'aM" <D, 5 PRI 
B. ^ER'CURY COWCENTEAT ION 0,5-1,0 P»'i 
C r-ER'OJRY COWCENIKATION 1,0-1,5 PPM 
D I^ER'CURY Ca^CENIRATlOK >1, 5 PR" 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE B'OR THIS SIZE 



*******EEGRESSiaM DATA******* 
REGRESSiaJ MODEL,: HG^'0*L'^A1 

SPECIES AO Al R STD LEN, EG AT SID, 

PIKE 0,000000 L 74299 0,92 B 6 0,62 



MEKOJRi DATA SU^IMABY 
ajmRIO MINiei'RI of the HMVIPa^FM^T, LABORAIORI SERVICES BRANO 

LOCATION: ENR«NE LAKE, 1977 ^^^ ^nAe/no.ii 

TCWSfflP: - DISTRICT: RAINY raVER LATAQNG: 4908/9241 

DATA roURCE: WOE 



SPEQES N flEROUPY CONC, LENGTHl (0^3,) |rCIGHT('0'1.) %>=.5 

MEAN RANGE MEAN RAN'ffi _ «.AN' RANGE PPM 

L. TPDUT 3 0.50 Q.il- 0.59 45,7 44.0- 46,5 1147 1020- 1240 66,7 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEBdJBY DAm SU»mPY 
O^mRIO MINISTRY OF THE ENVIBONMENT, LfflORMORY SraVICES BRWCH 



LOCATION: PMEL LAKE, 1975 



TOWNSfflPs - 

DAm SOURCE: FRD 



DISTFICT; KENORA 



LAT ACNG : 500 0/94 00 



SPEQ ES 


N 


MERCURY Ca^"C, 


LENGTH (O'U) 




KEIGHTI'GM,) 


*>=,5 






MEAN 


RANGE 


MEAN ■RANGE 


vmm 


RANGE 


PPM 


wmthfiSH 


50 


0,17 


0,09- 0,40 


38,6 33,0- 


43,5 


742 


490- 1040 


0,0 


L, TroUT * 28 


0,46 


0,20- 1,50 


46.8 33,CN 


60,0 


1248 


42i0- 2750 


25.0 


BURBOT 


7 


0,91 


0,7 3- lao 


55,8 52,0- 


59,0 


1267 


1000- 14 30 


100,0 


W. aJCKER 


4 


0,24 


0,17- 0,5 3 


46.5 41,0- 


50,0 


1756 


810- 2415 


0.0 


MOSKIE 


1 


0,47 


— — 


65,0 


— 


2^0 


— — 


— 


* SIZE SPECIFIC 


a,ASSIFIOiTICK AVAILABLE 











ffiRCURY CONCENTEATIOf^' IN RELATION 10 FISH LENCJTH 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 



SIZE RANGE IN mOHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

L, TRDU^T' ---AAABB-- 



A MERCURY CONCHA TBAT ION <0, 5 PHI 
B fERCORY CONCENTRATICK 0,5-1,0 PPM 

C MERCURY CONCENTRATION l,iO-l, 5 PPM,. 
D MERCURY CON CEN I RAT I ON >1,5 PPM 

MSPaiRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RECTlESSION DAm******* 
REGRESSION MODEL: HG=A0p»^L"A1 



SPECIES 


AO' 


Al 


ft 


STD LEN, 


HG 


AT STD, 


L, TROUT 


0.000202 


1,«040 


0,57 3 


60 




0,67 



f 



MEFOJRY DATA Sll#ft.RY 
ONTARIO MINISIIY OF THE ENVIM^MEOT, LffiORAlORY SERVICES BRWCH 



LOO^TIONi GARDEN LAKE, 1976 



DATA SOURCE: 



DISTRICT: HENOKA 



Lm/LOmz 5010/9400 



MOE 



f 



SPECI'ES 

WALLEYE 

PIKE 

W. SOCKER 

MHITEFISH 

Y, PERai 

R. BASS 

BURBOT 

S„M„ BASS 

CISCO 



N MEBOJRY CONC, 



LENGT'K IQU) 



56 

46 

18 

2 

5 

2 

1 

1 

12 



hmm 

1.21 
1.0€ 
0,32 
01.62 
0.46 
0.6 3 
0.38 
1.00 
0,2 5 



RAI^GE 
0.50- 2.40 



0.38- 

0.09- 
0,5>- 
0.18- 
0.58- 



2.20 
0.71 
0.67 
0,68 

0.68 



0.16- 0. 3.9 



MEANi 
.39. 7 

46.6 
40.1 

43.8 
24.0 

21.8 
51.0 
32, 5 
32,0 



MNGE 
2 3.0- 47,0 



31.0- 
21.5- 

41.0- 
17.5- 
19.5- 



54.0 

45.0 
46.5 
29.5 
24.0 



16.5- 39*0 



WIGHT (GK. 

mm 

748 

702 
104 3 
1350 

268 

270 
1235 

645 

6 39 



BANCS 



125- 
200- 
130- 
1200- 
80- 
195- 



1200 
1300 

1620 

1500 

475 

345 



50- 1060 



l>-.5 
PPM 

100.0 
97.8 
11.1 

100.0 
40.0 

100.0 



0.0 



* SIZE ffECIFIC OASSIFICATICM AVAILABLE 



tlERCURY CONCTNimTIGK IN RELATION TO FISH LEICTH 



,^Ea ES 
WALLEYE, 
PIKE 

W. SUCKEB 



SIZE RANGE IN INCHES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

^ -. B B. B C D - - - 

_ « - A B B. C D - - 

-AAAAAB--- 



A ■ME.RGORY COMCEOTBATION <D,5 PPM _ 

B tERCURY CON^MRftTIOT 0.^1,0 PPM 

C MERCU'RY CO'NCEOTRATIOT 1,0-1,5 PPM 

D E^ROURY CONCTNTRATICNi >1. 5 PPM 

- MRCURY DATA NOT' AVAILABLE FOR THIS SI'ZE 

*******pEGRESSICN DATA******* 
roCRESSIO^ MODEL.: HG^O*L"Al 



SPTCIES 

miiEYE 

PIKE 

W. SUCKER 



AO 
0.004702 
0,001205 
0,000347 



Al 
1.49640 
1.75.126 
1,02072 



R BTD LBN, EG AT STD, 

0.731 50 1-64 

0.570 60 1.58 

0,552 0.00 



MEHDORY DATA SUMfmRY 
ON-mRIO MINISTRY OF THE 0WIRCNr''.jF2^!!T,, LAPORATORY SERVICES B^PANQI 

LOCATION: GA.UGIMD LME, 1975 ^, 

T-mwSfflP: NICKLE DlSI'RICTi THUNDEF BAY LJ.T,/1L0NC.: 4909/8542 

DATA a)URCE: MOE 



SPEaES N MERaJPYCONC, LENCT'H (04,) _ l"EICT3T(GM.) _ t>=,5 

MEAN Emm MEANI RANGE VEM RANGE PPMi 

Y. PEROB 22 0,12 0,02- 0,16 24.7 14,5- 32,0' 223 4i- 468 0,0 

WALLEYE * 20 0,43 0,10- 1,40 29.4 16,5- 40,0 2'5B; 28- 539 25,0 

* SIZE ffECIFIC (XASSIFICATICW AVAILABLE 



tffiROOPY CON'CENTRATia^ IN BILATia^ TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INaffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEYE A A A A B C - - - - 



A MERGORY CONCENIWTICH CSPFf^l ■ 

B. ^ERaJRY CONiCmTRRTIQN 0.5-1,0 PM 

C MRfflBY CON'CQiTRATION l,'a-l,5 PPM 

D MEBOJ'RY CONCMTWTION >1.5 Pm: _ 

- MEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

** ** ***REGFESSION DAIA ** ***** 
REGRESSiaJ MODn.1 HG^0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LEN:, HG A1' STO, 

WALLEYE 0,000096 2.4 3424 0.916 50 1.31 



ffiROJRY DATA SUMPmRY 
Oq-mRIO MINISTRY OF THE ENViroNMENT, LfiromiORY SERVICES BMNCH 

LOCATION J OTDSB^iCK LME, 1975 ^ .«n^/„..o 

'TOWNSfflPi - _ DISTRICT:, I^NORA LmA^mC: 50'0 2/9448 

DAm SCURCE: MOE 



SPEQES N MEKU-RY CONC, LMGTHC'CM,) WEIOTTIGM,) %>=-5 

ME«. Bmm ^'OEAN range ME:AN' :RANGE PPM 

L, TTOUT * 31 0.73 0,30- 1,91 59,1 35.0- 76.0 2126 110- 4 350 71.0 

PIKE * 78. 0,81 0.3^- 1.46 64„8 36.0- 86.5 1922 260-' 4200 84.6 

CISm * 44 0.31 0.14- 0.72 17,9 12.5- 22.0 42 lih- 75 9.1 

S.M.BASS* 33 0-» 0.5^ 1.69 37.2 a, 8- 45.0 995 380- 1750 100.0 

W. fflCKER * 48 0.18 0.0^^ 0.50 43.7 34.3- 53,5 1129 500- 2070 2.1 

R,H.,SUCI^R 5 0.20 0.14- 0.27 45.5 40.5- 49.0 1131 860- 1470 ■ 0.0 

R, BhSS 1 0.46 - - 16.0 - - 75 - 

* SIZE aPECIFIC ^CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCUiRY CONCTNTRATION IN RELATICN TO' FISH LEN^B 



SIZE RANGE IN IN'OIES 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >30 

L. TBDUT « - - - 

PIKE -.--.- 

CISOO A A B. - 

S.M. BASS - - - B 

W. S'UCKER » - « - 



A 


A 


B 


B 


C 


c 


A 


A 


B 


.B 


C 


c 


^ 


— 


— 


— 


— 


— 


B 


c 


D 


- 


- 


— 


A 


A 


A 


A 


— 


— 



A ffiROURY C0NGE;NT,RATICU '<D.5 PPM 

B MERCURY CON'ffiNTmT ION 0,5-1.0 PPM 

C ■MERCURY CON<INTRATi™ 1.0-1.5 PPM 

D BffiRGU:RY CONOENTRAI" ICN >1.5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE POR TfflS SIZE 



*******REGreSSION DATA*****'** 
regression: MODEL: HG^0*L"A1 



SECIES 


AO 


Al 


R 


STD Lai 


L. TBDUT 


0.000276 


1.91032 


0.658 


60 


PIM 


0,001152 


1,56 375 


0.795 


60 


CISCO 


0.00014 3 


2,64 521 


0,659 





S.M. BASS 


0.000598 


2.0 3772 


0.812 





W. SUCKER 


0.000266 


1,69365 


0.313 






HG AT STD, 
0-69 
0.70 
0.00 
0.00 
0.00 



MEi?CUPY DMA SUfir^iAIvY 
CWmPJO [1INISTPY OF THE LNMIROtt'iENT , hfiBOBMOBY SERVICES BP«CFJ 

L0O\,TIQN' : GRASS^ Y LAKE , 1 97 7 

lOWNStEPi - DISTKICT: RAIMY HVEB' L^T/LaJG: 4840/9242 

DAIA SOURCE: MOE 



SPEQES U MLBCURY C»C,, LENGl-Ii (OU) l€IGiiT|GtU) t>=,5 

mAM mhm mMi range m.m BmcE ppm 

W,M,L£1E 14 0,34 0„23- 01.46 36,8 34,a- 42,6 453 2 BO- 700 0,0 



MERODRY DATA SOWARY 
ONIIWIO MINIOTRY O'F THE EN¥I«»iMENT, LffiORAlORY SERVICES ,B:RANai 

LOCmTION:! GRA,:SSY NA^^B .LAKE, 1977 ^nnnfn^^n 

TOWNSHIP: - DISTRICT: KENORA LAT/LONG: 5009/9 B59 

DAm sourct;: moe 



SPEOES. N MERCUiRY CONC. LSaCSTH (O'l.) 1/^i:GlfriGM.) t>=,5 

mem"" wmGE. mm mum mm ran'Ge ppm 

WMiEYE 30 2.40 1.20- 3,80 40.4 10,5- 64.3 464 100- 2100 100.0 

Pli^""" *■ 30 2,88 1.2D- 5,40 64.7 48,.,5- 88.6 1320 100- 4 50^0 100.0 i 

i| 
* SIZE ,^ECIFIC GLASS! F I CATION AVAI.1ABLE ^ M \-\ 



MERCURY CONCENI'RATION IN RELATIOi' TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >B0 

pil^ , . ^ - - C D D D D 



A ffiRCURY CQNCTNTIMION <0.5Pm 

B MERaURY CONCEN'raM'ION 0,5-1,0 PPM 

C MRGURY CONCENTRMIQN 1.0Hl,5 PFM 

D MEiaJRY CONCENTIATION >l,5Pm 

- ^ERaJRY DATA NOT i¥AIIABLE FOR TfflS SIZE 

***#***REG:RESSIQN DAm******* 
RBGreSSION MODffl: HG^C^L'AI 

SPECIES 10 Kl « Sro LQ^. HG AT SID. 

PIKE 0,000066 2,54260 0,756 60 2.21 



I 

I 
1 
I 
I 

t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DMA SUfM\RY 
ONTARIO MINISTRY OF THE QIVI ROt^KQiT , LABDRATORY SERVICES BRANCT 



LOCATION: GRASSY NAFRDI© LAKE, 1976 
TOWNSMP: - DISTRICri i^NQRA 

Dkm SOURCE: MOE 



LAT/LQIG: 5009/9 359 



SPEaES 


N 


MERCURY CONC 


. 


LQJGTH (ai.) 




WEIGOT(GM.) 




%>-.5 






hmm 


RAME 


MEAN 


mnm 


MEAN 


RANGE 


PPM 


PIKE * 64 


2.72 


0.08- 


7.2C 


55.8 


34.5- 


79.0 


1320 


260- 


3790 


96,9 


WfflTEFISe 


33 


0.2 3 


0.07- 


0. 54 


40.1 


31.5- 


48.0 


1092 


460- 


1815 


6.1 


S.M. BASS 


2 


0.65 


0.50- 


0.79 


33.5 


33,0- 


34,0 


688 


675- 


700 


100.0 


BO,RBOT 


1 


0.48 


- 


- 


55.0 


— 


- 


1100 


— 


- 


- 


WALLEYE * 54 


2,02 


1.10- 


5.10 


40.9 


24.5- 


57.0 


809 


140- 


1965 


100,0 


W. SUCKER * 22 


0.53 


0.22- 


1.60 


39. 5 


31.0- 


48.0 


8 82 


325- 


1395 


54,5 


CI SOD 


15 


0.27 


0.08- 


0.49 


33.8 


24.0- 


42,0 


651 


210- 


1195 


0.0 


MOONEYE 


15 


0.73 


0.42- 


1,40 


31,6 


27,5- 


34.0 


497 


340- 


6 30 


93,3 


y. PEROl 


8 


0.46 


0.34- 


0.68 


17,6 


13. 5- 


22.0 


103 


40- 


190 


37.5 


SAUdR * 


' 43 


2.15 


1.10- 


3.50 


30.2 


22.5- 


39.5 


257 


100- 


480 


100.0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAIL^LE 



a^EQES 

PIKE 
WALLEYE 

W. SUCKER 
S AUGER 



MERCURY CONCENTPATION IN R^ATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INGffiS 

<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

- - - - B C D D D D 

- - C C D D D D - - 

---AAB'B--- 

- B C D D D - - - - 



A rEEGURY CONCENTRATION <D. 5 PFM 
B fCPCORY CONCENTRftT ION 0. 5-1, PPM 
C MERCURY CONCENTmTION 1,0-1,5 PPr4 
D MERCURY CONCENTmTION >1. 5 PPM 

ffiRGURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION DATA******* 
RBGRESSION' MODEL: HG=AiO*'L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


1 


STD Lffl, 


HG AT STD, 


PIKE 


0,000062 


2.61095 


0.576 


60 


2.71 


l#kT.T.EYE 


0,0704 39 


0,890 37 


0.48 3 


50 


2.29 


W, SUCKER 


0.000349 


1.96 392 


0.525 





0.00 


.SA,UGER 


0.00115 3 


2.2018 3 


0.892 


i 


0.00 



MERCURY DA'm SU^»'1^,RY 
OWmRIO MINISTRY O'F THE :ENVI RaJMENT , LABORATORY SEEVICES B^IWICH 

LOCATION : GRASSY NARROWS LAKE , 1 975 cnno /q aco 

TOWNSHIP s - DISTRICT: raNQRA LAT/LONG: 5009/9 359 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY COKC. LENCT'H (CTU) WT'OffCGM,) %>=-5 

MEAN RANGE MEAN! RANGE MEAN RAWGE PPM 

mONEYE * 23 0,84 0.40- 1.86 29,1 23,0- 35.0 267 125- 520 87,0 

¥. PEROl 4 1.21 0,74- 2,00 22,7 18,0- 28.3 186 90- 330 100,0 

wkLEYE * 52 1,6 3 0,46- 2,65 4B,0 28,0- 58,0 844 200- 1950 98,1 

W,aJCKER* 30 0.76 0,20- 1,53 42,6 34,7- 50,5 951 47^ 1425 8 3,3 

CIS© 54 0,45 0,25- 0.81 37,8 32.8- 46,7 _679 37^ 1480 31.5 

PIKE" * 44 2.81 0,73- 6,32 61,8 44,2- 90.4 1560 475- 5050i 100.0 

WHUQ^ISH 18 0.47 0.14- 2,47 46.6 32,5- 54,0 1193 37^ 1930 22.2 

SADGER * 52 1,94 0,94- 4,0 3 32,1 21,8- 41,5 281 75- 700 100.0 

MJSKIE 1 6.81 - - 88,0 - - 5800i - 

* SIZE ,»ECIFIC OLASSIFICATim AVAiLABLE 



l-EKOURY CONCENTRATI'a^ IN RILATION 'TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES. 
SPEaES' <6 6-8 ;8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

MDO^E'YE . „ B B C p - - - - 

fcALLE'YE, - - E. C C D D D - - 

W, SUCKER -.---ABC 



PIKE 



C D D D D 



SAIJOER - B C D D D 



A MEROJRY CONCENIPATICW <D^,5PH4 

B ^EBOORY C0NCEN1WT ION 0, 5-1, P»1 

C .MERaOBY CONCEN1:RAT10K 1.0-1.5 PHI 

D ^ffi,RajRY CONCENimTIGN >1.5 PB! 

- ME^RajKY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

* if ** ** *R,BGRESSI'ON DA m ***** **' 
RECESSION MQDELj HG=A0*L"A1 

SPECIES AO AI » Sm LH^. HG AT SIB. 

^eoqEYE 0-000042 2,9178 3 0,785 0,00 

WALLEYE 0.013815 1,25687 0.580 50 1.89 

W. SUCKER 0,000039 2,61078 0,571 0,00 

PIKE 0,000473 2.08496 0,710 60 2,41 

SAUCER 0.0022 39 1.94048 0.826 0.00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEFOJIY DATA SWf^ARY 
ONTARIO MINISTRY OF THE HWIRDNMENI', LABORATORY SERVICES BRMJCH 



LOCATION: GRASSY NA^^WS LAKE, 1974 
TOWN'SfflPi - DISTRICT': IffiNORA 

mm SOURCE: FRB 



LATACNG: 5009/9 359 



SPEQ ES 


E 


MEPOURY CONC. 


LENGTH (04.) 


WEIGHT (CK.) 


%>=.5 






mm RANGE 


MEAN RAN'CT: 


MEAN 


RANGE 


PPM 


S,M, BASS 


1 


1,03 - 


27.9 


397 


- — 


• 


SAUGER 


4 


2.11 1.42- 2,5 3 


37,1 36.8- 38,1 


489 


4 54- 539 


100.0 


CISCD 


16 


0.4 3 0,09- 2.31 


35.5 33.0- 40.6 


773 


567- 1162 


18,8 


WArJ.RYE * 44 


1.90 0.73- 3,35 


44,0 33.0- 61.0 


1094 


425- 2608 


100.0 


IvHlTEt'ISH 


17 


0.29 0,06- 0.63 


42,4 34.3- 47.0 


1324 


624- 1899 


17,6 


PIKE * 51 


2,98 1,04- 5.55 


6 3.1 48.3- 83.8 


1926 


822- 4 394 


100.0 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



SPEQES 
WALLEYE 
PIKE 



MERCURY CONOENI RATION IN RELATION 10 FISH LEMTTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 
- - - c C D D D D - 

----- D ODD D 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



A MERCURY CQNCENimT ION <D, 5PPM 
B ffiRCURY CONCENTRATION 0.5-1,0 PPM 
C rERCURY GONCENimTION 1.0-1.5 PPM 
D MERCURY CONCENTRATION >1, 5 PPM 

MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******RBGRESSION DATA******* 

REaRESSI'OSl MODEL: HG^A0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STO LEN. 


HG 


AT SID 


WALLER 


0.020800 


1,18596 


0,587 


50 




2.15 


PIKE 


0.006825 


1.45182 


0,497 


60 




2.60 



r ^ 



MERCUM DATA SU»mPY ^ ^ „r.n^,r^ 

mwmO MINISTRY OF THE ENVI,K»raT, LfflOlAIDRY SERVICES BBMCB 

LOmTION: GRIST LAKE, 19^7 ^i,^or t AT/r fwr- 5215/9 358 

TOW^SHLP: ■- DISTRI'CTi: KENORA LAl/LUNb. ^zxd/^^do 

DAm 90URCT: MOE 



WMiEYE * 10. L.'77 0,70- 2.80 16.8 22.0- 45.0 ?57 169- _ 565 100.0 

* SIZE ffECIFlC CLASSIFI'CATION AVAILABLE 



MERajRY CONCENTRATION IN RELATICM TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'OffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 10-22 22-26 26-30 >iO 

WAIiEffi: - B. B C D D D - - " 



A MROJIY CONCENTIM'ION '€i.5 P»1 

B ICRajRY CONCENTKATION a5-l,0 PPM 

C ^ERaIRY CONCENTmTiasi l,/0-1.5 PPM 

D tIERGDRY CONCENTRATION >1. 5 P»1 

'- .MEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSiaN DAm******* 
RECreSSiaN MODEL I HG^O*L''Al 

QPR-TPq AO Al R Sro LM. HG AT STO. 

Si 0.001344 i:m24 0,867 50 3.00. 



I 

I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
1 
I 
I 

I 



MEROJRy DATA SUFMARY 
CN'mRIO MINISTRY OF THE QJVIBONMENT, LABOMTORY SERVICES BR/yNCK 

LOOITION: GUEPMSEY LAKE, 1977 

TOWISfflP: - DISTRICT: I^NORA LAT/LCKG: 5110/9 B09 

mm SOURCE: MCE 



SPEaES U MERGUPY CONC. LENGTH (QU) WIGHT (GK.) %>=.5 

MEAM RANCE MEAN RANGE MAN RANGE PPM 

PIKE * 9 0.94 0.58- 1*50 58,9 48. 0- 69.0 1230 454- 2 370 100,0 

WALLEYE * 10 1.60 0.73- 2.25 49.2 34.0- 62.5 1106 227- 2370 100,0 

* SIZE S-ECIFIC CLASSIFICAllON AVAILABLE 



ffiRCURY CONCENTRATION IN RaATICN TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-50 >30 

PIKE _„„-.- B B C C - 

Wffl.LEYE ----BCDDD- 



A MERCURY CONCTNTRAT ION <0, 5 PPM 
B ffiROJRY CONCENTRATION 0.5-1.0 PPM 
C MIRGURY CONCENTmTION 1.0-1.5 PPM 
D MERCURY CaiCEN TEAT ION >1, 5 PHI 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



** ** ** *REGRESSIQN DAm * * *** ** 
REGRESSiai MODEL: HG-A0*L"A1 



SPECIES 


m 


Al 


R 


STU LM, 


HG 


AT sm 


PIKE 


0.002489 


1.448:14 


0.658 


60 




0.94 


WALLEYE 


0,003699 


1.55 38 3 


0-894 


50 




1.61 



1I 



MERCORY DATA SWtmiY 

^OITARIO MINISTM Of THE QWIEMMENT', LAEO^:RfflORY SERVICES BWmCH 

TOWMSfflP: CATHCART DISTRICr: IffiNORA LATAO^s 4910/9119 

DAm ,SCU'RCE.: Fro 



SPEQES N MERCURY CONC. LENGTH CCM,) Si:JS™^^^^'-l™rP ^m 

I.1EAN RANGE mm RANGE MEAN RANGE vm 

WHIIEFISH 10 0.12 0.08- 0,16 S8.8 35.5- 42.0 781 640- 1060 0^0 

BURTOT 1 0.46 - - 59,.0 - - 1440 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1 
I 
I 
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I 
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t 



MERCURY DATA SLII#1ARY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, LABORATORY SERVICES BRANCH 



LOCATION: OM LAKE, 1975 

TOWN SHE P: - DISTRICT: I^NORA 

DAm SOURCE: MOE 



LAT/LONG: 495 



19 



SPECIES 


N 


MERCURY CONC 


. 


LENGTH (au) 




ICIGHT(GM.) 




%>«,5 






MEAN 


Bmm 


IVEAN 


RANGE 


mm 


RANQS 


PPM 


PIKE * 


68 


0,84 


0,35- 


1.85 


65.8 


51. > 


91,1 


2245 


620- 


6200 


92.6 


W. SUCKER * 


66 


0,2 3 


0.04- 


0,49 


39.9 


12,0- 


48.0 


893 


100- 


1880 


0,0 


WALLEYE * 


147 


0.84 


0,28- 


2,02 


50.3 


28,0- 


67.2 


1466 


190- 


3360 


87.8 


SAUCER 


3 


0.67 


0.64- 


0, 70 


29.0 


28,0- 


30.5 


190 


140- 


210 


100.0 


CISCO * 


14 


0.12 


0,08- 


0.26 


18,2 


14,0- 


35.5 


92 


30- 


510 


0.0 


B. BULLHEAD 


2 


0,24 


0.2 3- 


0,24 


28.0 


27,0- 


29,0 


168 


310- 


425 


0.0 


MOONE!ffi: 


9 


0.29 


0,22- 


0.38 


37,6 


34,0- 


40.4 


5-a 


4 50- 


755 


0.0 


S.M. BASS 


2 


0,54 


0.38- 


0,69 


36,0 


32,8- 


39,2 


768 


575- 


960 


50,0 


Y, PER'CH * 


16 


01,18 


0,13- 


0.24 


15,3 


13,0- 


18.5 


55 


30- 


90 


0.0 



* SIZE ffBCIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CON'CENTRATION IN RaATION TO FISH LENGTH 



SPEQ ES 

PIKE 

W. SUCKER 

WALLEYE 

CISCO 

Y, PERCH 



<6 
A 
A 

A 



6-8 fr-10 



B 



SIEE RANGE IN INCHES 

10-12 12^14 14-18 18-22 22-26 26-30 >10 
- - - B 

A A 

B B 



A 

A 
A 



D 



A fCRCURY COMCENTRATION <D,5PPM 

B MERCURY CONCENTRATION 0-5-1.0 PPM 

C MERCURY CONCENTRATION 1.0-1.5 PPM 

D MERCURY CONCENTRATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RECreSSION DATA******* 
raiGRESSIQN MODEL: HG^0*L''A1 



SECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT STD 


PIKE 


0,000418 


1.80263 


0.613 


6 




0.67 


W. SUCKER 


0,000204 


1.87048 


0.709 







0.00 


WAT J, EYE 


0.000559 


1.8 5448 


0.742 


m 




0.79 


CISCO 


0,003247 


1.234 36 


0,885 


s 




0,00 


Y, PERCH 


0.00474 3 


1, 32655 


0,787 


1 




0.00 



MERCURY DM'A SUM^'ARY 
•ONTARIO' r-lINISTBY OF THE EWIRONMEKT, L^BOBAIOPY SERVICES BRANCH 

LOmTION:: cm LAKE, 1974 -mm ^ r.^-^ Aa^i/oAm 

'TOmSHLV: - DISTRICT J ffiNO'FA LAT/1.0M3,f 4957/94 39 

Cft'lA SOJICE: FEB 



SPEaFS N MEFCUFY CONC. LKNC?I^'H (Ql,) tE IGHT (GFi. ) %>=.5 

PIKE * 48 0,88 0,J^'"1.57 63-3 47,0-. 81.3 2147 7|7^ 4989 89,6 

IriALLEYE * 14 0.57 0,18- 1.13 45,1 33.0- 57.2 1106 42^ 2219 50,0^^ 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFI'CaTIOW; AyAIIAELE 



MER'OJRY COI^iCINTRATia.' IN RELATiai TO FISK LEKCTH 



SIZE RA.NGE IN IN'OiES 
^'EQES <6 6-8 Q-IS) 1^12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3^0 >iO 

„«.-. — — A B B C D' 

---AAEBC-- 



PIKE 

WALLEYE 



A FERCURY CONCE-,t^TmTIOtJ ^i, 5 Pm_ 

B MERaJRY CONCENT^RM'ION 0,5-l,0 PPM 

C M,B'aJRY CONCENTBATION ,L.'0-1,5 PPM 

D frEROJRY CONCEN'IRATION >1.5 PH'i 

- MERCURY DATA NOT AVAIMELE FOR THIS SI2E 

* ***** *pEGPESSIONi DAm* ****** 
REGHESSI'ON MODEL: HG^A'O*' L'^'Al 

SPECIES m m _R^ STOLEN. HG ATSTO. 

Pira 0.000022 2.53929 0,722 60 0.71 

WALLEYE 0,000025 2,61472 0.814 50 0.7Q 



MEBCURY DATA .SUf''»FY 
QNTIWIO MINierBY O'F THE QWIBOT'HENT, LABO'RAIO'RY SERVICES BRMCH_ 

LOCATION: GIJN LAKE, 1970' ^ .._ ,„,^,^,,^ 

TO«SH[P: - DISTRICT': KENORA LAT/tONC: 4957/94 39 

Emm .SOURCE i: moe 



SPEaES N MERCURY CONC. LENGTH (CM.) ^IGHT(GM,) '%>=.5 

""'■ " f^EMi RANffi MEAN RANGE MEAN RANGE PPM 

WALLEYE * 115 0,72 0'„ 31- 1-80 39.5 29,5- 58,0 767 100- 2 350 71.3 

* SIZE ffECIFIC CLASS! FICATIQt\! AVAIIABLE 



frlERajRY CON'CENimTiaM IN FELATICN TO' FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'fflES 
SPEa,ES <6 6-8 ;8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

WAUiEYE « - - A B. B C D - - 



A r-EPGURY CONONIRATION C5PPM 

B' t'EROJRY CONCENimTION 0.5-l,0PPf'! 

C MEPCU^RY CQN'CENIRATIOK l,^l,5PPt1 

D MEP'CURY CONCra'IRATION >1, 5 PB'1 

- ^ER'CUIRY DATA NCfT' MAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RKRESSION DATA******* 

RBGRESSim !«Da: HC#iO*L"Al 



SPECI ES 
VmLLEYE 



AO 


Al 


'R 


STD LQl. 


HG 


AT STD 


0*000162 


2,26899 


0,788 


m 




1.16 



MEfCtJRY DATA SW^'IMARY 
ONTARIO MINISrRY O'F THE OWLRDNMEWT, LffiORAIDiRY SERVICES BRANCH 

LCX:ATI0N: HMIPTON LME, 1977 . 

TOWNSfflP: '- DISTRICT I lETORA LATAONG: 5215/9 3 35 

DAm SOURCE,: MOE 



SPEQES N MERCORYCONC, LQ^CTH (QU) WIGHT |GM.) %>=^5 

flEANi RAWffi ME,AN' RANGE: MEAN RANGE PPM 

PIKE 10 0,80 0.44- 1,30 49,7 42.0- 60.0 46 3 320- 680 60,0 



I 

I 
I 
I 

I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEROURY DATA SUnMAPY 
a-aTARIO MINISTRY Of THE HWIBDWf-.ENT , LABORATORY SERVICES BFAiMCfl 

LU'CATIONi i<AGIAi^A,GAr4I LAKE, 197 7 

'ia'v[>lSHIF: - DISTRICI- : THUNDER BAY LATAONC: 5057/87.50 

DATA SOURCE: [iQE 



SPCa ES N r iEE'CU RY COi^-C . LENCrH (Q4 , ) VE 1 COT' (Cf U ) %>- , 5 

mm PMiCE. h^m raimge ?-ean range ppm 

VM^LEYE * 36 0,54 0,28- 1,10 47,8 4CwO" 59,0 1019 600- 1900 41,7 

PIKE * 25 0, M 0,07" 1,10 60,2 32,5- 81,5 1570 250- 3950 12,0 

* SIZE SPECIFIC CLASS! FT CAIICW AVAILABLE 



MERCUR!t CO^.N'CE.NrRA'I IttJ In EELiATIQn TO ETSH LEM3TH 



SIZ.E raice in IWQES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-^0 > 30 

VvALLEYE --.--^AbB-- 

PIKE - - - A A A A A D E 



A r-ERCURY CON CEtvTFAT ION <D,5 FHi 
B FER'CURY CONCENTRATION 0,5-1,0 PPM 
C t'EE'OJRY CONCENIRATION 1,0-1., 5 PPn 
D FERCUFY CONCENTPATia^ >l,5PFfM 

nEROJRY DATA NOT A\/AILAELE FOR THIS SIZE 



*******PECRESSia^I DAm******* 
REGRESSiasi MODEL: KG*A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


Sro LEW, 


HG 


AT SID, 


y^LLEYE 


0,001512 


1,50809 


0,567 


50 




0,55 


PIKE 


0,000002 


2,94043 


0,9 31 


60 




0,30 



MER'OJRY DATA SUTimRY 
ONmRIO MINISTBY OF THE QWIRONMEINT, LPBOmiOm SEBVICES BRAN'OH 



LOCATIONS K?\GINU LAKE, 1975 

TCItJSHIP: GERTHJDE DISTRICT: THUNDEE BAY 

DAm ,SOT'RCE: MOE 



LATAOC: 4906/8547 



SPEa ES. 

Y. PERCH 

W. aJCKEE' 
MttLEYE 



N MEPCURY CONC. 

MEA.N RANGE 

]4 0,14 0.08- 0.19 
14 O.il 0,02- 0.53. 
2G 0,2 3 0,12- 0,40 



LENGTH COU) 
MEAN RANGE 

17,8 15,5- 21-0 
M.l 18, 0- 48,0 
■38,4 19,5- 61.0 



* SIZE ;SP'ECIF1C CUASSIFICATiai AVAILABLE 



WI'GHT'CGM.) _ %>=.5 

MEAN RANGE PPM 

69 40- 128 0.0 

493 57- 1164 7.1 

689 57- 248 3 0,0 



MER'OORY CQNCENTRATION IN RELATION TO FISH' LENGTH 



SPEa ES. 

WALX.EYE 



<6 



6-8 
A 



B-IO 

A 



SIZE RANGE IN INOffiS 

10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

A A A A A A - - 



A rCROJRY CONCQiTmTION C 5 PM 

B MERCURY CONCENTmTION 0.5-1.0 PPM 

C MERCURY CONCEIT IWT ION 1.0-1.5 PPM 

D ^B:RaJRYCaNCEKraATION >1.5 PEM 

- MROJRY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGPESSIQt4 DAm* ****** 
RBGRESSia^ MODEL: HG^0*L"A1 



SP,BCIES 
WftLLEYE, 



AO 
0.011075 



Al 

0.82206' 



R 

0„769 



STD LEW, 
50 



BG AT STD', 
0.28 



MEPOIRY DATA aJWIAPY' 
ONTARIO' MINIOTRY OF THE aWIRDKMraT, LfflO'RATORY S:EBVICES BRAN^CH 



LOCATION': mWlNOGANS KEVEP, 1976_ 

TOWN SHE P: - DISTPICTs KENO'im 

DAm ,SOURCE: MOE 



LAT/L'CWGi 5139/8955 



SPEaES 


N 


MERCURY COKC, LQ4GTB (O^,) 


WEIGHT (GM.) 




1>=,5 






MEM BmCE MEAN RANi'CE 


ME„AN 


RANGE 


PPM 


WAI.T.EYE 


21 


0,57 0.17- 0„59 33,0 26,5- 41,0 


326 


194- 


72 7 


14, 3 


RJi^SUCMIR* 


9 


01.22 Oi.O> 0,62 37,5 22.0- 41.0i 


627 


115- 


768 


11,1 


w« mmm 


3 


0.09 0,08- 0,10 34.8 30,0- 37.5 


512 


293- 


649 


0,0 


WHTfci-'ISH 


1 


0,09 - - 46,0 


1155. 


— 


— 


— 


PIKE 


1 


0,24 - - 46,0 


667 


— 


— 


— 



* SIZE ffECIFIC OASSIFICATIOl^ AVAIIABLE 



MERajRY CONGEWrmTlCK' IN RaATIONi TO FISH LEMTTH, 



SPEaES <6 6-8 8-10 

R,H. SUCKER - A A 



SIZE RANGE IN INiOffiS 
10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 
A A A - - - - 



A mR'OJRY CONCTNl'EMION ■4},_5 PFM 

B ffiR'OUBY CONCENT'RATION 0', 5-1,0 PPM 

C I^ROJRY CONCENTRATION 1,^0" 1,5 P:PM 

D ,^€;EaJRY CONCENTrnT ION >1, 5 PPM 

- MERmRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *RBGRESSION DAm******* 
RBGRESSION MODEL: HG^0*L'"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD L©ll. 


HG 


AT SID 


R,H.,SUCKER 


O.OOO'OOl 


3, 38'96.9 


0,765 


§ 




0,00 



MEKURY DATA .aj'MMARY 
'CNmRIO MINISTRY OP THE QWIRDNMENT, MORATORY SERVI«3S BRMCH 

LOGATION: KEG LAKE, 1977 - r ^m ^ r.^jr^ =inn,/Qi^l 

TOWNBfflPi B.YSHE DISTRICTi I^NORft LAT/tONG: 510'0/9 3.41 

mm souRCTi MOE 



SPEaiS n MEROJE'Y CONC. LENGTH(ai,) ICIGHT(a-i.} I>=.5 

mJSM RAN^^ ME,MI RANGE MEM BMCE PPM 

■WALLEYE * 21 0i«26 0.11- 0,B3 17,0' 20,0- 55,0 603 57- 1391 9.5 

* SIZE ^ECIFIC BRmKDOW AVAIIABLE. 



^ER'ajBY C0N<3NTPATICI^ IN BELAl'ICN TO FISH LENC?rH 



SIZE RA.KGE IN BIICTES 
SPEQ/ES <6 6-8 :B-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >10 

'WALiLE'YE - A A A A A A B - - 



A MEROJRY CONCENTFAT ION €l»5 PW 

B MERCU'RY CON'ffiN^^MMON 0«5-l-,0PK'l 

C ffiRCORY CONCEN'TRAT I<» 1-0-1,5 PFM 

D MERCURY CONCEMTRATICN >1,5 PHI 

- ffiRCURY DATA ■NOiR AVAI.»BLE FOB TBI'S SIZE 

****** *REQRESSiasf DATA******* 
BHS'RESSIOW: MODELS HG= AiO*L'',Al 

SPECIES Ai Al R STD LEN HC AT SID. 

WALLEYE 0,001070 1,48782 0,762 50 0.,36 



MEP'^CUKY DATA SUMMAPY 
'ON'TABIO MINISTPY OF THE: ENViraNMQJT, LABORATO'RY SERVICES B, RANCH 

LOCATION: KEM)GM'aSIS LA,KE, 1977 

TOWSHIPs - DISTRICT: THONDER BAY LAT/LONGi 4942/865";! 

DATA SOURCE I MOE 



SPEQ ES 


N MEKOJ'RY CONG, 


LEN'GTH (04,| 


mimiiGB,) 


%>^.5 




mm RANGE 


.MEAN RAN'ffi 


mm RANGE 


PPM 


WMiEYE 


* 45 0,55 0,20-' 1.80' 


40.7 29.5- 67.0 


569 90- 2250 


42.2 


Y« PEROi 


* 20 0.10 0<.0,5- 0.28 


24.4 21.0- 28.0 


98 70" 200 


0.0 


PIKE 


* 56 0.56 0.19- 1,05 


55.8 29.5- 83.0 


967 200- 4200 


57.1 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



MERCURY CONffiNlMTI'CN IN RELATICW TO PISH LENCTH., 



SIZE BANGE IN INCHES 

SPEa^ <6 6-8 .8-10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3^0 >30 

WMiLEYE - - - A A B B C C - 

Y, PEROB -AAAA----- 

PIKE - - - A A A B B B C 



A MERCURY COTCENIRM'TOK: <D. 5 PPM 

B FER'OJBY CON'CENTRffl'ION 0. 5-1. PPI1 

C MERCDBY CONCENl-RATIOi l.Oi-l.S PM 

D MUROJRY CON'CENTRATIOIv >1,5 Pm 

- MEROLJRY DATA NOT MAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSION DATA******* 

.REGRESS! 'ON MODEL, i HG^^'0*L"A1 



SPBCIES 


AC 


Al 


t 


STD LEN. 


EG AT STD 


mLLEYE 


0.001021 


1.66714 


0.679 


50 


0.69 


Y, PErcH 


0.000000 


3.85849 


0.7 38 





0.00 


PIKE 


0.00109 3 


1.53766 


0.677 


60 


0.59 



im 



MEROJIRY DATA SUI#m.RY 
CNTARIO MINISTRY OF THE ■QWI BONMENT' , LABORATORY SERVICES B.RANCK 



LOCATION: mm LAKE, 1'975 



TOWNSHIP I - 
mm SOURCE: 



DISTRICT I ra;^30'RA 



hmA^(MCi 5002/9401 



MOE 



SPEQES 
CI SOD 

wmiffiSH 

W, SUCKER 
BUMOT 

L. TrouT 



N 



3 
15 
38 

10 
15 



MEROJPY CONC, 



MEAN 
0.25 
0,24 

oao 

0.52 

0,41 



RANGE 
0.10" 0.41 



0,18- 
0,04- 
0,3^ 
0,20- 



0,52 

0-23 
0,93 

0,95 



LENGT'H (CM.) 



JEAN 
30.7 

45,3 
33,3 

41,4 
42,9 



RAN^ 

21.5- 39.7 



29,8- 
38,3- 
31,8- 
34,0- 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATIQt^ AVAILABLE 



57„ 
47, 
50, 



65.2 



WIGIfT (GK. ) 



MEAN 

295 
'965 
485 

498 
778 



MERCU^RY CONCENTRATION IN REL,ATION TO FISH LE,NGrti 



RMiGE 
75- 575 



225- 

50- 

240- 

3 is- 



le 40 

1075 
900 

2810 



%>^, 5 
PPM 
0.0 
6,7 
0.0 
40.0 
20.0 



SPEQ W 
WITffTSH 
W. .aJCKER 
L, TBDUT 



SIZE RANGE IN INCHES 

<6 6-8 8-10 1CH12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

- - - A A A A A - - 

- A A A A A A - 

-. - - - A A B B B, 



A NiRCURY CONCENTRATION <f3, 5 PPM 

B MERCURY CONCENTOOT ION 0.5-l,0Pm 
C ^^:R,CURY CONCENTRftT ION 1,0-1, 5 PHI 
D ME,RajRY CaNJCENTRAI^ION >1.5 PR'l 

tERGURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



** ** ** *R BCl^ESSI'ON DATA* ****** 

RBGJ^SSIOI MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID ] 


VBITEFISH 


0,,008,782 


0,864 35 


0.519 





W. SUCKER 


0.000604 


1.44512 


0.819 





L. TrouT 


0.0014 20 


1.48474 


0,555 


60 



HG 



AT ,ST'D, 
O.O'O 
0.00 
0-62 



IVERCURY DATA SU'MMARY 
ONTARIO MINieTRY OF THE HWIBONMEOT, LfflORAIORY SEEVICES BMNCH 

LOCATICKj KIRKNESS lake, 1977 

TCM^SIEP: - DISTFICT: I^NORA LAT/LONGj 5132/9356 

DAm SOURCE: MOE 



LENGTfl ('04,) WIGOTCGM.) l>-.5 

MEAN RAN'QE miM RANGE PPM 

63,0 46.5- 92,7 1771 681- 5675 15.0 

48,5 .34.5-' 57.9 1155 568- 19:10 23,5 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



SPEQ m 


N MEB'OJRY CONC. 




M,EAN Bmm 


PIKE 


* 20 0.32 0.09- 0.66 


mLLEYE 


* 17 0.37 0.18- 0.84 



ME.PCURY CON'CE'NI'RATION IN RELATION TO PISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
gPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - - - - - A AAA B 

war .T. RYE - - - - A A A B - - 



A MERCURY CONCENTRATION! <0. 5 pm 

B MERCURY CONCENIRATIC^! 0.5-1,0 PPM 

C MERCURY CONCENTRATION 1.0-1.5 PPM 

D r^ERCURY CONCEIilRATlON >1.5PR-1 

- MERCURY DATA NOT AVAIL^^ELE FOR THIS SIEE 



*******,re.gre:ssi« data* ****** 

REGra;,SSi™! MODEL: HG^D*L",Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT STD 


PIKE; 


0.000042 


2.135J7' 


0,720 


60 


0.26 


WAI.LRYE 


0,000562 


1.64894 


0.505 


50 


0.36 



f-EROLJRY DATA ,SU!f 'APY 
a^mRIO Mlf^ISTRY OF THE SWIPa^-^EwT, LAEORMO'RY SEIWICES BRANai 



LOCATION: KISHIMS LAKE, 1977 
TCMJSfflP: - DISTRICT 

DATA SOURCEi. MCE 



t(ElNDFA 



LAT/LOtC: 520'8/9200 



SPEaES 


ISi IIERCURY COACn 




^jEAlN RAI'JGE 


^^'ALLEYE 


16 0,48 0,2.0- 0,94 


PIKE 


16 0,]5 0,10- 0„67 



LCNGrH (Ql.) 
ME AW RAl^'GE 

40', 1 32,2- 47,0 
4 9,5 32„0~ 58,9 



I«AN PANCE PPri 

561 228- 79'5 50,0 

604 114- 909 25,0 



t 



MERCURY DMA SWWARY_ 
ONTARIO' MINISTRY OF THE QWIICWMHsiT, LfflOPftlO'RY SERVICES BPMiOl 

.LOCATION I LAC SaJL, 1975 ^, _ .„nn/^oir 

TOWNSHIP: - DISTRICr: KENORA LAT/LONGi 5020/9216 

DATA .SOURCT: FIB 



.SPECIES N fEROJ'RY CONC. LENGTe (OU) •. WEIfflTfGM.) %>=.5 

mm RANGE MEAiM :ram3E mean range wm 

PIKE * 12 0,84 0.2'&- 1,72 57,2 41,5- 70.5 1386 58^2- 2424 8 3,1 

WAIiEYE * U 0.60 0«22- 1,13 47.5 38,0- 58.0 1256 522- 2100 57.6 

* SIZE SPECIFIC (XASSIFICATICN AVAILABLE 



I-ERajRY OONCENI'FATION IN RELATim TO FISH LENGTe 



SIZE BMm m I'NCHES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 



PIKE 

WALLEYE 



A B C D D 

A B 'B C - - 



A ^ERaJRY CONCTMTRATIQN '€1.5 PPM 

B tCRaJRY OONCENrRATION O.S-l.OPPM 

C MERCURY raWCENrmTICN 1.0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCEWRA'IiaJ >1- 5 PPM 

- MER'OURY DATA NOT^ AVAILABLE FOR THIS SI^ 

*******REg'RE,SSION DATA******* 
REGRESSION' mDELz HG^0*'L"A1 

SPECIES AO Al R S'TD L'EN. EG AT STO, 

PIKE 0.000002 3.14% 5 0,78 3 iO 0.90 

WALLE'YE 0,000018 2,68140 0.766 St 0.64 



r'^""^'"^ 



MERCURY DhTh ;Sll#1ARY 
ONTARIO MINISrRY OF THE raVIBONMENT, LffiORATORY SERVICES BRMCH 

L^T^^ON: U.C SE«L, 1972 ^^^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^ 

mTA awRCE,! pre 



SPECIES N ffiRCURY CONC. LENGTH (Ol,) VCIOITCGM*) %>-^ 

^__^ ^^^_^,^ ^^^ ,^^^g ^^ P^,gg pp^ 

WALLEYE, * 40i 0',78 0',14- 1.76 47,6 40,6- 57.2 1537 951- 2415 85,0' 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



^ERaJRY CONCENTRATION IN RELATICK TO FISH LEN'GTH 



SIZE RAN'GE IN I'ICHES 
SPECIES <6 6-^ B-lOi' 10-12 12-14 14-18 M-22 22-26 26- iO >30 

WALLEYE - - - - - B. C D - - 



A ffiRGURY CONCENTRATICW <D'»5PPM 

B MERCU'RY CO'NffiN'TRATI'ON} 0,5-l,0 PPM 

C MER'OJRY COWCBNTMTIOT 1,^0-1,5PPH 

D MERCURY CONCENTRATION >1.5 PPM _ 

- MERCUFY DATA NOI' AVAILABLE FOR THIS SI'ZE 

** * * ** * RECraSSI m DATA** **** * 
ii:®ESSI'ClJ ^CDEIii BG^O*L"Al 

SPECIES hO Al R STD L:EN, ,HG AT STD. 

WALLEYE 0,0000.8 5 2«. i5l27 0,585 50 0.82 



MERCURY DATA SU»ftR:Y 
ONmRIO MINISTRY OF THE OJVIKDNMENT, LAa)MTORY SERVICES BRANCH 

LOCATION; LAC SEUL 1971 

TOWNSfflP: ^ESE^BAY ^ ' DISTRICT: I^NORA, LAT/LCWG: 5020/9216 

DATA SOURCE: Fro 



SPECIES N tEK:ORY CONC, 

mm RANGE 

PII® * 194 0,75 01.20- 1.62 

WALLEYE * 2B 0.40 0.0'^ 1,11 

* SIZE ,SPBCIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



LENGTH (Ql.) 


mimT{m.») 


%>=.5 


MEAN. RANGE 


MEAN Rfflffi 


,P» 


59,1 40„6- 91,4 


1768 544'- 7 147 


78,4 


57.4 21,6-- 58.4 


792 102- 2«1 


25.6 



MERCURY CONCENTRATION IN RELATION TO FISH L,Qi<^H 



SIZE R^'GE IN INCHES 
SPECIES <6 6-e 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >iO 

PI'KE - - - - - A B B C C 

'WALLE'YE -A AAA ABB-- 



A MERCURY CONCTNTRAT ION €1,5 PPM 

B MERODRY OONCTINTRATICN 0.5-1.0 PH^ 

C MER,aJEY OON^'NTRATI'ON 1.0-1,5 PPf1 

D tIERCURY CONCENTRATION >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TECS SIZE 



*******REGreSSICN DATA******* 
REGRESSION MODEL: HG^C^'L^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD Lra, 


HG AT STD 


PIKE 


0.001004 


1,60622 


0.620 


60 


0,72 


WALLEYE 


0.001471 


1,51556 


0.579 


50 


0,55 



1'^^ 



MER^OJRY DATA SU^t4A,EY 

ONIiaRIO' MINI,STRY OF THE ENVIEaNFiENT, LABORAIOPY SERVICES BKMICH 



LO^TIONi L MNITOUI^.WDGE LAi€ , 1975 

TOKNiSHIP: 'OEfiTTODE DISTMCT: raUNDER BAY 

mm SOURCE: MOE 



LA,T/1L0NG:: 4908/8548 



SPEQES N MERCURY CONC*_ 

MEAN RANGE 

Y. PEECTl * 20 0.11 0.0 7- 0.24 
W. aJCKER 14 0,09 0.02- 0.23 

WALLEYE * 20 0,24 0.09- 0,53 



LENGTH (OJ.) 
MEAN RANGE. 

18.7 15.5- 25.0 
36.4 20.5- 48,0 

40.8 28.0'- 64,5 



* SIZE SPECIFIC CMSSIFIGATICB AVAILABLE 



wian'CGM.) %>^.5 

MEAN RANGE PPM 

102 57- 1'99 0.0 

572 114- 1149 0.0 

700 199- 2554 5.0 



MER'OJ'RY OON'CENl'RATION IN RELATIOI '10 FISH LENGTH 



SPEa,ES 
Y. PEBai 

WttLEYE 



SIZE RANGE IN BiOffiS 

<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

A A A A A - - - - - 

- - A A A A A B B - 



a IffiRmRY CONCm'TROTION <D'. 5 PM 
:»■ ffiEOJRY CONCmiRATION 0.5-1,0 PPM 
C MROIEY CONCENraATION 1,0-1,5 PPM 

D ^ER"aJRY CON'CTNTRATICN >1.5Pm 

MEE'CURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SKE 



*******REG1ESSICW DAm.******* 
RlGffiSSI'ON MOD,EL: HGsAO*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN, 


HG AT STO 


Y. PERCH 


0.001279 


1.51191 


0.640 





0,00 


WALLEYE 


0.00015 3 


1.97207 


0.827 


50 


0,34 



MERCDRY DATA SUM'IARY 
ONTARIO MINISTRY OF THE EWIRDNFE^T, MBOMIDRY SERVICES^ BBmm 



LOCftTION: LITTLE POSE LAKE, 1975 

TOWNSffl.Ps CT;M«LL DISTRICT: TIUNDER BAY 

DATA, aURCE: MOE 



LATACl^C: 490€/85.46 



SPEaES 


N riLKCURy CONC, 

MEATnI BM(E 


Y. PEROi 

1^, SUCKER 
WALLER 


IB 0,0 7 0,0 3- 0.14 
17 0-06 0.02- 0,15 
17 0,26 0,13" 0«64 



LENGTH iaU) 
MEAN RANGE: 
19.1 14.5- 28,5 
36,8 22.5- 47,5 
4 3.2 30,0- 72,, 



VEIGffl'fGt^.) %>^,5 

ME,AN RANGE PPM 

95 34- 326 0.0 

620 142- IIB 0,0 

8 24 241- 2767 11,8 



MERCURY DA'm •■SUfli'RRY 
CK,mRIO^ MINIS'IRY OF TBE ENVIWMfiQ^T, LAE£)EMORY SERVICES B,RflMa: 

LCCA'ITObJ : MADCEN LAKE , 19? 7 

■lOKN'SHIP: - DISTPICT t KEtCEA LAT/LOi^C: 5156/9249 

DATA SOURCE; tiGL 



WALLEYE * 10 l.O ^ Cu ^6~ l,bO 4 5,7 27,0-' 58«0 
PIKE * 9 :,17 0,54" 2,00 56,2 51,0-' 64,0 

* SIZE SPLCIEIC CLASSlFICATIQx MAILABLE 



VEIGIHIO',) 


l>=,5 


[4EAN PAl^'GE 


PPM, 


lOOr 115- 2497 


90,0 


8 61 460-' 1362 


100.0 



i'lEPajRY OONCEmiiMia^ m RELMim ID FISH LEM3TK 



SIZE RANGE: lii If^JQES 
3PEa,ES <6 6-8 &-10 10-12 12-14 14-16 18-22 2,2-26 26-50 >30 

rt'ALLEYE „ - A /^ E B C D ; - 

PIKE «----'-CDJJ~ 



A r'EFGUPY CONCLi.'lIATia^ 0,5 PH'_ 

b I IEFGj KY CCi^CEN'iTAT 10:. C, 5-1, C .- H ' 

C [ £EaJ?.Y C0L^1 CEN'J FATl Uj 1,0-1,5 P P: . 

L irROjRY COuCEI^lFATiaj >1, 5 PR^i 

- '•iERCURY uAlA \CT AVAILACEL FOR aiilS SIZE 



* * * * ***p EC^XSSIQN DAIA ** ***** 
KBGRESSiaM nODEL; .HG=A0*L''A1 



SPECIES 
l#\LLEYE. 
PIKE 



AO 


Al 


R 


STD Lr:N, 


IIG 


Al' SID 


0,0004 42 


2,01401 


0,8 74 


50 




1,17 


0,000000 


1,71709 


n,77i 


60 




1,41 



t 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
i 



I 

I 



■i 



MERajRY DATA SUMMARY 
ONmRIO MINISTRY OF THE BWIROIMENT, MORATORY SERVICES BRANOI 

LOCATION: MAWIGt^ESS LAKE, 1976 

lO&flNSfflP: IISLEY DISTRJCT': KEMDRA,. LAT/LOMS- 49B4/9149 

mm 800 RCE: Fro 



SPEaES N MERCURY COJC. LENGTH (Ol.) WEIGHT' (GM.) %>^.5 

MEAN RANGE «'AN lANffi ME.,AN' RANGE PPM 

WHIIEFISH 13 0.07 0.05- 0.11 45,7 41.5- 50.5 1220 855- 1750 0.0 



MERCUPY Dm% SU,MI«f\RY 
Q^T^IO MINISTRY OF THE EWIROEJMEitr, L/'BORAJIORY SERVICES BPANCil 

LOCA,TIOe*J : FA'^aJT hhm , 1 97 7 ^ . -, -^n /r. . i r. 

lOW^SMP: - DISTRICT : KE.lORA LM'/LONiG: 5228/9 310 

DATA SOURCE- HOE 



SPCQES N KERaURY CQNC, LENGTH (Q^,) l«ElG[ff(CF.} %>-- 5 

mm BMiCE p£m mnge mm range pei 

t.ALLEYE, IC 0,45 0,28- 0,61 44,6 i6,0'- 55,0^ 763 2 »- 2045 50„0 

PIKE * ]„0 O'.ei 0,19-- 0,91 60,2 42,0- 77,0 1079 227- 2950 70,0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATICI^, AVAILABLE 



tlERCURY COKCLNTPATICK 1.1^ BELATICl^ TO' FISE LEICTH 



SI2E RANGE IN INiOiES 
SPEQES <6 6--8 8-10 10-12 12-14 14-lC 18-22 22-26 26-30 >iQ 

PIKE „ „ _ .- - A A D . B C 



A tEROJRY COiNCENTRATION <0, 5 PHI 

B f-EROJRY COL^JCELNHmTia^ G,5*-l,0Pe-! 

C fERCUiRY CONCENTEATI'ON 1,0-1,5 PCT1 

D f-lEROJ'RY COl^CEt^TPATIQ}J >1, 5PB5 

- rER'GUlRY DATA WOl" AVAILAELE' FOR THIS SIZE 

*******EEGRESSIO^;j DAIA******* 
IsEGRESSiasI nOuEL: HC=AO*L".Al 

SPBCIES m. M R STD LE:^, liG AT ETD, 

PIKE 0,0'00087 2,14075 0,645 60 0,56 



riEHCUiP^' DM- A SUM-mRY 
aMmRIO MINIOTEY O'F THE HWIBafllEMI', h^BOW^'iOMY SSWICES B^FANaj 

LOCM'IOWl M^HSHALOK LAKE, 1975 

lOMNSmP: - DISTPICT: KE^C.M LM'/LONC: 50'22/9155 

DAm SOUIRCE: FRB 



SPEQIS iM MEE'OJF^ CONC. LENCIB f'QU) WJ GKT' (Gl'5, ) 1>^,5 

MEAN RAK'ffi T-tEAI^ MICE mm UmCE PPM 

WHITfflSFi * 43 0i,0'4 O.O'l- O'.IB 4 3,2 34,5- 56„0 1382 670- 2W8 0,0 

CISCO 5 0,10 0,06" 0,13 B5, 7 31,5-- 40,0 746 600- 1056 0,0 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFI'0\Tia.l AVAIL^BLF 



MEK'aj'EY CGNCENTKAl'ia^ IN RELAIIW TO FlSJrl LFfCTH 



SIZE RANGE IN INiaiES 
SPEQES- <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > BO 

WHIl'EFISH - - - - A A A A - - 



A MERCURY COCICEN'TRATION <D.,5 PR4 

B flEP,ajPY CONCEMIKATICN 0,5-1,0 PFM 

C lERCURY COMCEMTRAT ION 1,0-1,5 PPM 

D ^ERiCURY COWCENTPAT ION >1,5 PHI _ 

- ^ERaJPY DATA NOT AVAIIABEE EOP THIS SIZE 

*******lEGEESSiai DA1A* ****** 
REGRESSia;! MCDELi HC=A'0*L",A1 

SPECIES AO Al R STD LEN, HG AT STD. 

MilTEFISti 0,000089 1,577J5 0.38 3. 0,00 



FIERCURY DATA GUMM^VBY 
CN-mRIO niNISi'RY OF THE ENVIFait-EKT, LffiOrmOPY SERVICES BKANOT 

LOCATION: f ATCHCTT LAKE , 1'977 ^, w« ,n , 

•lawNiSifflP^ - DISTRICT : KE'MDfA LAT/LONGi 521 J/9 32 J 

DATA .[^IJiRCE: MOE 



SPEQES li nEEOjFY Ca^JC, LLMm'fi (Q:U) '^ElCIir(a-U) ?>=,5 

MEAN FAl^GE lEAN RAICE MEM B-PMIE' . PW 

VyM^LE'YE * 10 0,69 0,28- 1,10 41,3 27,0- 54,0 842 Hi- 2270 70,0 

pike"" * 5 0,7 S 0,54- 1,6C 54,0 3S,0- 52,0 1271 MO- 4 314 60,0 

* SIZE .gPECIFIC 'CLASSIFICATia AVAILADLE 



llERCURy CONCE'NlTATiav IN R£LATI0f3 TO' FISH LEISCTH' 



SIZE I-IANCE IN IKiCHES 

SPEQES <6 6-8 &-10 10'-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-50 >» 

l%M.LE'YE .^ - A A B B C C - - 

PIKE -.«.-■- A B B B C D 



A f'EROJiRY CaCENlPATiai' ^i,5PH' 

lb r«R'CURY COr^CENTRATia^i 0, 5-1, P P! '' 

C rEP'OIPY CONCENTRATION 1«0"1, 5 PH- 

E r.'EROJRY CONCENTRATIOi\i >1, 5 PFM 

- IlERaJEY DATA SOT AVAILABLE FOK TfflS SIZE 



* * * * ***REGPESSia4 DA TA* * ***** 

REG.RESSION MODEL: HG=^A0*L"A1 



sp:ecies 


AO 


Al 


R 


sro La\i, 


HC AT STL', 


WALLEYE 


0,001585 


1,61612 


0,727 


50 


0,88 


PII^. 


0,0007 22 


1,71762 


0,970 


60 


0,82 



MEF-OURY DATA SUWARY 

a«ARIO MINISTRY OF THE EWIBO^'rEM', LffiOFATORY SERVICES BRANCH, 

liOaTIONi MATTICE LAKE, 1977 



ICWNSfflP: - 

DAIA SOURCE: KOE 



DISi-RICT I THUNDER BAY LAT/LONGi: 5014/8907 



K 



SPEa ES 

mm 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATTW AVAILABLE 



MEROJ'RY CONC. LENGTB tOl,} WEI'fflT'fGf!,) %>=,5 

MEAts^ Bmm ^EAN RANGE ffiAN RATCE PPM 

* 25 0,40' 0,12" laO 58„0 36,/0- 85,0 1556 500" 4400 20.0 



MERCURY CONObNTPATIOa IN RELATION TO FISB' LENGTH 



SIZE RA^NGE lU INCBES 
SPEQES <6 6-8 ^8-10 1'0-'12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >B0 

PIKE - - - - A A A B B B 



A l«R'aJRY COt^CENTRATIOlNi: <0„ 5 PPM 
B ffiROJRY CONCENimT ION 0, 5-1., PFM 
C f'ERajRY CONCENTRATION 1^,0-1,5 PBl 
D ,r-ERaJRY CONCElSlimTIQN ,>1, 5 PEfl 

^ERCURY ,D,ATA NOT AVAIIABLE FOR TBIS SIZE 



*******REGRESS1»I DAm******* 
REGRESSICW f'lODELi IiG-A0*\L"Al 



SP,BCIES 


AO 


Al 


R 


S'lD LO^, 


,HG 


Al' S'TO 


PIKE 


0,00002 3 


2,37874 


01,819 


60 




0,40 



MERCUBY DATA SUrf"A,Ry 
OTTARIO tllNISI'PY OF THE HWI PCl^'MElvT , LI^BOimiO'RY SERVI'CES BRAMCIl 

L0O\TI0N: mm LAKE, 1977 

'TCMNSllP: - DI STRICT ?■ TttJNDEF BAY I^.TA0NG::: 4908/8914 

DATA SOJPCE: MOE 



SPEQ ES H 


MEBCUPY CONC, 


LraiarH(Qi,) 


'ICI'GHTCGP',} 


%>-,5 




MEm 'EM^'CE 


MEAN MNGE 


f'lEM range: 


FW 


W, :9JCKEI: 6 


0,07 0,05- oai 


28,0 18 « 5- 42,5 


371 70" 1000 


0.0 


VvHIllFISH * 6 


0,15 0*10- 0,24 


26.6 22.5- 32,5 


146 70- 2 35 


0,0 


Y, PEROl * 20 


0', 35 0,12- 0,95 


22, B 15,5- il«5 


166 50!- 500 


20.0 



* SIZE SPECIFIC BREAJKDOW AVAIIAELE 



:^EKCURY CONCTNTRATia-l IN REL.ATION TO FISH LEINGTH 



SPEQES <6 6-8 .8-10 

VMITEFISH ~ A A 

Y, PERQi A A A 



SIZE RANGE IW INCHES 

10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3^0 >i0 

AAA -. -. ^ - 

BE „ _ - - - 



A MERCURY CON'CENTRAT ION <0,5 PHI 

B MERCURY CQNCENTPAT i™ 0, .5-l,0PH'1 

C FERajRY CONCENTBAT lOQ 1,0-1,5 PHI 

D MERCURY CONCEMTBATia^ >1,5 PFM 

- reRGORY DATA NOT AVAIIABLE' PC'P THIS SIZE 



*******PECEESSI'QN DATA******* 
.REGRESSI'aSf FIOD'EL: HG^ A0*,LrAl 



SPECIES 


AO 


Al 


1 


STD' LEW 


HG Al' SID' 


WITEFISH 


0,000305 


1,88419 


0,89^ 





0,00 


Y« PEROi 


0„0 00157 


2,42675 


0,841 





0,00 



MERCURY DATA SUf#mRY 
ONmRIO MINISTRY Of THE QWIR(1#1ENT, LfflORAroRY SERVICES BRANCH 

LOCATION: mx LAKE, 1977 

ItM^'SMP: " DISTRICT; TtONDER BAY LAT/lCKG: 4909/892 3 

DA'm SOURCE- f-10E 



SPEQ .ES N MERCU FY CONC , 


LENGTH (CM,) 


VEiaiT(Q!,) 


%>=,5 


MEAN RANGE 


ME,AN RANGE 


M'EAN mmm 


PPM 


W, ajCKER * 6 0,08 0,04- 0,16 


38,9 28,0- 50,0 


8 32 250- 1500 


0,0 


PIKE * 14 0,45 0,15- 1,00 


54,9 36,0- 67,0 


10^34 200- 1750 


42,9 



* SIZE .SPECIFIC BRE..MDOVW AmilAB^LE. 



MERCURY COKCEOT'PM'ICW^ IN RELATIOT TO FISH LEtlGTR 



SIZE RANGE IN INOffiS 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

W, SUCKER - - A A A A a - - - 

pike: - - - - a a a B B - 



A ffiROURY CONCENl'Rffl' ION <0:,5 PPM 

B MEICURY CONCTNTRIff ION 0, 5-1, OPPfr! 

C MERCURY CONCENTRATION 1,0™!, 5 PPM 

D MERCURY CONCENimT ION >1, 5 PH1 

- ^ERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *R EGRESSION DA lA ****** * 
REGRESSION mOEL ^ flG= AC*l:'A1 



SPECIES 


» 


m 


1 


STD L,B^ 


EG AT STD 


w, SUCKER 


0,000014 


2, 31681 


0,926 





0,00 


PIKE 


0,000069 


2,17413 


0,716 


60 


0,50 



MEFCURY DMA SU»ftEY 
ONTARIO MINISI'RY Oi' THE ENVI:R0K,ME1n,1', I^BOFATO'FY SERVICES B^FANCT 



LOCATiaJ: MAYNAro L.ME, 1976 



^ID&«iSlttPi' - 
DAIA SOJRCE: 



DIS'l'RICT: 'KEiCi'RA 



MOE 



LM'A.ONC: 50'22/9 354 



SPEQ ES 

WffllEFISK 

PIKE 

WMiEYE 

MXIMEYE: 

W« aJCKEF. 

,SAUGEE 



H 



nEBOj'm CONC, 



29 
38 
54 
10 
10 
10 
6 



MAN 
0«0 7 

0,74 
0.42 
0.32 
0,06 
0.57 
0,*29 



mmcE 

0,01- 0'a7 



0.1> 

oaa- 

0,09- 
OjOI- 
0.31- 
0.0'9- 



2,00 
1.30 

1,30 
0.10 

0.97 
0,68 



LENOTH 

MAN 

35,3 

55.3 

32. 7 

28.2 

29.6 

29.6 

4.3,1 



* SIZE SPECIFIC 'CLASSIElCAIia-i AVAILABLE 



(Ql.) 

RANGE 
26,0- 4 5.0 



VEIGffl'CG^i,) 



36, Oi- 
ls, 5- 
26.0- 
21,0- 

26.0- 
27,0- 



85.0 
4 7,0 
30.0 
19,0 
35,0 
70.0 



MEANi 
656 

1441 
409 
318 
447 
234 
8 35 



RANGE 
230- 1360 



300- 
60- 

27:5- 
155- 
180- 

14 lO- 



4 520 

1240 

410 

910 

390 

2 340 



%>=,5 

PPM 

0.0 

81.6 

22.2 

10,0 

0,0 

50.0 

3 3.3 



MER'CUBY CONCEMm'I'I'CN M RELATION TO' FISB LENGTH 



spEajffi 

PIKE 

WALLEYE, _ 

v^:. .sockee: 
sauct:,r 

BORBOT 



<6 
A 



6-8 8-10 



A 

A 



A 
A 
A 
A 



SIZE RANGE IN INOIES 

10-12 12-14 14-18 M-22 22-26 26-30 >i0 

B B C D 

B 



A 
A 
B 
A 



A 
B' 
A 

D 
A 



B. 



A MEECURY CON'CENTRATIO^ €1,5 PPM _ 

B ^ER'aJRY CONCTOT'RATION 0., 5-1,0 PPM 

C MERGURY CON'OENTMTI'ON' 1,0-1,5 PPM 

D ^ffiRaJRY CON'<^OTRATICN' >1.5PPM 

- MEP'OURY DATA NOT AVAILftBLE FOR THIS SIZE 



*******RE;GRESSiaSl DATA** ** ** * 

roGRESSIOsI MO'Oa: HG^,0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


,STD LEW. 


HG AT ,ST'D 


PIKE 


0,0005 34 


1.78627 


0.807 


60 


0.80 


WFJ.RYE 


0.00508 3 


1,24698 


0.628 


50 


0,67 


W, SUCKER 


0,000001 


3. 31022 


0.740 





0.00 


SAUCER 


0.000006 


3. 38271, 


0.749 


1 


0.00 


BURBOT 


0.000099 


2,067B 


0.9 34 





0.00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURy DATA S0^!^1ARY 
CNIARIO MINISTRY OF THE BSIVI FONMQir , LfflOBAJORY SEBVICES BRAMOe 



LOCATION: MEANDEFING LAKE, 1975 
TOWNSHIP: - DISTRICT: KENORA 

DATA SOURCE: FRB 



LATAiONC: 5007/9 354 



SPEa ES N 


F.ERCURY COIvC, 


LENCTH (CM.) l'.EIGffr{GM.) 


%>=,5 




MEAN pmm 


MEAN RANGE MEAN RANGE 


PPM 


PIKE * 48 


1.02 0.3 3- 2.30 


62.4 41.0- 91.5 1963 390-' 6115 


9 3.8 


WAr.T.ElE * 45 


1.09 0.40- 2.30 


49,4 40.0- 67,0 1417 815- 36 30 


9 3,3 


W, SUCKra * 20 


0.2 3 0.06- 0.80 


4 3,3 37,0- 48.0 1257 795- 1870 


5.0 



* SIZE a^EClPIC OLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CONCENTFATIObJ IN RELATION TO FISH LENCTTH 



SPEQES <6 6-8 8-10 

PIKE ^ - - 

WALLEYE « - - 

¥t» fflCKER - - - 



A ^ERCURY CONCENTRATiaM <0, 5 P»I 
B rCR'GQRY CONCENTRAT ION 0,5-1.0 PPM 
C ^ERlaJ'RY CONCENTRAT ION 1.0-1. 5 Pffl 
D MEROJRY CONiCENTRATION >1,5 PFM 

^CRajRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSION DATA******* 
REGRESSION MODEL: HG=A0*L"A1 



SIZE RANGE IN INCHES 




10-12 12-14 14-18 18-22 


22-26 26-30 >30 


- - B B 


C C C 


B C 


D D - 


- A A B 


« -. - 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LElM. 


HG 


AT STC 


PIKE 


0.003875 


1,3 3207 


0,4 52 


60 




0.91 


WALLEYE 


0,000049 


2.55280 


0,725 


Slj 




1,07 


W, SUCKER 


0,000000 


5.16406 


0.5 34 


§ 




0.00 



HERGUPY DMA SUrf'lftJRY 

'CwmRiO' {.iic^iei'KY of the a^iRON^^'mT, lmcipmory- services b^rawqi 

LOCATION: frEGGISI LAKE, 1977 

■TOWNSHIP: - DISTFICI'i RAIM' MV'ER LAl-A-ONG: 4917/92 B6 

DAm SOURCE: MOfc 



SPEaES N tEKCURY CQNC, LENGT'ti (Of.) _ l\EIGI:fr'(GK,.) _ «>=,5 

FxEANi RMJ'GE mm .range MEMj BmCE PP!'1 

L, TroUT 8 0.55 0i,45- 0,86 42,9 40,.0- 47,5 937 780- 120'0 37,5 



MEEGDRY DATA SUiMMRY 
ONTARIO' MINISTRY OF THE ENVI^MENT, MBO'RATORY SERVICES BRANCH 

.location:: MOSE LAKE, 1975 

TOW^ISHiP: ffiMMELL . DISTRICT: THJ'NDER BAY LAT/L«G: 4909/8545 

DAm SOURCE: fOE 



SPEa ES 


N 


MERCURY CONC, 


LENGTH (CM.) 


HEIGHT (GM.) 


%>-.5 






mm Bmm 


MEAN RANGE, 


mm RANGE 


PPM 


Y, PERffl 


12 


0.0 7 0.0 3- oaa 


15,4 5.0'- 19,0 


6 5 i8- 8 5 


0.0 


W. SUCKER 


20^ 


0.05 0,01- 0,17 


35.3 22.0- 48.0 


565 128- 116 i 


0,0 


WAT J, EYE * 18 


0,26 0,07- 0,58 


40.0 27,0- 51.5 


698, 184- 1249 


11.1 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MEROJPY CON'CENTRATICN IN RaATICB TO' FISH LEICTB 



SIZE .RANGE IN INCJffiS 

SPEQES <6 6-8 8-10 1'0-12 12-14 14-1.8 18-22 22-26 26-30 >i0 

WALLEYE --AAAAAB--- 



A t'ERCURY OONONTRAT'ION CI., 5 PPM 

B ICR'OJRY CON'CENTRAT ION 0. 5-1. PP^^ 

C MER'OJIRY CONCENTRATION 1,'0-1. 5 PPt-1 

D .t4ER'CURY CONCENTRATION >1. 5 PPf-l 

- MEROJRY .DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SI2E 



*******RE'GRESSION DAIA* ****** 
RBGI^SSiaM MODEL: .HG^0*L"A1 



SPBCIES 


m 


Rl 


B 


STD LEN, 


HG 


AT STO 


l«\T.T.EYE 


0,000086 


2,14446 


0,707 


50 




O.B 



MEROJ'RY DATA SU'»iARY 
Q^TORIO' MINISIRY OF THE" EWIKl^MENT, LfflOTOlOOT " SERVI,CES BEMCB 



mCkTim: 'NABIMINA LAKE, 1977 _ 
Ta#3:SfflP: - DISTRICT^ ■^;!«RA 

DAm .SOURCE: MOE 



LAT/tiCWGi 5214/9208 



spsa Es 


n MERCURY CONC, 




MEAN RANCE 


PIKE 


* 10 0.2 3 0.09- 0.39 


WAT 1. EYE 


10 0.60 0.10- 0,82 



LENGfTH (Ol.) 
^ffiAN RANGE 

41.5 33.0- 52.0 
41.8 B9.0- 4 5.0 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIFI'CATIQNi AVAIIABLE 



WIGOTIGM.) %>^.5 

mm RANGE PPM 

574 225^ 900 0.0 

788 4 50- 900 80.0 



MERCURY CONCEOTRATION IN RaATION TO FISH LENGTH 



SPEaES 
PIKE 



<6 



SIZE RANGE IN INOffiS _ 

6H8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 
„ -" A A A A B - - 



A MEROJiRY CONCENTmTION <0. 5 PH4 

B :ffi;Raj!RY CWCENl.'RftT'ION 0.5-1.0 PM 

C lERCDRY CONCENTroTION 1.0-1.5 PPE4 

D ^ERCURY CONCENTRATION >1.5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 

**-*****REGRESSICW DAm******* 
.REGRESSICN MODEL: HG^i0*L",Al 



SPECIES 
Pira 



AO 
0.000008 



Al 
2,69767 



R 

O.BIB 



S'TD LHsi. 
60 



HG AT STD. 
0.52 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCUBY DATA SUF#i^Ry 
mTMIO MINISfl'FY OF THE ENVIPOtJ^iE^^T , LABOEftlORY SERVICES BPANCH 

UCmTlOtii NMmKAN LAKE, 1976 „^-,,^^,r. 

IDKNISMPi - DISTPICT: R/MNY RI.VER LATA-iONG': 4827/92 3!) 

DA-m SOURCTj FKB 



SPEaES N MEEOURY CONC, LENGTH (OU) VEIGW'(GM,) l>^, 5 

MEAN EMCE MEAN mMm MAN _ 'RM^GE PPM 

PIKE * 27 0,70 0,33- 1,65 57,8 5O.0- 75.0' 1477 970- 3315 81.5 

WALLEYE 27 0.67 0.39- 1.45 40,9 36.0- 47.0 834 595- 13^)0 81.5 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATION AVAIIAELE 



MEEaJPY CONCENTKATICN IN PELATION TO' FISH LEMTTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 3.2-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

pjl^ _ _ - - - A B B C C 



A MEFOJRY CONCENTRATION <0.5PH'1 
B ^ERaLJRY COW'CEN'TRAT ION 0.5-1.0 P:B1 

C MEEGUIY CONCEN-TRATION ,l.'0-1.5Pm 
D ME^RCURY C'DNCENIMTIDN >1. 5 PEM 

FEROURY DATA NOI' AVAILABLE FOR THIS SIZE 

* *** ***REGRESSiaN" DA'IA* ****** 
lEGRESSIOtl MODEL: HG=^0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LEN. HG AT STD. 

PIKE 0.000470 1.78721 0,4 37 60 0.71 



MERCURY DATA SUMVlAKf 
OviimiO MINIST'RY OF THE BNVIRONMENi'I , LffiORATORY SH^VICES EEmCB 



UCChTimz mK LAKE, 1975 



DA-m SOURCE: 



DISTBICT: MINORA 



LAT/LCNG: 5026/9 350 



Fro 



SPEa ES 

WHITEFISH 
PIKE 
WALLEYE 
CISOO 

mocne'Ye; 



N 



24 
20 
28 
42 
33 



MEl'CORY CONC* 



MEM! 
0.11 
0.53 
0.42 
0.10 
0,16 



KMJGE 
0,05- 0,17 



0.27- 
0,11- 
0.01- 
0.10- 



1,34 
0,86 
0.28 

01.28 



LPCTH (01.) 



mm 
3a. 8 

57.9 
40.1 
33.9 
31.0 



* SIZE SPECIFIC 'OASSIFICATIOTi AVAILABLE 



RANGE 



35.5- 
52.5- 
32.0- 
30.5- 
29.0- 



46,0 
69,0 
52.0 
39.5 
33.5 



WIGOTCGM.) 



MEAN 
842 

1351 
84 3 
529 
392 



MERCDBY CON'CTNimTION IN RELATICN TO FISH LENCTH 



RMJGE 
620- 1300 



880- 
490- 
380- 
330- 



2410 

1600 

830 

550 



i>=,5 
PPM 
0.0 
55.0 
17,9 
0,0 
0,0 



SPEaES 
PIKE 
WffliEYE 
CISCO 



SIZE RANGE IN INCHES 

<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >30 
«-.-,"-.--- A B. C 

.« - - A A B B C - - 

----AAA--"-' 



A f«:RCURY CONCmimTlON' ^,5 pm 

B ffiROJRY CONCM'irajriON 0.5-1,0 PPM 

C f'ERCORY CONCEN'IBfiT'ION 1.0-1.5 P»1 

D ffiRCURY CQNCQ3 TEAT ION >1, 5 PBl 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 

#******jRE:GRESSION DAm* ****** 
BIGRESSIGN MODEL: HG=A0*L'^Al 



SPECIES 

PIKE 
WALLEYE 

CISOO 



AO 


Al 


R 


STD LEW, 


HG AT gTD 


0.000004 


2,89270 


0.582 


60 


0,56 


0,000294 


1.94 777 


0.458 


m 


0.60 


0.000000 


5,66297 


0.346 


i^ 


0,00 



MERajRY DATA SUMMftRY 
W-mRIO MINISTRY OF THE QWIRDIJMENT, LABORATORY SraVICES BRANCH 

LOCATION: OAK LAKE, 1971 

TCIt^.Sifl:Ps - DISTRICT : KENORA LAT,_A.ONG^^ 5026/9 350' 

DAm sooRCT: wm 



SPEOES N MEPajRY CONC. 

PIKE * 224 Os53 0'.13- 1.40 

WALLE'YE, * 226 0i.,39 0,.03- 1.0^7 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



LH«3T 


H (Q!.) WIGIffCGK.) 


%>=.5 


mm 


MNGE MEAN RANCE 


PPM 


58,4 


36.8- 96.5 1701 14iO- 7483 


50*0 


38:,4 


24.1- 50,8 742 17i0- 1701 


21,2 



.MERCURY CONCENI'RATION' IN RaATIQN' TO FISH LErcTH 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPEaES <6 6-8 8-10 1.0-12 12-.14 14-18 18-22 2^'26 26-30 >30 

PIKE - - - - A A A B B B 

WMliEYE - - A A A A B B - - 



A MERCURY CONCMTR\T ION 0.5Pm 

.B l«R;ajRY CONiCENTRATION 0,5-1.0 PPf-l 

C ffiROJRY CONCENTEKriON 1,0-1.5 PHI 

D IffiROJRY CONCENTRAT ION >1.5PB1 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RE:GRESSIQN DAm******* 
REGRESSI'ON: MODEL: HG=A0*L'*A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STO LEW. 


HG AT SID 


PIKE 


0,00055 3 


1.67201 


0,672 


60 


0.52 


WALLEYE 


0.006565 


1.10466 


0.419 


50 


0.49 



MEROJiRY DATh SOl^MX 
Q^'mRIO 'IINISTRY O'f THE EK\/IPa^l^Ci>:i, L/130P/aOKY SERyi'O^S EFMhO] 



LOCATIOl^: OPIWmGAU raVIP, 1^^"^ 

la^^SiLlt: - DlS'rflCI ', KEM3M 

DATh SOURCE: rCE 



LM/LONC: 5412/8225 



SPEQES W flEtvOJFY COrtC, LCwCrr, (ai,) vEiofr(a:.) 

liLA'J FAWCL uFM< VANCE mm PMCE 

PIKE * ]6 0,42 O^aS- 0,78 71,1 54,0-- 92,0i 243.8 12C€- 4 »0 

WilTCEISii * ], 3 0vC7 0,0' 3- 0,10' !7„6 22,0- 4 4,0^ O' 93 200- 1750 

* SIZE .SPEC! EI C CL/^£SIFI'a\"IIQ-i AVAILABLE 



3,1, 3 
0.0 



fiEKajTl' Ca^ttWEATiav m r.:El..^-'TIOK TO FISH LENGTH 



SPEa LS 

PIKE 

MilTEFISIl 



SI:LE FAtCE IN Ii^CHES 
<6 6-8 &-10 10-12 12-14 34-18 18-22 2,2-26 ,26-10 > «' 

A ^ A A ^ A 



/\ rEE'CURY CO't.CL...lE/a'IO^^ C". 5 PR; 

h fEKCUBY COfJCLt'ilEATia^ 0, 5-1., CPRT 

C tEP'CURY COMCEi'^lPMIOw 1,0-1.5 Pi^- 

E MERCURY COWCbNimTlU^i >1,™ 5 PR' 

- r!ERaj,PY ,EAT,A ..01 WJ^ILAEEE FOE TlilE SIZE 



*******p[x:'PESSiOfQ yjx-x^******* 

RlJGRESSIOlM [tUOEL-: fiC=A,Oi* L^Al 



SPECICS 


AO 


Rl 


R 


sro hu4„ 


FIG 


AT SID 


PIKE 


0,000190 


1,79094 


0,600 


60 




0,29 


WilTEFISE 


0,000152 


1,7094 5 


0,3Bi 







0.00 



.HEBi'OJiKY DATA SUtt^Bl 
OSllWnO niNiISTCY of TIiI: n4VIRa4-Ti;W, LAE0i<A10'PY GLFVI'CCS EF/MvO! 

LCCA'llOt^: USimivL LAKE, 197 7 

TaiNSillP: - DlS'irlCl : 'fliUMDCR DAY im/LGkCi 4921/882 3 

LATA SOURCES NDE 



SPEQES hi r^EF'OJJRY COt\C« LEr^CTB (Q:,) ^^LICflT{Gi:,) l>=,5 

l-'EMi BAiid. tLIkb! MiNGE ^EAI\' RAKfGE PPM 

PIKE * 41 0,59 0,2 B--' l,OiO 55,5 40,0- 65«5 11» 400- 1.9.150 65,9 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICAl'IQJ .AVAIL.ALLE 



r-ieR'CURy COL^laNTFA.TIav li\ EELATIQi^J, TO PI SI] LElCItl 



Slk^E RA^sCE m INQiEG 
SPEQES <6 6-8 8-10 10'"a2 J.2--14 J.4--18 18-22 22-26 26- JO > 30 

PIKE --.,_„,_ is^^ 1^ B C - 



A MEPaUKY COiMCENTPATION €1,5 PHi 

h ^EP'CURY COlslCEC'imTIOW 0,5-1,0 PR? 

c im ROJ BY co^imcei^ wm ion 1, 0- 1, 5 p pri 

D rCRCURY CO'i^CENIimTION >1„ 5 P»l 

- flER'CURY DATA NOT AVAIMBLE FOK T.HIS SIZE 



*******REX^ESSia>I bAlA, ******* 
RBGRESSIQ'Ni. r'ODEL : HC^,0*E"A1 



SPKIEG AO Al R STD LEW, IIC AT STE. 

PIKE 0,0.00029 2,45717 0,770 6€ 0,67 



MERQJRY DATA SUI#ftRY 
Ol'lARIO' MINISTRY Of THE" QWiraN,^1QiT,'" LABORATORY SERVICES BBmCE 

LOCATIO'Ni PAGUCHI LAKE., 1976 . *« >r ^.r> MaitA/ai-n 

TOWNSHIP: - DISTIICT: MNORA LAT/LCNG: 4934/9132 

mm, 'SOURCE: FRB 



mm mmm mm range; mm bmce ppm 

WHIIfflSH 31 0.06 0.02-' 0.12 40.9 37,0- 44.0 827 60i0- 1060 0,0 



M,E,ICUR^' DATA SUM^•AKY 
ONTARIO MINI,STFY OF THE EK'VIRaxJMENT, LADORA'IORY SERVICES' B^RAMCT 



LOCATION: PAKASHKAN LAKE, 1977 

•KMiSfflP: - DIS-roiCTi THUNDER BAY 

DATA .SOURCE: MOE 



LAT/LOKG: 49:21/90il5 



SPEQ ES 


N 


MER.CUPY CONC« 


LENGrFJC'CJI.,) 


WEICHT(GF,) 


l>=,5 






bmm PANffi 


r-IEAN RAJNGE 


MEAK 


.RANGE 


PP'F 


PIKE 


* 15 


0,27 0,0 7- 1.00 


58.5 35,5- 105«0 


1840 


500- 10000 


IB, 3 


Y„ PEBOi 


15 


0.05 0.0 3~ 0,07 


15,1 13„5- 19,0 


101 


96- 110 


0,0 


WAT.T.E'YE 


* 15 


0,22 0,12- 0,44 


]6,7 22,0- 50,5 


666 


240- 1500 


0,0 


KHIIEFISH 


6 


0,09 0-06" 0,12 


44,2 38,0- 50.0 


1042 


750- 1.50'0 


0,0 



* SIZE SPECIFIC BREA,KDOI^K AVAIIADLB 



.ffiRCURY CONdNTRATI 01^,1 IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOTES 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 1,2-14 14-18 ,18-22 2,2-26 26-30 >!0 

PIKE - - - '- A A A A A E 

WALLEYE - A A A A A A - - - 



A rCRCURY CONCENTPAT IOj 'CS P:PM 

B MERajRY CON'dNTRATlO^ 0,5-l„0PPM 

C fCiCURY CONCE-N'lRATiai 1,0-1.5 PPH 

D ^E,RCURY CON'OENTRATIOJ >1,5 PPM 

- lERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******keg:re,ssion data******* 

REGRESSIOt^! nODELi HG= A0*L"A1 



SPECIES 


It 


Al 


1 


STD LEN 


EG AT STD 


PIKE 


0,000005 


2,61602 


0,849 


60 


0,22 


WALLEYE 


0,001525 


1, 5626 i 


0,8 37 


50 


, 31 



HE'RCURY DATA SUMmRY 
a«ARIO MINISI^RY OP THE EWI RCI>IMEM1' , LIODRAIOFY SERVICES. ORATCH 



LOCATION: PETERSEN LME , 1977 
Iti-aSIStEPi HESON DISTRICT 

DATA SOURCE: flQE 



KEtOM 



LAT/LONGi 510i,l/9420i 



SPEQES 


,N MERCURY COTC^ 




MEAl^ FAiCE 


PIKE 


* 7 0,62 0,24- 0,95 


L, TRDUT 


3. 0.,7 9 0,56'- 0,9 3 



LHCT'H (OT,) VEl'GHTCGM,) l>^.3 

MEAi-^ ■RAN.GE MEAI^ BANGE PPM 

54,3 4 3,> 61,3 8 04 H8- 1013 85.7 

57,3 50,0- 61,3. 15 « 101 3- 1800 100,0 



* SIZE SPECIFIC a.ASSIFICATIOT AVAILABLE 



lERCORY CONCEMrRATia\ IN RELATIQr'"^ 10 FISH LENGTH 



SPEQ ES 
PIKE 



SIZE mmE IN INQiES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- Wi > 30 
-----AECD- 



A tlLPCUKY CUL-XTD^lP'ATIUNi ••1U5PP1 

h iTEROURY CGrJCLZ^'lFATlOK 0,5-2,0 PPP 

C L iJKOJRY COMCLNa FATIU^ .1 , (VI, 5 P P: ■■ 

D nEPa'RY CO,\lCL!\'iKATiaJ >1, 5 PPl" 

- riEFQjEY LATA i-^oT AVAILAELt EOF THIS SIZE 



*******KECRESSION CAIi^ ******* 
lM]RESSiaM MODEL I IiC^O*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD Era, 


HG 


Al" SID 


PIKE 


0,000001 


3,49294 


0„9 37 


60 




0,84 



MEROJRY DhTh SUI#ftraf 
QNmRIO MINISriY OF THE aWIRO^MQir, LffiORAIORY SERVICES BRANCH 

ijOttTIOlM: PICKERY LAKE, 1977 ..^^r^x^ 40.10/0^=0 

TCWSHIP: GIDLEY DISTRICT: KETORA LAT/DONGj 4948/9452 

mm SOURCE I moe 



SPEQK N MFOJR'i CONC. LEHCTH'f'OM.) WIGHT (GM.) l>-,5 

mm Bmm mean ran^ mem range ppm 

WMiEYE * 15 0,99 0.46- 1,60 5l,2 35.0- 60.0 1505 567- 2043 80.0 
* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AmiLABLE 



MRGURY CONaENTRATiaJ IN RELATIOT TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

WMliEYE - - - - A B C D - - 



A tERGORY CQNCENTRAT ION <fi. 5 PPM 

B MERCURY CONCENTRAT ION 0. 5-1, PPM 

C WRCDRY CONCENimTION 1.0-1.5 PPM 

D I^ROORY CONCENTmTION >1.5 PPM 

- ffiROJRY DATA NOT fl/AILABLE FOR TfflS SIZE 

*******b;egressic»i DAm******* 

KEGraSSION MODEL: HG^O*L"Al 

SPECIES AO Al R STO LOa, HG AT STO, 

WALLEYE 0.000299 2.04701 0.84 3 m 0.90 



MERCO'RY DATA SU^tlARY 
CNTARIO niNISTRY Of THE QlVI,ra#ENT, LABORATORY SERVICES^ BRANCH 

LOCATIONS PICKLE LAKE, 1976 . rnn- a rmr. ^T?H/Qm^ 

'lOWNSfflP: PONSFOFD DISTRICT: KE:NDRA LAT/LCHC:; 5128/9015 

DMA SOURCE: MOE 



SPEaES N :MERaJFYCONC. LENCTH m.) ^If^^-^^'^^^rP %m M I 

mm RANGE. MEAN .RANCS ME^ RANOT vm f 

PIKE i 0-B8 O.iO- 0-45 51,2 48.5- 53,0 8 36 672- lOBO 0.0 



MEROJIY DATA SUtM\RY 
CNTARIO MINISTRY OF THE QWiroNKEOT, LABORATORY SERVICES BRM'iCH 

LOC^TI'QN": PIC:KLE LAKE, 1975 

TO^SHIP: PON^'ORD DISI'FICT: MINORA LATAONC' 5128/9015 

DAm SOURCE: MOE 



LENC3rH (CM,) I€:IGHT1GM«) %>=,.5 

MEAN RAN'CS MEAN RANGE PPM 

54.7 50,0- 60.0' 97i 7 37- 11B4 3.3.3 

31,7 29,.0- 34.0 40il 340-- 567 0.0 



SPEQ ES 


n MERCURY CONC. 




MEAN RANffi 


PIKE 


3 0.39 0,23- 0,69 


W. SUCKER 


7 0.08 0,05- O.U 



MERCO'lY DATA SU»m,RY 
ONTftRIO MINIOTRY OF THE HWIBONMENT, LABORATORY SERVICES BRMQCH 



LOaTIONi PISTOL lAKE, 1975 



TOWNSHP: ~ 
DATA SOURCE:: 



DierracT: knora 



LATA0NC3; 5000/944 3 



wm 



SPEQ ES 

WIflTff'ISH 
PIKE 

WMiEYE 

CI sen 

HJIBO'T 
W. SUCKER 



N 



46 

56 
18 
53 
1 
10 



MERCURY CONC. 



MEAN 
0,09 
0.89 
0,92 
0, 31 
0,47 
0.15 



RANGE 
0.0.3- 0.27 



0.48- 
0.42- 
0.1> 



1.44 

1.84 
0,72 



0.09- 0,23 



LENGTH Cai.) 



MEAN 
49.4 
69.6 
56.4 

41.2 
57,0 
44.6 



RANGE 
41,0- 58.0 



54.0- 
39.0- 

38.0- 



* SIZE ^ECIFIC GLASSIFICATiai AVAILABLE 



93.0 
69,0 

49,0 



MIGHT CGM.) 



41,0- 47.5 



MEW^ 
1961 

2893 
2441 
1086 

1815 
1550 



960- 3540 

1160- 6030 

595- 42 » 

785- 1980 

1160- 2015 



%>=,5 
PPM 
0,0 

96,4 

94,4 

.3,8 

0.0 



MERCURY CONCENT RATION IN RELATION TO FISH LENGTH 



^Ea,ES 
WHITH'ISH 
PIKE 
WttLE'lE, 



SIZE RANGE IN INCHES 

<6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2:2-26 26-30 >30 

'^ - - - « A A A - - 

,.«-._ - - B B B C 

- ,- - - A B B C D - 



A FERGURY CON'CQWmTim ^.5 P:PM 

B WR'OJRY CONCENimT ICI^: 0.5-1,0 PPM 

C MER'OUiRY CONCEMTEATION 1,0-1.5 PPM 

D WRGURY CONCENTRATICN >1. 5 PPM 

- ffiROJRY DATA NOT' mrAILABLE .FOR TfflS SIZE 

*******RE^ESSIOiSl DAm******* 
REGRESSION MODEL: eG=AO*L*Al 



.SECIES 
Wn,TEFISH 
Pli^; 
imLLEffi 



AO 
0.00O014 

0-021122 
0.000110 



Al 
2.23110 
0.87305 

2,22898 



R 

0,477 
0.313 
0,905 



STO LEW. 

6 
50 



HG 



AT STD, 

0,00 

0,75 

0.67 



t 
I 



MEROJRY DAm SUMPftRY 
ONTARIO MINISTRY O'F THE QWIROPMWT, MBOmiO'RY SERVICES BIWNCH 



DOCmTIONs PONS'OBD LME, 1976 

TOWN SHE P: - DISTRICT: RE»RA 

D^m SOURCE: MOE 



LAT/LONG: 5130/9020 



SPEQES 

W, ,SUCKm 
PliE 



N 



MEROJRli? CONC. LENC3TH(CM.) '^^IGHT(GK.) %>=,5 

m.m RANffi MEAN MNQE MElAN RMGE PPM 

12 0.14 0.0 >- 01.25 42,7 37.0^- 47.0 1031 770- 1316 0.0 

6 0.22 0,1B- 0.27 49.7 42.0- 54.0 825 480- 1195 0,0 



MERGQ RY DATA SUM*'ftRY 
CNmKlO MINISrRY OF THE HWIRONMENT/ MBOMTORY SERVICES BBMm 

LO»TION: PRINGLE LAKE, 1977 ^ ^„ ^ r^,r^ ciTo/Qaop 

TOWNSHEP: - DISTRICT: IffiBORA LATA«G: 5132/9 328 

DATA'^fflUR^;: MOE 



SPEaES N MEROJiRY CONC. LENCTefQ^.,) l^ICHTCGM.) %>».5 

PIKE * 10 0,63 0,20- 1,20 59,5 41.5- 68.0 11S9 341- 2270 70.0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATIOT AVAILfflLE 



MERajRY CONCENTFATION IN laATICW TO FISH LEMCTH 



SIZE RANGE IN IN'CHES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 



Pllffi, 



,A i B. C 



A ^ERaJRY CQNCEMTROTION €.5 PPM 

B MROORY CONCENTmTION 0.5-1-0 PP^1 

C MERGORY COI^CENTRKriON 1.0-1.5 PPM 

D MEROJIY CONCENTMTiai >1.5 PPM 

- MRCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 

*******REiGRESSI^ON DAm******* 
REGRESSION MODEL: HG^0*L"A1 

SPfiCIES m M ^ ^ R ^ STD LH^. HG AT STD, 

PIKE 0.000034 2.38915 0,706 60 0.60 



MERCU'BY DM'A SUMMARY 
CN'ffiRIO^ MINISI'RY OB' THE fflVIPaiMIINT, WBQRA'IOFY SffiVICES BRW^CT 

LOCATICN: EMM LAKE, 1977 

TOIvNSHI,P: - DISI'RICT: RAINY MVER LAT/L'QIG: 48 38/9255 

DAm SODRCE: MOE 



SPEa.ES 


n f-ERaiRY CONC. LraGTH {QU} 


VCICm'CG^U) 


l>-,.5 




hEAU .RAM'GE. mm RAN^GE 


mm EMQE 


PPM 


PIKE 


* 50 01.88 0..44- 1,50 67.5 55,8- 85,,0' 


1892 1100- 3140 


96,0 


WAf.T.EYE 


21, 0.59 0,26-- 1,70! 4I.6 34,3- 55,0 


925 440- 1810 


52,4 



* SIZE .aPECIFIC CLASSIFICAI'IOi AVAIIAELE' 



MERCURY CONCENTRAI'iai IN RELATION TO FISH LEIyGTH 



SI2E RANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

PII^ ------ B B C C 



A tERODRY CONCE:t^lRAT,IOM ^,5 P,m 

B MIRraRY CONCEKTRAT,ION 0.5-1,0 PR^I 

C tCRCURY CONCENIR&TION1 ,1,0-1,5 PPM 

D ffiROJRY CONCENTEATIOM >1, 5 vm 

- MERCURY ,DATA NOT AVAILABLE FOP THIS SIZE 



** ** ** *REGRE SSIOt'3 DAm * * * ** ** 
REGRESSION MODEL: eG^O*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN, 


HG 


AT SID 


PIKE 


0,000804 


1,65388 


0,562 


60 




0,70 



MER:CURY DATA .SUMftKy 

ONB«IO MINIOTRY OF THE QiVIRCNMHsiT, LABOMTOEY SERVICES BRANCH 

LOttTION: RMNY LAKE, 1916 ^^^ .„,o/,.,ic 

TOWiSfflP: SOUTH AR^J DISTRICT: MINY MVER LATA.CKG: 48 38/9115 

DA-m SOUR^: FTO 



SPEaK N MERCURY CONG. LQiCTH (ai.) ICIOfrCGM.) %>=^ 

mean"' Bmm hmm wmm mm Bmm ppm 

PIKE * 15 0,63 0.14- 1.61 M.8 49.9- 84,5 1720 mO- 4220 46.7 

WMJ.RW * 71 0v64 0.11- 1-42 43.1 35., 0- 61.0 1039 59'0- 2640 67.6 

* SIZE ,^ECIFIC CLASSIFI'CATim AVAIM3LE 



ME;R0LJRY CONCENTRM'ION IN RaATION TO FISH LENGTe 



SIZE RM«3E IN mOffiS 

SPEaiS <6 6-8 fr-lO 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26^30 >30 

PIKE - - '- .^ - A A B. C D 

WMiLEffi _ ^ « - A B C D D - 



A MEROJRY CONCINTEM'IQN €1, 5 PPM 

B WRGORY COMCENimTICM 0,5-1.0 PPM 

C I^RGDRY CONaaJTKfflON 1. 0-1.5 PPM 

D B€RCORY CONCENimTIQN >1. 5 PW 

- m:rcdry data not waiiable for Tms size 

*******REQRESSIC» DAm******* 
REGRESS! 'ON MODEL: HG^A0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LM, HG AT SID, 

PIKE 0.000001 3.25568 0,681 60 0.55 

WALLEYE 0.000025 2.67330 0.573 50 0,86 



MERajRY DATA NUMMARY 
ONTARIO MIlSilSTPY OF THE ENVIRONMENT, LABORATORY SERVICES BRANO-I 

LOCATION: BMM RIVER, 1977 

TOWNSfflP: BAUDETTE DISTRICTi RMNY MVEE LAT/LCNG: 4841/9429 

DATA SCXJB3I MOE 



SPEQES N MERCURY CONC, LENGT'HCOi,) 1€IGHT(CJ1,) l>-,5 

MEAN RANGE' MEAN RANGE m>m RANGE PPM 

WMiEYE * 21 0.22 0a3- 0,31 38,9 30«4- 45,0 582 312- 880 0«0 

* SIZE ^ECIFIC BREftKDOra AVAILABLE 



MERCURY CON'CE-NTRATION IN FELATI'WJ TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
^ECTES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 10-22 22^26 26-30 >30 

WALLEYE: - - - A A A A - - - 



A MERCURY OQNCENTRM' ION €1^5 PPM 

B MERCURY CONCENTRffl' ION 0,:5-l,0Pm 

C MERCURY CONCENraffl'ION 1.0-1.5 Pffl 

D f^RCURY OONCENTRAT ION' >1,5 P,PM 

- ffiROJRY DATA NOR AVAILABLE TOR THIS SIZE 



*******RBGRESSiaS! Bhm******* 
REGRESSION MD'DEL. j HG^^ A:D* L" ,Al 



SPECIES AO Al 1 OTD LEN' HG AT STC, 

mLLEYE 0,0035 B 1-1354 0,476 50 0,28 



MEROJ'RY BhTh SUMPmRY 
QN'mraO MINISTRY OF THE ENVLRONMENT, LffiOPATORY SEPVICIS B^RMCH 

LOCATION I MI NY RIVEP, 1977 

TO^SKP: FOHT FRANCTS DISIMCT: RAINY MVER LAT/IjONG: 48 36/9 324 

Dhm SOURCE: mE 



SPEQES N MEROJRY CONG, LENGTHCCM,) VEICHUGP,) %>=«5 

MEAN RAN'GE MEAN RANGE MEAN .Rffl^GE PPM 

WttLEYE 6 0'.29 0.15- 0,46 37,7 27,.5- 42,0 48B 199- 653 0,0 



MEROJRY DOTA SUMftM _ 

ONmRIO MINISTBY Of THE EWIBQNMENT, LfiBOlftlOBY SEWICES BFMCH 



mOKTKMt RMNY RIVEP, 1977 
TOWISHEPs LQC SftULT WS DISTPICT: 
DAm 90URCE: MOE 



RMNY RIVER LATA'CNG: 4819/9404 



SPEaES N MERCURY CONC« 

MEAN .RAN'GE: 

WI\LLEYE 35 0,24 0,10- 0,61 



LENGTH (Ol,) 
MEAM RANO; 

37,4 23.2- 47^0 



WJIGHTCGM.) %>=,5 

mm RANGE PPM 

517 85- 1022 5,7 



MERQJRY D'fflPA SUM'ftRf 
CNTMIO MINISTRY OF THE EWIICNMENT, LfflOmiORY SERVICES BRMCH 

TOWNSHIP: DCME DISTRICT: KENDRA LATAONG: 5103/9149 

DAm .SOURO;! MOE 



SPEQES N MEROJRYCaiC. LENGTH (■»•) WE.KOTCGM.) 1>~.5 

MEAN Wmm MEM RANGE mm RANGE PPM 

WMiEYE * 18 0.3€ 0'.14- laD 38,1 21,0- 52,5 596 8'5- 1»2 22,2 

* SIZE ffECIFIC BPEAI®OWSr AyAILAB.LE 



MRaJRY C«<3NTRATI0N IN RELATION 'TO FISH LENCJIH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
^EQES <6 6-8 ■8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WALLEYE "AAA A A B B - - 



A MERCURY CONCENTROTICK C5 PW 
B MERCURY CONCENTRM' ION 0u5-l»OP»1 
C MROJRY CONCTNTRAT'ICN 1,0-1«5 PPM 

D MEROJRY CON'CEN'Ilffl'ION >l-5 P»l 

- ffiR'OJHY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******RK3RESSICW DAm******* 
RKRESSICN MODEL I BG= A0*L"A1 

SPECIES AO Al H OTD LEN HG AT STD. 

mLLEYE 0,001000 1.^790 0,775 IQ^: 0.50 



MEROTRY DATA SUMhftBY 
la^'mRIO MINI,SrRY O^F the ENVIRCNMENIT, laboratory services BRANQl 

LOCATION: RETA LAKE, 1977 

■TOW^SfflP: - DISTRICl'i TeUNDER BAY LAT/lLO^Ci 4815/90'29 

.mm SOURCT: I40E 



SPEQES N MEFCXJ^EY CONC. LQiGTH (CM.) VEIGflMCt!.) %>=•.. 5 

hmm 'BMCE b'EAN wmm ^'EAN r»3Ge _ppm 

PIKE * 22 0',6.1 0.29- 1.30 49.3 37,;0- 72,0 1083 310- 1500 59.1 

* SIZE ^.ECIFIC CLA.SSIFICATIOT A¥AI,tABLE 



MERCU'EY CO!NCEOT?,RATia^ IN RHL-ATIOi TO FISH LENGTH 



SIZE RMGE 11^ IwaffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 ll>-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE « ,^ • - A A B C D .D 



A .PCR'OJRY COiNCENTRSTICN CS PPM 

B ME.RCORY CONCENTRATION lO, 5-1. FBI 

C tEROU'RY CONCENTraTION 1,0-1.5 PW 

D ffiROURY CONCENTWriON >1.5 Pm 

- MERCURY DATA NOT' AVAILABLE FOE THIS SIZE 



*******,REGRESSION DAm******* 
reiGRESSION MODEL: HG^CFL'Al 

SPECIES AO Al R STO LEN. HG AT STD. 

PIKE 0.000081 2.27984 0.825 60 0,91 



MEROJRY DATA SUWIARY 
mmRIO MINISTIY OF THE BWIBCNMENT, LfflORATO'RY SERVICES BMNCH 



LCX^TION: ROUCH ROCK LAKE, 1975 

TOWNSHIP: - DISTRICT: KE.NORA, 

DATA SDURCEi FRB 



LATAQiMCi 5006/9446 



SPEa, ES 


N 


MERCURY CONC 


'. 


LENGTH (04.) 




^IGHT'(GM,) 




1>=.5 






MEAN 


RANffi 


!!EAN 


RANGE 


mm 


RANGE 


PPM 


PIKE * 


50 


0,77 


0,24- 


1.60 


61.1 


44.5- 


84.0 


2000 


590- 


5160 


72.0 


W, SUCKER * 


79 


0, 31 


0»07- 


0.57 


42.7 


36.0- 


48,5 


1198 


615- 


1890 


5.1 


SMJGER 


1 


0,20 


,_ 


— 


20.0 


-* 


— 


70 


— 


— 


— 


WHITEflSH 


1 


0.22 


- 


«, 


59.0 


— 


— 


3290 


— 


~" 


"" 


WAFJiEYE * 


49 


0.86 


0,28- 


,2,00 


47.8 


28.5- 


65.0 


1-38 '9 


2 35- 


3260 


8 3.7 


CI SCO 


8 


0,14 


0.09- 


0.18 


25,3 


15.5- 


'38.0 


261 


35- 


880 


0,0 


Y. PERCH 


7 


0.27 


0.16- 


0. B 


22.4 


20.0- 


24,5 


166 


125- 


210 


0.0 


HJRBO'T 


3 


0. 3'9 


0.2 B- 


0.49 


55.7 


53.0'- 


59,0 


1508 


1020- 


2270 


0.0 


R. BASS 


1 


0,33 


— 


_ 


19.0 


» 


— 


170 


'— 


— 


— 


S,M. BASS 


4 


1*04 


0.98- 


1.20 


35.0 


33. 5- 


36.0 


7'96 


680- 


910 


100.0 


.lOCNEYE 


2 


0.2 3 


0.22- 


0.24 


B4.5 


33,0- 


36.0 


565 


5015- 


625 


0,0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATIQN AVAIIiffiLE 



MERaJRY CONCENTRATION IN RELATION TO FISH LENGTH 



SPEa ES 
PIKE 

W, .SUCKER 
WALLEYE 



SIZE mmE m inoies 

<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 > 30 
---^-AB. BCD 

- - - - A A C - - - 

---AABCDD- 



A l^RCURY CONCENIRMION <D.5 Pm 

B b-ERCUiRY CONCEN'THAT ION 'O. 5-1.0 PPM 

C l-ERCURY CONCENTTOTION 1,0^1,5 PPM 

D fCRaJRY CONCEN,TRAT ION >1. 5 PM 

- ffilRCORY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIEE 



*******REGRESSI'M DAm* ****** 



REGRESSION MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN 


pim 


0.000009 


2.7»05 


0,846 


60 


W. SUCKER 


0,000000 


4.87762 


0.5 35 





WATJ.RYE 


0.000057 


2,468 38 


0.744 


50 



HG 



AT STD, 
0,67 
0.00 
0.89 



MERatJRY DATA SJMmRY 

'GNmRIO' MINISTRY Of THE ENVIWDNIiffilT, LABORATORY SERVICES B,RANCH 



LOCATION: KXJTINE LAKE, 1975 

TCWNSHIP: - DISTRICT: KEM3RA 

DAm SOURCES FEB 



LAT/LOTG: - 



SPEaES 


N 


MEEOORY CONC. 


LENGTH (04.) 




WIGHT CGM.) 




%>^,5 






MEAN 


Emm 


ME.AN 


RANCT 


M,AN 


RftNGE 


PPM 


WHI^TEFISH 


2 


0.18 


0.16- 0.20 


47.0 


46.5- 


4 7,5 


1665 


1550- 


1780 


0.0 


WAT.f.EYE * 


48 


0,89 


0.42^ 1.50 


4 3.5 


21,0- 


62,0 


1029 


90- 


3000 


91.7 


CI SO) 


25 


0,24 


0.19^ 0.11 


26.5 


23.0- 


29,5 


2 76 


180- 


370 


0.0 


Y. PERCB 


1 


0.14 


0.14- 0.15 


19.8 


19. 5-' 


20.0 


UB 


125- 


130 


0-0 


S.M. BASS * 


11 


0.60 


0.31- 1.20 


36.1 


32. 5- 


44.5 


903 


6 30- 


1680 


6 3,6 


PIKE * 


28 


0.85 


0.32'- 2.30 


59. 3 


38.0- 


83,5 


1929 


370- 


4680 


71,4 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFI'CATICW AVAILABLE 



MERCURY CONffi,OTRATI'a^ IN RaATIOT TO FISH LENGTH 



SPEQ ES 

WttiE'ffi 
S.M, BASS 
PIKE 



<6 







SIZE RANGE IN IN'OffiS 


6-8 


8-10 


10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 


A 


A 


B B B C C D 


- 


« 


A B C D - - - 


— 


— 


- A A B B C D 



A FERajRY CONffiNrRATION <0i.5PH-1 

B MERCURY CONCEOTRATIGN 0.5-1.0 PPM 

C .ffiHajRY CONCEOTRATIGN 1,0-1.5 PPM 

D ,MER,aUlY CONCTOTRffl'ICN >1, 5 PPM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSI a^l DATA** ** ** * 

RE:GRESSICN MDOa: eG^0*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT 3TD 


'imiiEYE. 


0,007 355 


1,265 31 


0.853 


50 


1.04 


S.M, BASS 


0,000075 


2.49176 


0,769 





0.00 


PIKE 


0,000265 


1.95113 


0,848 


60 


0,78 



MERCORY DATA SHWARY 
«TORIO MINieTBY OP THE EWIIW^MEOT, LABOmTORY SERVICES BWNCH 

LOCATION: lAm ST'. J'CBEPH, 1976 mm jr r^,r^ cTnc/oniR 

TO&WSfflP: - DISTRICT: THMDER BAY .LAT/L'OIG: 5105/9015 

DATk SOURCE: IIOE 



SPEQES N MERCURY COMC. LEl^CTH' CC^..) _ li^^^^"LMrF- ^m 

mm RANGE MEAN wmm mm range pm 

W. SUCKER * 8 0'.12 Ou06- 0.,25 43,6 37..0- 51,0 '947 54|. 1264 0.0 

WALLEffi" 17 0.22 0,10- 0.75 35.1 26v0'- 47.0 410 156- 957 11.8 

Si? * I ofll 0:i9^ 0.77 1:1 43:0- 58.0 799 4il« 1306 20J) 

WHL-TEFISH 1 0.05 - - 32.5 - - 334 

* SIZE ,aPBCIFIC CLASSIFI»TICN AVAi:LftBLE 



MERCURY CONCTNTRATION IN RHiATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOE^ 

SP'Ea,.ES <6 6-8 8-10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

W. SUCKER: « * ^- - A A A A 
PIKE, „ „ - - 



A A B 



A MER'OJRY CONCENTRAOPION €1, 5 PEM 

B «FCURY CONCEN'IKATION 0.5-1,0 PP^^ 

C MERCURY CONCENIWT ION 1.0-1.5 PPM 

D HER'aJRY CONCENTRATICN >1.5 PM 

- WROJRY DATA NOT I¥AI:LABLE FOR THIS SKE 

* * * * ***RECTESSIQN DAm,* ** **** 
RBGRESSIOT MODEL: HG=A0*L'"A1 

SECIES AO' ftl !■ 'STO^ LBN, HG .AT' STO. 

W. SUCKER 0.000000 1.27213 0.792 0.00 

pike"" 0.000:000 1.53^1 0.864 60 0.59 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 

I 

I 
I 



MERCURY DATA SUMMARY 
Qt^mRIO MINISTRY OF THE ENVIRQNMiOT', LABORATORY SERVICES BRANCH 

IiOC^TION: SAND LAM], 1977 

TOWNSfflPj - DISTRICT I ICNORA LATA^ONG: 5005/94 39 

DAm SOURCE: MOE 



LENGTH im.) ^IGOTIGM.) %>=.5 

mm RANCH MAN RANGE PPM 

52.6 41.0- 70,5 866 361- 2043 36,7 

39.9 25.CH 61.0 800 181- 2270 60.0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATId^ AVAIIABLE 



SPEaES 


N MERCURY CONC. 




MEAN Bmm 


PIKE 


* 30 0.47 0.28- 0.96 


WMXEYE 


* 30 0.73 0.25- 1.40 



MERajRY CQNCEOTmTIGt^ IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOIES 

SPEQ^ <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - - - - - A B B C D 

WALLEYE - - A A B B B C C - 



A MERCURY CONffiNTmTION <D,5Pm 
B MERCURY CONCENTRATION 0.5-1.0 PPM 
C MERCURY CONCENTRATIOSI 1,0-1,5 PPM 
D MERCURY CONCENTMr ION >1.5 PEM 

MERCURY DATA NOT MAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******RBGRESSION DAm* ****** 
RBGraiSSICN MODEL: HG^0*L"A1 



SECIES 


m 


m 


m 


STD hm^ 


HG AT SID 


PIKE 


0.000015 


2.59720 


0.764 


60 


0,62 


WALLEYE 


0.010828 


1,11.310 


0.547 


50 


0.84 



i 



MERCURY DATA SUE#mRY 
CN'mRI.O MINISTRY OF THE ENVIRDNMEra', MORATORY SERVICES BRANCH 



WmTimi Smu lake:, 1976 _ _ 

'TCWN;SfflP: " DISTRICT: KENORA 

DAm SOURCEi MOE 



LAT/lONGi 5005/94 39 



SPEa ES 

PIKE * 

¥i, SUCKER * 

BuraoT 

R. BASS 

Y« PEROH * 

SAUCER * 

WALLEYE * 

S,M. BASS * 



n 



27 
10 

2 

10 
9 

37 

6 



MERCU 

'vmm 

0.55 

0,11 
0.2 3 
0,21 
0.22 
0.78 
0.44 
0.4 3 



RY CONC« 

RAN(S 
0.21^ 1.20 
0.03- 
0.07- 
0.20- 
0.10- 
0.44- 
0.14- 
0.14- 



LHCTH (CbU) 



mimrichu) 



0.35 
0.14 
0.21 

0.46 
1.80 
1.10 
0.71 



MAN 
58.4 

3B.5 
47. 3 
18.5 
22.5 
27.8 
33.9 
28.5 



RAN<^ 
40.5- 81.0 



25.0- 
44.5- 

17.0- 
17.0- 
22.5- 

21.0- 
19.5- 



* SIZE ^ECIFIC aASSIFICATiai AVAILffiLE 



45.0 
50.0 
20.0 
25.5 
13.0 
51.0 
35.0 



hmm 

1867 
544 
8 27 

16 3 
181 
210 
539 
5B 



RPNGE 



475-' 
210- 
600- 
125- 

75p- 
100- 

95- 
12i0- 



4800 

1225 
1100 
200 
250 
B40 
1610 
915 



%>^,5 

PPM 

59. 3 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

66.7 

32.4 

50.0 



MERCURY CONCENrRATICN IN RaATION TO FISH LENGTH 



SPEa ES 

PIKE 

W. SUCKER 

Y. PEROEi 

SAUGER 

WALLEYE 

S.M. BASS 



<6 



6-8 ^8-10 



A 
A 
A 
A 



A 
A 
B 

A 
A 



SIZE RANGE IN INOffiS 
10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 



A 
B 
B 

A 

A 



A 
B 
C 
A 
B 



A 

A 

D 
B 
C 



A 

A 



B. 



B 



B 



A MERCURY CGNGENTRATION <D.5 PPM 

B MERCURY CONCENTRATICN 0.5-1.0 PPt'l 

C MERCURY CONCEOTRATICN 1,0-1.5 PPM 

D MERCURY CONCENTRATICM >1.5 PPM 

- MEROIRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*** ** **REGra:SSI OT DATA** ** ** * 
REGRESSION »DSL: HG^0*L"A1 



SPECIES 
PIKE 

W, SUCKER 
Y. PERCH 
•SAUCER 
WAIIjEffi 
S.M, BA.SS 



AO 
0.000327 
0.000002 
0. 000005 
0.000041 
0.001096 
0.000113 



Al 
1,80477 
3.04973 
3.4193 3 
2.93599 
1,66292 
2.4 3183 



R 
0.777 
0.771 
0.713 
0.782 
0.767 
0.968 



SID Laa. HG 
60 

i 



t 

m 
i 



AT STD. 

0.5 3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.7 3 

0.00 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 



I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERajPY D^>TA SUMMARY 
OMIARIO MINISTBY OF THE HWIBONMENT, LIBOPATOPY SERVICES BEWCH 



LOCATION: SAND LAKE, 1975 

TdtJSfflP: - 

mm SOURCE: MOE 



DISTPICT: I^NOPA 



LATA-ONG: 5005/94 39 



SPECIES 


N 


MERajRY CONC 


. 


LOCTH CQ1.) 




KEIGOTCGM.) 




%>'• 5 






I^EAN 


Bm(£ 


MEAN 


RANGE 


mm 


BmGE 


PPM 


CI SOD * 


26 


0.22 


0.08- 


0.55 


34.7 


16.5- 


45.5 


682 


75-' 


1300 


3.8 


WHITEt'ISH 


8 


0.08 


0.06- 


0.12 


31.1 


26.5- 


34.0 


328 


230- 


40 5 


0,0 


w. mcKm * 


40 


0.32 


0.06- 


0.67 


42.9 


24,5- 


51.0 


1165 


160^ 


1900 


12,5 


B, CRftPPIE 


2 


0,31 


0.20- 


0.42 


29. 5 


27,5- 


31.5 


473 


370- 


575 


0.0 


PIKE * 


21 


1,08 


0.19- 


2,76 


73.2 


30.0- 


95.9 


3280 


175- 


8250 


85.7 


Wi^LEYE * 


50 


0.77 


0,20- 


2.06 


51,5 


19.0- 


70.0 


1589 


60- 


3650 


88.0 


sm^B 


1 


0.96 


— 


— 


31. 1 


— 


— 


260 


— 


« 


— 


Y. PEPai * 


44 


0-19 


o.u- 


0,55 


17.8 


13.0- 


25,2 


95 


30- 


240 


4.5 


MPSKIE 


1 


3.15 


- 


- 


105,5 


- 


- 


8750 


- 


- 


- 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAIIABLE 



MERCORY CONGEOTRATICN IN RELATIONI TO FISH LENGTH 



SPEQES 

a SCO 

W. SOCKER 

PIKE 

WALLEYE 

Y. PERai 



<6 

A 



6—8 
A 



A 
A 



8-10 
A 
A 

A 

A 



SIZE RANGE IN INCHES 
10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

A - - - 

B 

B 

B 



A 
A 
A 
A 

A 



A 
A 
A 
A 

,Jpi 



A 
A 
A 
B 



C 
B 

B 



C 
C 



A PERaJRY CONOEOT'RATKl^ <D,5PPM 
B ^ERCURY CONffiOTRATIO^ 0.5-1.0 PPM 
C frEROURY CONOENTRATICN 1,0-1,5 PPM 
D MERCURY CONCEMI RATION >1.5 PPM 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*** ** * *REGRESSI m DATA* * ** ** * 
AGRESSION MODHL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID Lm. 


HG 


AT eiD 


CISCO 


0.009266 


0.8 '774 3 


0.649 







0,00 


W. SUCKER 


0.000001 


3. 32401 


0.718 







0,00 


PIKE 


0,000285 


1.88671 


0.730 


60 




0.65 


WATJ.RYE 


0.006515 


1.1998 7 


0.754 


50 




0.71 


Y. PERCH 


0,002221 


1,532 57 


0,793 


§ 




0,00 



MEPOJRY DATA SOMMAEY 
ONmMO MINIST'RY OF THE 'raVIROIMENT, LffiORftTORY SmVICES BBMCB 

LOCATIDNj S.AND LAKE, 1974 . ,« * ^.^, cnnE/o^'io 

TOWN SHE Pi - DISTBICT: MNORA LAT/L0M3: 5005/94 39 

miPi''souRmi Fro 



SPEa"ES N MEBQORYOONC, L,IWGrH (O^.) WIGHTCGM.) %>-.5 

MEAN! Bmm mm range mm Emm Fm 

PIKE * 51 0.69 0.25- 2,26 61,1 49«5^ 95.3 2OT5 907- 7965 66.7 

SyE * 48 Oli 0:1^ lies 47,1 39.4^- 64.8 1366 709- 3628 50.0 

* SIZE ^ECIFIC 'aLASSIFICATI«l AVALLffiLE 



«RajRY CONOIMTBATION IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN MOffiS 
SPEa^ <6 6-8 ^8-10 10-12 ,12-14 14-18 18-2,2 2^26 26-30' >30 

PIKE ,«,--- 

WMLLEYE, 



A A :b C D 

A B^ B C C - 



A MERCURY CONOElSll^KM 43 « 5 PHI 

B. hE,R'ajRY CONCEN'TRAT'IQN 0.5'-l,0 PPM 

C ffiROJRY CONCENTWriON! 1,.0!-1,5 PPM 

D f^ER'CURY CmCENTmTI'CN >1. 5 P'PM 

- NE,RaJiRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRESSiaN DAm* ****** 

RK;,^SSI'CN MODEL:: HG^0*L"A1 

SPECIES m A R 'STD LM. HG AT STD 

PIKE O.OOOOIO 2.67686 0.744 60 0.60 

WALLEYE 0.000260 1.98684 0.52 3 50 0.62 



I 

I 
I 
I 
I 
I 

m 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 



I 
I 
I 
I 
I 



flERajRY DMA SU»V\RY 
QWrnRIO MINISTOy OF THE HWI RQt4f iENI , LAD0RA10RY SERVICES BR^CH 

LOCATION: SAIfTOY LME , 1977 

'KMiSfflPi IP 81 DISTRICT: TWNDER BAY IATAONG: 4852/865 3 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONC, LENGTH (CPU) HEIGHT (CM,) %>=,5 

hmm RANGE MEAN RANC23 t^TEAN RANGE PPM 

PIKE * 16 1,]0 0.50- 2,70 66,1 48.5- 82.5 1817 7 57- S430 100.0 

WHIIEFISH 17 0.26 0,08- 0.60 41.2 24,0- 55.0 724 113- 1559 11,8 

VIALLEYE 1 1.70 - - 35.5 - - 369 « - - 

W. SUCKro 12 01.27 0.17- 0,50 45.4 18,5- 52.0 1084 53^9- 1673 8.3 

* SIZE SPECIFIC (XASSIFI CATION! AVAILABLE 



i'-EEOJ^PY C0NC2NTRATJCW IN .EELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RAWGE IN IN'OES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >30 

pim; _ „ _ ^ » B E C D D 



A ^ERajRY CONCEN'IRM''IuN <Di. 5 PHI 
B f'EPaiRY CONCENT MT ION 0; 5-1.0 PR1 
C f-'ERajRY CONCENlfATION 1.0-1, 5 PPM 
D reR'OJRY CONCENTFATIOW >l,5Pffi 

MER'OJRY DATA NOT AVAIL^IBLE FOR THIS SI2iE 

REGRESSI'C»J MODEL: HC=/\,0*L"A1 

SPECIES AO Al R SID LEN. HG AT SID. 

PIKE 0.0 00760 1,76 459 0-711 60 1.04 



MEaOJlY DATA Stff'!MRY 
CWmRIO MINISTRY OF THE EWIiOSiMQir, LfflOmiORY SERVICES BRANCH 

LOCATION : SAVOY LAKE , 1 976 ^ . ^. . ,«„ en 

TOWNSHIP: aARTRJWD DISTRICT i KENORA LAT/LCNG: 4918/90 58 

DATA aOURCEi FFB 



SPEQES N MEROJRYCONC. LENGTH (CM.) imCMIGM,} %>^, 5 

MEAN RANGE MEAN RANGE MEM RANGE P»5 

PIKE * 17 0»24 0,09- 0,52 45.6 15.0- 59,0i 753' 3.50- 1730 5,9 

WALLER * 61 0wl3 0,01- 0,24 24.4 14.0- 42.0 181 25- 760 0.0 

R. BA^ 1 0.12 - - 19,0 - - 150 

R,H.SUC'KER 3 0.30 0.12- 0.40 37.7 35.0- 42.0 775 640- 995 0,0 

W„rsUCKER * 19 0,13 0.0>- 0.39 40.9 BO.Oi- 50.5 992 395- 2065 0.0 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFI'CATION AVAIl^LE 



ME,RCORY CONCTMTRATION IN RHiATIQN TO FISH L,EN3rH 



SIZE RANGE IN IM'CIES 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE „ « - « A A A B - - 

KAT.LEVE A A A A A A A - - - 

W. gjCKER - - - A A A B -^- -- - 



A ^ERaJRY CONCENlWriO^ <l.5 PBl 

B ^lEROJRY CONCENTKM"iaj 0.5-1,0 PPM 

C IffiROJRY CONCEtiimT ION 1,0-1.5 PPM 

D :MIBCURY CONCEN^imTION >1.5 PPM 

- MERCUiRY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******^gRESSIC»l DATA******* 

,RBOESSI»l MODEL 1 HG-A'0*L",A1 



SECIES 


Ml' 


Al 


1 


STD Lm» 


HG AT STD 


PIKE 


0.000006 


2.74 397 


0,824 


60 


0.48 


WALTiFYE 


0.002009 


1.29969 


0.728 


50 


0.32 


W- SICKER 


0.000000 


5.53068 


0,818 





0.00 



I 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 

I 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DMA SUMMARY 
ONmRIO MINISTRY OF THE ENVIBONMffiT, LICORAIORY SEKVICES BRAMai 

LOOVTION: SEPARATION LAKE, 1977 

TOWNSHEP: - DISTRICT: KENOPA LAT/LCIslG; 5014/9424 

DAm SOURCE: mE 



SPEaES N MEFKURY CONC* LENGTH (QU) ICIOfrfGM.) %>=,5 

hmm RANGE MEAN RANGE MEAN RANGE PPM 

PIKE * 24 2,47 0.75- 5,00 59.1 48,5- 73.0 1172 405- 2270 100.0 

WALLEYE 30 2,82 0,79- 8,60 43,2 34.5- 60.0 764 167- 2152 100.0 

* SIZE SPECIFIC OiASSIFI CATION A¥AIIABLE 



MERCURY CONCENTFATiaJ IN FELATIOl^ TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'OIES 
SPEQFS <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >B0 

PIKE ----- C D D D D 



A FERCURY CONCENTmT ION <D. 5 PIM 
B NERCURY CONCENTRATION 0.5-1.0 PPM 

C MEROJRY C0NCEN1RATI0N 1.0^1,5 PPM 
D MEROJRY CONCENimTION >1. 5 PPM 

MERCURY DATA NOT WAILftBLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSICB DATA******* 
REGRESSION MODEL: HG^0*L"A1 



SPECIES 
PIKE 



AO 


Al 


H 


BTD LEH. 


HG 


hT STD 


.001012 


1.89048 


0.474 


60 




2.33 



MEECURY DAI'A aJW^FY 
ONmRIO MINiei'BY OF THE HWIBONMEKT, LAmRATOPY SERVICES BM^CH 



LGCATIQN: SEPARATION LAKE, 1976 
ia«SIilP: - DISTRICT: KElCtRA 

mm miRCEi hoe 



LAT/LCHG: 5014/9424 



SPEQ ES 


i\ 


DILFCURY CONC 


1* 


LENGTH (04.) 




■t€:ICHT(CK.) 




l>=.5 






ViEM 


RANffi 


VEMi 


ranct; 


m.m 


RANGE 


PPM 


R.H.SUCKEB* 


10 


1,56 


0,56- 


3,10 


45.4 


36,0- 


52.0 


136 


700- 


1780 


100.0 


PIKE * 


30 


2»68 


0,80- 


8,50 


52, 9 


34, 5- 


91.0 


1399 


28^- 


7245 


100.0 


MOONEYE. * 


18 


0«/5 


0,3&- 


1,40 


29,4 


23,0- 


34,0 


377 


175- 


640 


83,3 


WT.r.Effi * 


39 


2,11 


0,79- 


4,10 


.38,8 


27,0* 


50.0 


671 


205- 


1360 


100.0 


■WHTEFISH 


6 


0,41 


0,25- 


0,8 3 


B5,8 


3^0.0- 


46,0 


701 


375- 


1500 


16.7 


CISODi * 


10 


0,40 


0,2 7- 


0,64 


25,0 


16.0- 


36,0 


346 


50- 


875 


20.0 


W, SUCKEF 


o 


0,49 


0,36- 


0.79 


36,2 


29«0- 


44.0 


743. 


305- 


1440 


22,2 


iURBOT 


6 


0,69 


0.32- 


1,20 


46.4 


34,5- 


57.0 


678 


260- 


1110 


66.7 


mUGEB * 


22 


2.5 7 


1,20- 


5,10 


3.0,0 


22,5- 


36.0 


256 


120- 


405 


100,0 



* SI2E ffECIFIC OASSIFICATIOK AVAILABLE 



i-ffiR^ajRY coici:MRATia\! m relatkw tO' fish lencth 



ffECTES 

R,H„aJCKER* 

PIKE 

MOONEffi 

WALLEYE 

CISCO 

SAUCER 



<6 



SIZE RANGE IN IN'CHES 
6-8 &-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 



«. 


« 


— 


B 


C 


D 


D 


^ 


1^ 


« 


B. 


D 


D 


D 


— 


A 


E 


C 


D 


- 


- 


— 


C 


C 


D 


D 


D 


- 


A 


A 


A 


A 


B 


— 


— 


C 


D 


D 


D 


D 


- 


— 



D 



D 



A fERCURY CONCENimTION '^u 5 PH4 

B ffiFOJRY CONCEN'imTlON 0,5-1,0 PR! 

C f«RiCURY CONCENTRM'IOW 1,^0-1.5 PPM 

IVER'CURY OGNCENimTION >1. 5 PPM 

- t'ER'CDRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



****** *REGRESSI« DAm******* 
■REG^SSiaM MODELS HG=A0*L"A1 



a>ECIES 


AO 


Al 


R 


STD L,EH, 


HG AT STD 


R.H.SUCKER 


0.000004 


3, 35956 


0,707 





0,00 


PIKE 


0.000305 


2.25520 


0,897 


60 


3.12 


MOCNEffi 


0,000004 


3.59645 


0.842 





0.00 


WALLER 


0.016681 


L, 31156 


Oi.653 


50 


2.82 


CISCO 


0.0582 31 


0.5916 3 


0.652 





0.00 


SA'UGER 


0.002024 


2,08918^ 


0,798 





0.00 



I 

I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCORY DATA SUfimRY 
OJ-mRIO MINISTRY OF THE ENVIFOI^MENT, LffiORATORY SERVICES BR^CH 



LOCATION; SEPARATION LAKE, 1975 
TCWNSHIP: - DISTRICT: I^NOBA 

DATA SOURCE: flOE 



LAT/LONG: 5014/9424 



SPEQ ES 


N 


MERCURY CONC 


, 


LENGTH (04,1 




WIGHT (GM,) 




%>=.5 






MEAN 


wmm 


MEAN 


Bmm 


mm 


RANCT 


PPM 


W, aJCKER * 


55 


1,05 


0,32- 


2,09 


45,0 


30,7- 


55,8 


1119 


350- 


1875 


96.4 


R,H, SUCKER* 


11 


1.19 


0,58- 


2,03 


46.5 


40,4- 


56.8 


1246 


885- 


22 30 


100,0 


PIKE * 


29 


2,84 


0.91- 


5,8 9 


58,5 


36.6- 


81. 3 


128 3 


400- 


3820 


100.0 


WmTEt'ISH * 


19 


0.55 


0.32- 


0,82 


44.5 


32,5- 


56.0 


1038 


390- 


2010 


52,6 


WAT.T.EYE * 


51 


2,99 


1,18- 


4.58 


44.5 


24.5- 


55.0 


885 


16 0-' 


1550 


100,0 


SMJGER 


5 


3.18 


2,3 3- 


4.33 


36.1 


35,2- 


38, 5 


373 


305- 


465 


100.0 


MOOI'EYE * 


20 


1.21 


0,42- 


4,27 


33.5 


26.3- 


38.7 


420 


200- 


6 30 


85,0 


CISCD 


14 


0,60 


0,26- 


1,01 


39.1 


26,0- 


4 5.6 


828 


510- 


1450 


85.7 


S.M. BASS 


4 


1.35 


0,92^ 


1,77 


31.1 


24,5- 


35.6 


525 


220- 


720 


100,0 


BURBOT 


3 


1.82 


0,09- 


3,55 


52,8 


45.8- 


62,0 


8 92 


550- 


1165 


100.0 


Y. PERCH 


1 


0.92 


- 


- 


24.2 


- 


- 


225 


- 


— 


- 



* SIZE SPECIFIC OASSIFI CATION AVAILABLE 



MERCURY CONCENTFATICN IN BKiATIC^ TO FISH LENSTH 



SPEQ ES 

W, SUCKER 

R.H.sucraiR 

PIKE 
WHIIEFISH 

WALLEYE 
M,OONEYE. 



<6 



6-8 6-10 



SIZE RANGE IN INOffiS 

10-12 32- 14 14-18 10-22 22-26 26-30 >30 



A 
C 

B 



B 

C 
A 
D 
C 



C 
C 

D 
B 
D 
D 



D 
D 

B 

D 



D 
D 

B 
D 



A r-lER'CURY CONCENI RATION C 5 PPM 
B flEROJRY CONCENTmTION 0,5-1,0 PPM 
C MERCURY CONCENTRATION 1,0-1.5 PPM 
D ^ERCURY CONCENTRAT ION >1. 5 PPM 

MERCURY DATA NOT AVAIIABLE POH TfflS SIZE 



****** *REGRESSIQN DA1A ******* 
REGRESSION MODEL: HC^0*L"A1 



I 
I 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN. 


W. SUCKER 


0,000071 


2,50911 


0.704 


Q 


R,H, SUCKER 


0.000002 


3.49624 


0,816 


§ 


PIKE 


0,0014 36 


1,84065 


0,691 


60 


MilTEFISH 


0,001660 


1,5228 7 


0.741 





WALLEYE 


0,003872 


1,74270 


0,760 


50 


MOONEYE 


0,000003 


3,68097 


0,679 


i 



HG 



AT STD, 
0.00 
0,00 
2,69 
0,00 
3,54 
. 00 



MERCURY DMA ajf#m,Ry_ 

QN'mRIO' MINL^RY OF TBE .BWI MWKEW , LfflORATORY SERVICES BRMCT 



LD»TIDN: SEPARATION LME , 1974 
lOKNSMPi - DISTRICT? KE,NORA 

DAm SOURCE: wm 



LAT/LCNGi 5014/9424 



SPECI ES 


N 


MERCURY C'ONiC, 


LENGTH CaU) 


t«IGHI'(GF.) 




%>=,5 






MEAN RANGE 


MEAN RANGE 


MEAN 


RANGE 


PPM 


S.M. BASS. 


4 


1.95 1,71- 2.M 


35,9 3B,0'- 38.1 


780 


595- 


964 


100.0 


R, BAffi 


1 


1.95 - 


21.6 


284 


— 


— 


•" 


CI SOD 


2 


0,,61 0,5 'Sp- 0'.68 


17.5 35.6- 39,4 


851 


567- 


1134 


100.0 


WAT.T.EYt: 


* 50 


2,77 0.76- 4.51 


44,4 36,8- 58,4 


1019 


652- 


2181 


100,0 


PIKE 


50 


2.% 0.81- 6,52 


62.1 41.9- 80.0 


17'94 


510- 


3968 


100-0 


'WHITEFISH 


28 


0',B6 0.1 3-' 0,65 


4 3.4 38,1- 52.1 


1409 


7'94- 


2494 


10,7 



* SIZE ^ECIFIC CXASSIFICATia.^ AVAIIABLE 



.MERCURY CONCTNTEATI'aN IN .RELATICK TO FISH LENCTH 



SPEa ES 

VvAI^EYE 



SIZE RANGE IN INCHES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 

^ -: ^ - D D .D D - - 



A MERCORY CONCENTimTION '€I',5PPM 

E fCROJRY CONCENTmT ION 0. 5-1, P'BT 

C D'EROURY CONCENTROTIQN 1,'0-1.5 PPM 

D t'ER'OJRY CONCENTROT lOK >1. 5 PPM 

- «RCURY DATA NOl' AVAILABLE FOR THIS SIZE 



**** ** *HEGHESSI'a^ DAm* * ***** 
REGRESSiai IlDDai HG^^^'L^Al 



SPECIES 

WALLEYE, 



AO 
0.000654 



Al 
2,187 39 



R 
0.582 



SID LQ^, 
50 



HG 



AT STD, 
3.41 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 



l^" 



riEROJ^RY DM'A .SU'flf'mPY 

ajmRio tiii:4isrRY of the ENViicwrxf^iT, l/i3:0fM0'RY services B^m^lCT 

LOCATIOM: SEITIi^G :WET LAKE, 1977 

'lU'il-JSlIIP: - CISTFICT i .HlE-jOF^- LAT/LOiC: 5247/9 3 36 

LMA GOURCE: HOE 



SPE,a ES^ 


li t^EROJ^FY CONC, 


LENCrH (Q'],) VEICOTCai,) 


?>=,5 




I mm imiCE 


MEAi^J BMiCE r-EMi PANCE 


PPfT 


U,ALLE'YE 


* IC 0,54 0,2 J- 0,79 


4 0,9 3 3,0- 48,0 410 120- 6 80 


70,0 


PIKE. 


3 0,72 0,62- 0,8 9 


51,0 56,0- 66,0 1135 570- 1816 


100,0 



;iZE a^ECIFIC a.ASSIFI'CATiav AVAIL.^ELE 



I-IERCUEY CO^JCt'M^FA,'I■■IQ^.: In JiELATIOW ID FISH LE^^TH 



GizE E/\,fCE m maiLs 

SPEQES <6 6-8' 8-10 liO-12 12-14 14'- 18 3 8-22 2,2-26 26-30 > 30 

V.ALLEYE « ,- - A ,/*■ B C 



A f.EP'CURY COwCEInTRATIOK ■C!,5PB^ 
B ^EPCDRY CDi^CENIMl'ICN 0, 5-1, OPRi 
C rCRCURY COyCEWTFATia^ 1,0-1,5 PP!-1 
D MEPQJRY COWCENTPATICWi >1,5PR1 

r«RCOFY DATA NOT AVAILPELE FOR THIS SIZE 



* * * * ** *REGRESSia^' DAm * *** **'* 
REGRESSiaM M:OD,EL: IlG^0*'Li''Al 

SPECIES AO Al ft STD LENi, HG AT SID, 

^iALLEYE 0,00006 3 2,4274 5 0,719 50 0,84 



MERCURY DATA gj^'IHftRY 
ONTMIO MINISTEY OF THE :BWiraNIMENT, LfflO'RA'IORY SERVICES BBMCB 

LOCATION : SlftCO LAKE ,1977 .nnr/oA,-, 

'TOWNSHIP: - DISTRI.CT: THDNDER BAY LAT/LdJG: 4815/90 B 2 

DPm gOURiCE-;: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC. LENGTH (m.) VEIGBT'(G^i,) %>« 5 

MEAN RAM3E MEAN RAN'GE hmm BJmCM PPM 

PII« * 14 0.84 0,25- 2,40 40.9 25,0- 62.0 661 90- 2100 64.3 

* SIZE .SPECIFIC aLASSIFICaTION AVAILABLE 



MEROJRY CONCENTFATION IN EELATiasI TO FISH LENaTH 



SIZE RANGE IN INQ-ffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >B0 

pri^ -- - A A B. B G C D - 



A ffiRCDRY CONCENTIOTION <0,5PBM 

B ffiROJ'RY CONCENTFATION 0, 5-1,0 PPM 

C WRGURY CONCENTRATION 1.0-1,5 PPM 

U fEROOiRYCONCENTrnTION >1,5 PPM 

- &ERC1JRY DATA NOT A/AILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSIOT DAm* ****** 
REGRESSia^ FDDEIi: HG=A0*L"A1 



SPBCIES 
PIKE 



AD 


Al 


R 


STD LM, 


HG 


AT SID, 


0,003024 


1.4776 3 


0,749 


60 




1,28 



MEPOJRY DATA SUWftRY 
CWmRIO' MINISTRY OF THE ,QWIRCK:MEW:T, LfflO'RATORY SERVICES B^I^Nai 



LOCATION: SII£OX LAKE, 1977 



'TCWIiSfflPi: - 

DAm SOURCE I MOE 



DISTRICT: iffiWORA 



LAT/ICNG: 5145/9 322 



SPEa ES^ 


N MEPajRY CONC, 




ME.Ai^ Bmm 


WAF.f.EYE 


10 0.3,0 0.12- 0,50 


PIKE 


6 0.23 0,1.3- 0,51 



LENGTH lOi,) 
MAN' RAN:GE 

44,5 42,0- 49.8 
55,2 50,0- 63.8 



WIGHT (GM.) i>=.5 

MEAN RMIGE P»l 

743 450- 900 10.0 

9. 38 675- 1575 16.7 



m 



MERCURY DATA SUM?mPY 
ONTARIO' MINISTRY O'F THE ENVIRDNMENT, .LffiO'RATORY SERVICES B^PMOT 

LOCATION: SmB LAKE, 1977 cinn/oycj 

TOWNSMP: HESOM DISTKCCT: IC:NOPA LAT/LONC: 5l0i0/915J 

DAm SOURCE,:! WE 



SPEQES U MEROURY CONC, LEISJCTH(01J , , reiGBT'(ai„) l>=-5 

MEAN FMGE HEAN RANGE MEMi RANGE PPK 

PIKE 5 0',55 0„16- 1, » 5.5,2 45,0-- 61.0 1005 48^' 1249 40-0 



L 



MERCUKy DM'A ajir-tmRY 
ONmFIO' MINICTRY OF THE EM/IB0N:MEWT , WmiRATORY S,ERVICES B^PWCK 

LOCATION: SNCOK LAKE, 1975 

'TOWN'SfflP: - D I, STRICT? ^NOPA LATA'CNGt 50il2/9441 

DNm SOURCE I riOE 



SPEaES 


N 


f4ERajRY COKC. 


LENGTH (O^!.) 


^EIGHTCGH.) 


%>-.5 






mm Fmm 


mm mNGE 


mm 


RANffi 


PPM 


PIKE * 


42 


0.70 0,24- 1.11 


62.1 39.5- 82.5 


1690 


365-' 3815 


78,6 


L. TBOUT * 


48 


0.76 0,i^ 2, B3 


53,2 32.2- 71,5 


1295 


200- 3 350 


87,5 


CISCO * 


21 


0-27 0,16- 0,37 


18.9 17,0- 22.6 


41 


30-' 8 


0,0 


W. SUCKER * 


25 


0,24 0,08- 0,51 


45,4 27.3- 52.5 


1212 


200- 1820 


4,0 



* SIZE SPECIFIC 'CLASSIFI'CATiaM WAlLffiLE 



ffiB'CURY CONCEffl RATION^ IN .RaATION TO FlSfl LENGTH 



SIZE MNGE IN INOffiS 

.SPEQES <6 6-8 .&-10 10-12 1^14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - - - - A A B B. C C 

L. TROUT - - - A A B B B C C 

CISCO' „ A B. - - - - - 

W. SDCKEB - - A A A A A B 



A t'EROJiRY CONOIOTRATim '<0,5 PPM 

B IVEROJRY CONffiNTRATICN 0,5-1,0 PPM 

C ffiR'GORY COWCEMrmTI'ON 1,0-1.5 PPM 

D MERCURY 00NCEOT:RAT ION >1, 5 PPM 

- MEROU'RY DATA NOT AVAILABLE FOe THIS SI2E 



*******REGRESSICa4 DATA** ** ** * 
REGRESSia^: MODa: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN, 


HG AT Sm 


PIKE 


0,000146 


2,04259 


0.822 


60 


0.62 


L, TKXIT 


0,004 374 


1,28648 


0.568 


60 


0,85 


CISCO 


0,000069 


2.8.0718 


0.682 





0.00 


W* SUCKER 


0.000047 


2,216 37 


0,742 





0.00 



MEROJ'RY DATA SUI#ftRY 
fflTARIO MINI,SrRY OF THE HWIBlNIFiENI', LABO'RAIORY SERVICES EPmCE 

LO^Tia^ : Sl^l'BHOE LAKE , 1975 ^ , . /„.^ -, 

•iCMlNiSHIP: - DISTRICT: KEbO'M LM'/lONGi 50 34/950' 7 

DATA SOURCE.! FRB 



SPEQES N MEROJRY CONC, LraGT'H (Qd..) HEIGHT (GM.) %>-,5 

MEm Bmm mm .range mean range pb4 

WM.LEYE * 39 Oi,78 Ou I4-- 1,30 41,0 28,5- 57,0 818 215- 20'20 84,6 

PIKE ""■" * 38 0,92 0-i6- !• 50 61,8 38.0™ 83,5 1872 160- 4150 e4„2 

CISOD 16 0-17 0,09- 0.32 23,3 20,5- 26.0 B4 125- 2 30 0,0 

WHITEFISH 39 0.09 0.0 3-' 0.20 41,0 32.5- 49.5 1135 aO- 1990 0.0 

BURBO'T * 19 0,51 0,30- 0,74 62,4 49.0- 78..5 1801 940-' 3280 52,6 

'Vv. SUCKER * 45 0.13 0,04- 0,29 40,7 33,0- 48,5 967 4 30- 1.625 0,0 

* SI'ZE ^ECIEIC CLASSIFICATiaJ AVAILABLE 



MERiOURY CONCENTRATION IN RELATION TO' FISH LENGTB 



SIZE .RANGE liSI INOES 
a^EQES <6 6-8 fr-10 1'0-.12 12-14 14-18 18-22 2>'26 26-30 >B0 

WMJLEffi - - - E B B. C C - - 

PIKE ».„-.- A B. B B C C 

BU.RaO'T .--. ---.AABBB 

W, SUCKER «--AAAA--- 



A MERCURY CON'GEOTRAr'ia^ <30.5 PPM 

B E'ffiRaJRY CON'CEOTRATia^' 0,!5-l,0 PPM 

C ^ERaJ'RY COi^CE,OT.RATiaJ l,i0-l,5 PPM 

D f'ER'CURY CO'NCENTRAT,ION >1, 5 PP,ri _ 

- M,ER'aj.RY D^TA .NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*******REGRKSia^ DATA******* 
re,G■RESSIO^J MO0iL: HG^0*L"A1 

SPECIES m Al 'R SID LEW, IIG AT STD. 

WALLEYE 0,007495 1,24066 0.712 50 0.96 

PIKE 0,00320 3 1,36141 0.68 3 60 0.84 

BUiRBOT 0.000871 ,1.53625 0,772 0,00 

W, SUCKER 0,000000 3.56995 0.653 Q 0,00 



MEROJRY DATA SUWmRY 
ONTARIO MINISfTRY OF THE QWIRDNMENT, LfflOMIORY SERVICES BlffllCH 

LOCATION': STURCEON LAKE, 1976 

TOWNSfflPs - DISTRICT: I^NORA LAT/LONGi 5000/904 5 

DAm .SOURCE:: wm 



SPEQES 


iSI 


fCKURY C'O^C. LENGTH (Q^U) 


MIGHT (GM.) 


%>=.5 






MEAN RANffi f-mm RAN'GE: 


MEAN 


mmm 


PPM 


PIKE 


4 


0.55 0.17- 0,91 57,8 41.5- 79.0 


1800 


475- 37,50 


50,0 


WM^LEYE * 


31 


0.26 0.13- O.W B4.8 28.5- 58.5 


479 


220- 2240 


3.2 


R,H.SUCiSR 


1 


0.18 - " 42.0 


118 


- - 


— 


W, SUCKQ^ * 


22 


0.16 0.05- 0. E 42.1 30.0- 50.5 


1104 


370- 1805 


0.0 



* SI2E ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILffiLE 



fffiROJRY CONCENimTION IN RELATICM TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 

SPK3ffi <6 6-8 B-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 ,26.-10 >,B0 

WALLEYE - - - ,A A A B B - - 

W. SUCKER - - " A A A A - - - 



A MERaj:,RY CONCENimTION C5Pm_ 
B rCROJRY CONCraTIWTION 0. 5-1, PPI^I 
C ^ERaJRY CONCENTmTION 1.0-1.5 pm 

D MERCURY CONCENTRATION >1. 5 PPM 

MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSION DATA******* 
RBGRESSION MODEL: HG=A0*L''A3„. 



SPECIES 


*S 


Al 


R 


STO LSI,, 


HG AT SID 


WA,LLEYE 


0,000225 


1.96466 


0.760 


50 


0.49 


W, SUCKER 


0.000070 


2.03899 


0.499 


a 


0.00 



r- •■ 



fffiROJRY DMA SUMmRY 
aj'TARIO MINISTBY OF THE EWIRajMEKT, L^roRATOFY S'EFVICES B^R^NCT! 

LOCATION: SUMACH LAKE, 1975 ^^ ^ .^^,^/n.co 

■BM^SfflP: - DISTPICTi: KEIOPA LAT,A'CNG: 5015/9158 

DAIA SOURffi: F^ 



SPEQES N MERCURY CO«C. " LENGTH (Q.!,) IE:Iffll'(GM.) %>=-5 

hmm BMGE MEAI^i Rft,NGE MEM RJ^NGE PPM 

'WiLWISH * 20 0a,4 0,06- 0.30 40,3 33.5- 47,5 901 48^- 1515 0.0 

PIKE 1 0.45 O.JO- 0.73 46.0 41,0'- 49.0 657 500- 780 13.3 

'WiLEYE, * 49 0.59 0.16- 1.05 39.8 30.0- 51.0 753 265- 1*0 61.2 

* SIZE aPECIFIC CLASS! FI'CftTIOSJ WAILABLE 



t-IER'OURY CONOENTraTI'ON IN RaATIOT TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCHES 
SPECIES <6 6-8 ^10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26^-10 >30 

^HITEFISH ---AAAA--" 

tvAlJ.FYF. - - - A A B D D - 



A r^ERCURY CONCEt^lRATlUW <0,5 Pm 

B FTEIRCURY CO^>iCENlPATIOM 0,5-1. OP FM 

C r-EROURY CONCENTRf^TION 1.0- .1,5 PPM 

D NEROJRY CONCEMRAl ION >1. 5 PR-l 

- MERCURY DATA NOT' AVAI LADLE FOR THIS SIZE 

*******REGPESSICN DAm,******* 
REGHESSI'CN MOOa: HG=A0*L"A1 

SPECIES AO Al R STO LENJ. HG AT STD. 

MillEFISH O.OOOOOi 2,85610 0.739 0.00 

WALLEYE 0.000005 3..1685B 0.832 50 I.H 



iMERCU'Ry DATA SUfi^ERY 
'O^mBIO^ MItMlSTRY O'F THE BJVIHDyflEwT, U^EORfflORY SERVICES BKtt^ai 



LOa^TI'ONi: SUP LAKE, 1975 

TOh^SI-JIP: - CISTPICri FEIORA 

DATA ,SOU'RCE^ FBB 



LAT/L'OKCs 5017/9 3.13 



SPEQ ES N t iEKOj' P Y CONC , 


LEWGre ca-1,) 're:iGHT(a^],) 


1>=,5 


Vmu BAtCF 


flEAN Wmm MEAN RAlCE 


PPM 


miTEFIStl * 51 0„0€ OuOl" 0,38 


41,5 22,3- 59,4 702 70- 188 3 


0,0 


PIKE 3 1,3 7 0,82" 1,70 


8 3,7 77,0" 94,5 4240 3402- 5726 


100,0 


WAFiEEYE * 50 0,51 0,14^ 1,00 


48,4 31,1- 64,8 1025 28 (V 2 345 


50.0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiaM AVAILABLE 



MEKOURy C0NCEMI',KA1'ICK lU RELAllON TO FISH LENGTH 



SI2E RANGE IN INQES 

SPEQES <6 6-8 8r-10 liO-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

VMITEFISE - A A A A A A A - - 

'IfiALLE'YE - - - A A A B, E C 



A fEP'CUKY OONCEE^IRATIQN 41,5 PR'l 
B rEROJRY COtiCEN'imTia. iO,5-l,OP»i 
C fEP^ajFY CONCEt^'imTICK ].,0-l,5 PPF! 

E ^:ERaJKY coiCEnI'RM' ion >1,5 PHj 

r-EROJRY DATA .NOT' AVAIMELF FOR THIS SIZE 



* * * * ** *REGKESSIOC^ DA lA * * * * * ** 
REGRESSICN nODEL: HC=A0*l:'^A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LLK, 


m 


M' STD 


WI lEt 1 Sh 


0,000280 


1,19345 


0,423 







0,00 


l-yALLEYE, 


0-000121 


2,13856 


0,697 


50 




0,52 



I' 



kekoj'PY DMA .sunfmrar 

O^mPIO nil^IST'PY OF THE EvVIFOWI-tm-, LMiCWYlOP!r SEKVICES BW4CI,; 

WOmiG'm SUTTOii LAKL , 137 7 ..,r/o.,.. 

■la^^NSfttP: - DLS'IEICI i KEiORA LA'I/LOWC: 5415/8444 

mm 9Qu,rcE: mcl 



SPEaxS 1^ IILPCUFY COkC, LENCTL{au) ICJafflCf',) t>-,5 

tmm RW^CE CEM. VMsGE rEAN 'BMCE pp.f: 

L, TRJUT * 15 l.O'Oi 0i,40- 1,60 53,9 M,0-- 66,C 1403 ^50- 2400 9 3,3 

PIKE " "" 15 C,62 Oai- 1.20 62,2 54,0- 70,5 1805 1200- 2500 66,J 

* SIZE EPECIFiC CLAESIFICATias AVAILAL.Lt: 



^£FCUEY coNtXOTFAsia^ m mxATia. 10 fish lei^tp 



SliE I-AICE IK INOEO 
SFEQES <6 5'-£ &-10 10-12 12-14 14-18 16-22 22-26 26- !0 >30 

L, TroUT ^---AOCCD- 



A rEEOJ'RY CQ^JCEji'J,ImTIa^ ■<D,5 FPf: 

u [ERGURY COlSlCENiTMTia^ 0, 5'-l, PPf; 

C ['■EE;ajEY CONCE,NfimTI0'W 1,0-1,5 PH^ 

L lEE'CURY CQt'iCENirATia^ >1,5 PPfl 

- [4ERajEY DMA UOl .MAILABLE FOR THIS SI2i,E 

* * * * ** *F:EGRESSIOi-j DATA * * ***** 
l<ECRES3I'a^ fCDELi HG^,^^L*Al 

SPECIES AO Al R 3m LQ^i, IIC AT STL,, 

L, TIClJT 0,00160 J 1,60100 0,624 60 1,15 



MEHOOHY DA'TO SUMMftEY 
'CWmRIO MINI,eTRY O'F THE EWIRaJMEOT, MBORAIDEY SERVICES BRMiCH 



LOCATION: TETU LME , 1977 

TOWNSHIPS - D I STRICT: KENOPA 

DATA SOURCE: riOE 



LAT/LONG: 5011/9502 



SPEa ES 


N 


ME,RajR¥ CONC- 


LENCn^H (OU) 


KEICHT(Q!,) 


%>=,5 






mm Emm 


mm RANGE: 


ME.AN RANGE 


PFM 


STORfflOIQ 


6 


2.18 Oaa- 4,70 


139,3 124,0- 163,0 


17479 10896- 2,3608 


83,3 


WihhEW 


* 30 


l.,4B 0.48" 6.00 


40,6 21,0- 76,0 


751 58- 4086 


96.7 


PIHE 


* BO 


L.9B 0.24- 5,8 


56*5 36,„0-- 79,0 


1141 298- 31*^ 


96,7 



* SIZE ^'ECIFIC CLA,SSIFI'mTION AVAILABLE 



!4ERCURY CON'CENTRATION IN RELATION TO FISH LE'NSTH 



SIZE RAKGE IN INCHES 
SPEaiS <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-'26 26-30 >30 

WALLE'YE. - A B B C C D D D D 

PIKE -.-.--ABDDDD 



A t E ROUP Y CONCENTRATION <[], 5 PP^' 
B MERCURY CONCENl RAT ION 0,5-1,0 PPi^i 
C flERCURY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPf^l 
D MERGJRY CONCENIRATION >1, 5 PPT-I 

r-1ERCURY DATA NCT' AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia^ DAm******* 

REGRESSION r!ODELi HG=A0*L'^Al 



SPTCIES 


AO 


Al 


R 


&m LEW, 


HG 


AT S'TO 


mLLEYE 


0,007914 


1, 36119 


0,625 


50 




1,6 3. 


PIKE 


0,000009 


3,01404 


0,808 


60 




2.03 



f'EFCURY lA'iA cAJlT/'M 
U\-mPlU :iIwI:SiPl Jf TiiE e>iVlKaJiiL.^T, LAi3CI-:VJJP\ SLPVICLS ^BiMCH 

LUCATIOCX': TLlu LAKL, 1975 ^,,,^,^, 

'iavNSf.I,P: -' CObwlY : tiMDr?^ hm'/LC<b£i 5011/9502 

DhTh GuUKCl: i'-OL 



^mci m 




'1 


f-£,PCuf^ COtviC 


, 


LLivCTt 


: (C>,) 




lEIQ] 


•i(a-,) 




%>=,5 








LLM 


im^a: 


r£M< 


R¥4CT 


r EMi 


mhiCL 


ppr-i 


PIK,E 


* 


47 


2,2 3 


0,92- 


6,20 


50,9 


39,5- 


79,0 


995 


420- 


3750' 


100,0 


tsiXLLLYE 


* 


4b 


1,65 


0,65- 


3, SO 


il.i 


20,5" 


51,0 


6 2 


90- 


1550 


100,0 


SMjCEB: 


* 


20 


1,64 


1,00- 


3, 10 


27,7 


22, C" 


37,0 


211 


90- 


475 


100,0 


CISCO 


* 


20 


0,24 


0,04- 


0,76 


26,5 


]f,,0i- 


34,0 


3 39 


100- 


715 


15,0 


IMTLt'ISH 




25 


0, H 


0,02" 


0,C2 


37,2 


2 3,0~ 


45,0 


8 55 


170- 


14 50' 


28., 


kJi„SUCKEP 


4 


0,53 


, i ^- 


0,98 


39,4 


36,5- 


4 3,0 


}P9 3 


890- 


1270 


50,0 


L.U EBO'l' 




•4 


1,13 


0,47" 


2,20 


37, 3 


15,0- 


62,5 


661 


20- 


1915 


7 5,0 


'n, SUCiCF, 




10 


0,78 


0,26- 


1,4C 


35, 7 


29,5- 


41,5 


744 


375- 


1120 


70,0 


* SIZL ^ 


'EC 


I tic 


a-ASS 


IFia'-ll 


Ofi Ii\/t 


J L^^i. Lt: 












•■ 



-8 


3-10 


10-12 


12-14 


14-18 


J 8-22 


22-26 


26-30 >30 






_, 


li 


D 


L 


D 


D D 


Lj 


E 


C 


c 


D 


D 


D 


—' — 


c 


C 


D 


L. 


L' 


— 


- 


_ — 


A 


A 


A 


A 


i:'^ 


- 


'- 


— — 



MLfCUFi CQi>]a.wrMi la'i m relatiQ'j to Fia' LEE^IGTIi 



SILL RAICE lu Ir^iCeES 
Si'ECIES <6 

PIKE 

uplleyl 

SAUGEP 
CISCO 



A rlEF.Oj'KY CQi4u£LVi'EATIQ4 <0,5eP'' 

b i-'iL;r.aj.EY cc^'CEnI' patios 0,5^-1,0 pph 

C :EP.CUkY C0,EjCEI/1'RATIO.J 1,0-1,5 PPf-l 
E IlLFajRY COWCLNrP/Vil'aN >1, 5 PP'-' 

MEPCURY ,uATA i-jOr AVAILAoEE POP' THIS SIZE 



***** * *PECPE,SSI Q;^ DATA** ** ** * 
i?LCRES.SiaN! r IOC EL I iiC^O*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW, 


fiG 


AT STD 


PIKE 


0,000 311 


2,24065 


0,777 


60 




3,00 


iM.,LEYE, 


0,010674 


1,3812 3 


0,706. 


50 




2,37 


SAUCER 


0,0 37744 


1,12,845 


0,552 







0,00 


CISCO 


0,000003 


3,3628 2 


0,7 37 


i 




0,00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 



I 
I 
I 

I 
I 



MERCURY DATA SmimRY 
aiTARIO MINISIRY OF THE BWIRaNinEOT, LABORATORY SEWICES BRAI^Ci 



LOCATION: TETU LAKE, 1975 

TOWNSfflP: - 

DATA SOURCE: flOE 



DISTRICT: KQOFA 



LATA'ONC: 5011/9502 



SPEa ES 


N 


MERCUPY COtC, 


LENGI'K (m,) 




t^IGHTCGM,) 




l>=.5 






MEAN 


RANCE 


MEAN 


PANGE 


ME,AN 


RANGE 


PPM 


PIKE * 


32 


2,87 


0.99- 10,30 


6S,5 


46,0- 


97. 3 


1919 


530- 


7500 


100.0 


WALLEYE * 


50 


1,86 


0,58- i.m 


46.2 


20,5- 


66, 5 


104 5 


80- 


3050 


100,0 


wmTEFISH * 


16 


0.6 3 


0.18- 1.26 


48. 7 


41,5- 


57. 5 


1246 


71 5-' 


1975 


68.8 


W. fflCKER 


U 


1.2 3 


0,4 > 1-79 


45.9 


43,0- 


50,0 


1105 


925-' 


1325 


90.9 


SAUGER * 


16 


1,24 


0,69- 2.71 


2 7,7 


21,0- 


41.7 


196 


65- 


605 


100.0 


Y. PERCH, * 


5 


0.92 


0,49- 1,61 


21. 


18, ^ 


25, 5 


118 


75- 


200 


80,0 


BUEBOT 


4 


1,99 


1,62- 2.12 


56,5 


53,5- 


58.0 


124 3 


1160- 


1475 


100,0 


* SIEE ffECIFIC CLASSIFICATIOJ AVAIIABLE 















MERCURY COiMCENTPATICK IN RELATION TO PISH LENCTH 



SPECI ES 

PIKE 
MALLEYE 
WHITEFISH 
SAUGER 
Y. PERCH 



<6 







SIZE 


RANGE 


IN INCHES 






-8 


&-10 


10-12 


12-14 


14-18 


18-22 


2^26 


26-30 >30 


— 


« 


_ 


— 


C 


D 


D 


D D 


A 


B 


B 


C 


D 


D 


D 


D 


,_ 


« 


— 


— 


A 


E 


D 


— — 


B 


C 


C 


D 


D 


D 


- 


- - 


B 


D 


D 


D 


- 


— 


-' 


— — 



A r«R?GU'RY CONCENTRATION CSPHI 
B I^ROJRY CONCENTRATION 0,5-1,0 PPM 

C MEROJRY CONCEN'TRATION 1,'0-1,5 PH'i 

D ffiROJRY CONCENTmT ION >1, 5 PM 

I^R'OJ'RY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******R EGRESSION DAm ******* 
REGRESSION MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


3m LEN, 


EG 


AT STD 


PIKE 


0,000302 


2,17219 


0,713 


6 




2.20 


WALT .EYE 


0,004269 


1,5715 3 


0,793 


50 




2,00 


WHITEFISH 


0.000000 


4,09178^ 


0.709 


Q 




0.00 


SAUGER 


0,010255 


1,4 1261 


0,845 


i 




0.00 


Y. PERCH 


0.000066 


3,11557 


0,947 


i 




0,00 



I 
I 



MEROJRY DATA SLt'lMARY 
CNTARIO MINISTRY OF THE EM/IBONMMT, LffiOMIORY SERVICES BRANICH 



WmTim-, TETU' LAffi, 1974 

'TOWNSHIP: - DIOTKICT: KEKDRA 

DAm SOURCE: FRB 



LAT/LONG: 5011/9502 



SPEQES N 

PIKE * 48 

WMiEffi * 50 

S,M, B.ASS_ 10 

B,BUIIflEAD 4 

Y. PERCH * 9 

WHLTEFISH 14 



MERajRY CONC. 



1,74 

1.45 
0'.61 
0,10' 
0,11 
0.55 



RANGE 
0.22- 6,51 



0,40- 
0.20- 
0.04- 
0.06- 

0,11- 



2,70 
1,17 
O.IB 
0,22 

2.52 



LiaJCTH CQ4.) 



ICICHTCOT.) 



ffiAK 
55,. 9 
44.2 
33.5 

29.8 
25.0 
39.7 



* SIZE .SPECIFIC CLASSIFICATION .AVAllABLE 



RANGE 
BS.4- 85.1 



35.6- 
27.9- 
25.4- 
20.3- 
31,8- 



55.9 
19. 4 
3 3.0 
29.2 

48.3 



16 35 

1096 

814 

440 
290 

1035 



MERCURY CONdOT'mTI'Q^ IN RELATIOT' TO FISH LENGWl 



RANGE 
482- 6208 



510- 
454- 

284- 
170- 
454- 



2013 

1276 

624 

425 

201 3 



%>=.5 

PPM 

85,4 

98.0 

60.0 

0.0 

0.0 

35.7 



SPECTES 
PIKE 

fr^ALLEYE 
Y. PERai 



<6 



6-8 8-10 



SIZE RAWGE IN INQES 
10-12 12-14 14-18 ]B-22 
-ABC 


22-26 
D 


26-30 >30 

D D 


-BCD 


D 


- — 


A A - - 


— 


— — 



A MERCUiRY CONffiMrRATION CS PPM 

B fffiRGURY (XlN'aEMrRATI'QN 0-5-1.0 PPM 

C MERCURY CON'CEKrrmTiaM 1.0-1.5 PPM 

D MER'CDRY CONCEOT^RffiOl'ON >1.5PPM 

- MEROJRY DATA NOT AVAIIAE.LE FOR TfflS Sl:ZE, 



****** *REGRESSI a^ DATA** **** * 

REGRESSIQ^ HODHj: HG^0*L"A1 



SPECIES AO A]. 

PIKE; 0.000000 3.86824 

WALLEYE . 008 18 1 . 9554 5 

Y, PERai 0.000029 2.55486 



R 


STD LLTM, 


HG 


AT ^D 


0.751 


60 




1.64 


0.517 


50 




1.72 


0.827 







0.00 



MEICURY DATA SUMMARY 
QNTMIO MINISTRY OF THE QWIMNHENT, LABORATORY SERVICES BR»ICH 

LOCATIONS THE DALLES, 1976 

TOW SHIP I - DISTRICl's KENORA LAT/LCNGj 4951/94^ 

DAm SOURCE: MOE 



SPEQES 


N 


FJERCURY CONC 


, 


LENC?1^H (01,i 




ICIOfTIGM,) 




l>«,5 






MEAN 


BmOE 


mm 


RANGE 


MEAN 


RMGE 


pm 


R„H,SUC:KE:R* 


/ 


0,19 


O-U- 


0,iO 


37,8 


20,5- 


46, 5 


8 71 


125- 


1300 


0.0 


WALLEYE * 


40 


0,54 


0.27- 


1.40 


35.2 


17.0- 


51,0 


581 


50- 


1590 


45.0 


PIKE * 


48 


0,55 


0,20- 


1,90 


47,6 


29,0- 


81,0 


1006 


1'90- 


48 30 


41.7 


W. .SUCKER * 


9 


0,2 5 


0,06- 


0.53 


B.9 


34,0- 


42.0 


937 


490- 


1220 


11,1 


SWGER * 


9 


0,57 


0.34- 


0,80 


26,2 


23,0- 


29,5 


174 


120- 


250 


55.6 


CI SOD 


10 


0,19 


0,11- 


O.BO 


29, 7 


2 3.0- 


3 3.5 


424 


205- 


600 


0.0 


Y. PEROi * 


10 


0.14 


0.10- 


0.21 


20.1 


17.0- 


23. 5 


146 


80- 


225 


0,0 


B.BULMEAD 


6 


0,2 3 


0,19- 


0,31 


27.5 


22,0- 


34,0 


398 


160- 


725 


0,0 


R. BASS 


4 


0,56 


0.40' 


0,68 


17.6 


15.5- 


19. 5 


144 


100- 


185 


75.0 



* SIZE a^ECIFIC CLASSIFICATION AVAIMBLE 



MEROORY CONCENTRATI(» IN RELATION TO' FISH LENGTH 



^EQ ES 

R.H .SUCKER 

WALLEYE 

PIKE 

W, SUCKER 

SAUCER 

Y, PERCH 



<6 



SIZE BMGE m INOES 



6-8 


.8-10 


10-12 


]J2:-14 


14-18 


18-22 


22- 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


— 


A 


A 


A 


B 


B 


B 


C 


-' 


- 


A 


A 


A 


B 


B 


.■. 


— 


— 


A 


B 


D 


— 


^ 


B 


E 


C 


- 


- 


- 


A 


A 


A 


A 


— 


- 


— 



D 



A .ffiROURY CQNCENT'RATION C5 PPM 

B ^ERCURY CONfflOTRATION 0,^5-1.0 PPM 

€ ^ER,aJRY CONCTOTPAT'ION 1.^^-1.5 PPM 

D ffiROJRY CONCEOTRATIQN >1, 5 PPM 

- MEROURY DATA NOT AVAILABLE: TOR TfflS SIZE 



*******REGRESSia^ DATA******* 
RE'GRESSION MODEL,: HG^0*L"A1 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW. 


HG AT STD. 


R.H.SUC^R 


0.004855 


1,00027 


0-780 





o.oo 


mLLEYE, 


0,003158 


1.4255 3 


0.758 


50 


0.83 


PIKE' 


0.000,117 


2,15952 


0,850 


60 


0,81 


W, SUCKER 


0.000000 


6.74547 


0.708 


1 


0,00 


SAUGER 


0,000025 


3,05771 


0,921 





0.00 


Y, PERCTl 


0.0014 32 


1.51728 


0.898 


i 


0.00 






MEEOJEY DATA SOMl^miY 
GbilARIO MINISTRY OF THE ffiiVIffiNMENT, LABORATORY SERVICES BRflNCH 



LOGATICNs THE DALLK, 1975 



TO&v*NSH[,P; '- 

DA-m, SOURCE I ,MOE 



DISTRICT: KEMDM 



LATACNG: 4953/94^ 



SPEa ,ES 


N 


MEB'OJiRY CONC 


• 


L'ENiCTB (04.) 




'ICICTTCO^l.) 




|,>^.5 






,ME« 


.RAN'GE 


flEAN 


RANi'GE 


MEAN 


RANGE 


PPM 


WAT.I.Elffi * 


54 


0«90 


o.i.>- 


1.94 


47.8 


14.0- 


6C,5 


1192 


35- 


2250 


90,7 


R,H.SUCiffi:R 


2 


0,48 


0,13- 


0,8^2 


45,6 


41,2- 


50.0 


12,55 


900- 


1610 


50.0 


PIKE * 


20 


1,15 


0,46- 


2,01 


66.2 


43,8- 


86.0 


2ia 


4 30- 


5100 


95,0 


,SMJGER * 


15 


0,74 


0,40- 


0.99 


24-7 


20,0- 


28.5 


136 


7,5- 


200 


86.7 


I^DONElffi 


20 


Ow 31 


0,19- 


0, 56 


35,1 


31, 3- 


18,0 


51B 


380- 


660 


5.0 


S,M« BASS * 


9 


0„54 


0,30- 


1,04 


33,1 


29,7- 


40,3 


6"re 


485- 


1250 


44,4 


B.BUUiHEAD 


1 


0.21 


— 


„ 


30, 3 


— 


- 


575 


— 


— 


'*■■ 


W,* aJCKER * 


67 


0,3 3 


0,08- 


0, 72 


4 3,4 


22,5- 


50,6 


1058 


140- 


1540 


13,4 


BoraoT 


1 


0,97 


^ 


- 


50,0 


— 


— 


760' 


— 


"^ 


^ 



* SIZE S>ECIFIC aASSIFICATI(» AVAILABLE 



MEPaJRY COI^aENl-EATI'CtJ M REL,ATIa^i TO FISE LENCTB 



^Ea ES 

WALLEYE 
PIKE 
SAUGER 
S.M, BA,SS 
W. SOCKEl 



SIZE RANGE IN MOmS 
<6 6-8 8-10 10^12 12-14 14-16 ,18-22 22-26 26-30 >30 
A A A A B B C C 



C 

A 
A 



B 

D 

B 
A 



B 
B 

C 
A 



B 



D 
C 



A NERCURY COnGEMIRATIOs: <0,5PPM 

b MEKGU RY con CE Wl'RAT I OW 0,5-1,0 PP! 1 

C I-EROJRY CONCENTRATiaSf 1,0-1,5 PPri 

D MERCURY CON CEWTRATIOM >1,5PPM 

- MERCURY DATA NOl^ AVAILABLE FOR THIS SIZE 



***** **l^,gRESSI ONI DATA** ** ** * 

RECmESSI'CN MDDiL: HC5=A0*'L"A1 



SECIES 


AO 


Al 


R 


WALLEYE 


0.004924 


1, 33140 


0,618 


PIKE 


0.000408 


1.88 340 


0.7,50 


SAUGER 


0.000254 


,2.47770 


0,793 


S.M, BASS 


0,000067 


2, 55770 


0,669 


W, SUCKER 


0,000294 


1.84,114 


0.468 



STD LEN. 
50 
60 

i 



HG 



A,T STD. 
0.90 
0,91 
0.00 

0.00 
0.00 



_MRCURY DATA SUffmRY 
CN'mRIO MINISTRY OF THE ENVIFttlMENT, LJM)PJ\TORY SffiVICES BMKCH 



LOCATION: ■TOOLE LAKE, 1975 



TCWNSHIP- - 

DAm SOURCE 



pre 



DISTRICT: KENOPA 



LAT AQ^jC: 5022/93 32 



SPEQ' ,ES. 


N 


MERCURY CONC, 


LQ^CTI'H (O'l.) 


l'EIGHT(Q^4.) 


i>^,5 






f'lEAN .RAN'GE: 


f-IEAN RAN^'QE 


MEAN 


RMGE 


PPM 


WfflTtt'ISH * 


43 


0.10 0.0 3- 0.35 


4 3.4 26,5- 56.0 


1222 


2.34- 2100 


0.0 


PIKE 


4 


0.76 0.4.3- 1.30 


65.1 53,5- 71,5 


1796 


984- 2460 


50.0 


\m.hEm 


30 


0,72 0.41- 1.30 


47,3 41.01- 58.5 


1262 


780- 2124 


90-0 


W, SUCKER 


10 


0.11 0.06- 0.2 3 


44.0 41.0- 50.5 


1189 


930- 1554 


0.0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATIQW AVAIIABLE 



.MERCOPY CO,NCENimTION IN RELATiasl TO' PI SB LENCTH' 



SIZE ■RANGE IN INCffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WHITEFISH - - A A A A ,A A - - 



A MERCURY CONCEN.TmTI ON CSPHM 

B. MERajRY CON'CEN;'IRM?iai' 0.5-1.0 PHI 

C MERCURY CONCENimTI ON l.iO-l.SPPM 

D MER'CUIY CONCHA IRAT I W >1.5PB'I 

- .MERCURY DATA NOT ,AVAILAB.LE FOR THIS SIZE 



*******REGRESS,I'QN DAm* ****** 
REGRESSIOl'J hK)DEL'. HG^0*L"A1 



SPBCIES 


AO 


Al 


R 


S'Tl)' LQJ, 


EG AT STD 


IaHI'IEFISH 


0,000029 


2.13 380 


0,705 





0,00 



MEB'CURY DATA SIM4AKY 
GN'mRIO MINISTRY OF THE ENVIRaJME^T, LfflOMTORY SEBVICES BWmm 



LOCATIONS TOOTHPICK LAKE, 1975 

TOWSfflP: - DISTRICT J KE'NO'RA 

DAm sou ECU: MOE 



LAT/LQiG: 5007/9408 



SPEQES 

CISOO 

PIKE _ 
BURBOT 
S.M. BA^SS 
■WMiE'ffi. _ 
W, SUCKER 



MERajRY CONC 



LENGTH (CM,) 



50 
56 

5 
3 

44 
14 



MEANi 
01.13 
0.83 

0v57 
0.75 
0.73 
0.2 5 



mmm 

0.09- 0.19 



0.19- 
0.40- 
0,46^ 

0.42- 
0.06- 



1.57 
0-78 
1.33 
1.60 

0,48 



20.1 

58;. 6 
64.1 
36.6 
48. 1 

46.1 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIFimTIQN M/AILABLE 



mWGE 



16.5- 
34.8- 
59.3- 
12.8- 
30. 5- 
37.0- 



24.2 
73.0 
701.3 
40.5 
61.2 
53.0 



W]JGHT(GM.) 

mm 

77 

,U62 

1850 

782 

1012 
118 



%>^.5 

IIWGE PPM 

50- 120 0.0 

265- 2025 82.1 

1370- 2350' 60.0 

550- 1020 33.3 

110- 2190 88.6 

625- 1805 0.0 



MERCURY CONCEmmTION IN RELATION TO FISH LENGTH 



SP',EaES 
CISOO 

PIKE 
WALLE'^ 
M. SUCKER 



SIZE RANGE IN INCHES 

<6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

A A A A A - - - - ;: 

. ^ - - A A B C D D 

- - - A A B B C D - 

-.---AAAB-- 



A MERCURY CONCENTRM" ION <a}.5PF^■' 

B MERCURY CONCENTRATION 0-5-1.0 PPM 

C NEROJRY CONCENIRAT ION 1«0-1, 5 PPM 

D T'EROURY C0NCEN1RAT ION >1. 5 PFM 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



******#R£gRE;SSIOT DAm******* 
RBG:RESSI'a^ MODELS HG-A0*L''A1, 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD 


CISCO 


0.001879 


1.15968 


0.772 





PIKE 


0.000003 


3.09274 


0.885 


60 


mLLEYE 


0.000541 


1.85315 


0.812 


50 


W, SUCKER 


0.000000 


1,62974 


0.578 






HG 



AT STD. 
0.00 
0.8 3 
0.76 
0.00 



MERCORY DATA SU,MMARY 
CWmRIO MINISTRY OF THE BWIRQNME3OT, UBOBATORY SERVICES BRANGB 

LOCftTION: TRM>LINE LA^, 1975 

'TOWSfflP: - DISTRICT: 'KE.NO1RA LAT/LONG: 50 JO/9457 

DATA SOURCE! Fffi 



SPEQ ES 


N 


MERajRY COl^C, 


LQ'^CTH (O!,) 


frEI'GHrCGF,) 


t>^,5 






MMN RANCi: 


MEAN' wmm 


MEAN 


RANGE 


PPM 


PIKE 


* 15 


1,00 0,40'- 2,40 


56,4 B8,0-= 82,5 


14 35 


360- i695 


66.7 


WW.f,E'YE 


* 56 


0.90 0,59- 1,70 


38,7 25.0-' 57.0 


679 


170- 2100 


89,3 


CI SCO 


21 


0.22 0,10- 0,32 


24.7 20.5- 31,0 


225 


140- 4 30 


0,0 


W* SUCKER 


* 50 


0,15 0,04- 0,35 


40,9 30,0;- 4.8,0 


1064 


37iO- 1645 


0.0 



* SIZE .eP,K:iFIC 'CIASSIFICATION AVAIIABLE 



.MERGURY CON^ffiNT-RftTim IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RAICE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 ;B-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - - - - A B B C D D 

WALLEYE --ABBCDD-- 

W, aJiCKER - - - A A A A - - - 



A MER,GURY 'CONClNrmTTGN '<0,5 PPM 

B ffiRCURY CONffiNTRATim 0,5-1,0 PPM 

C i«RajRY CONCENrRATiaJ 1.0-1,5 PPM 

D MERCURY CONCENTRAT ION >1,5PPF! 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



***** **P£GRESSI ON DATA** ** ** * 

BEGRESSICW frDDELi HG'*,mL"Al 



SECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN. 


HG AT STD. 


PIKE 


0.00006 5 


2, 37094 


0,932 


60 


1,0 3 


WALLEYE 


0,002710 


1.57595 


0.805 


50 


1.29 


W. SUCKER 


0,000002 


2, ■96 996 


0,669 


■11' 


0.00 



MERCURY DATA SU»i\RY 
a[mRI,0 MINISTRY OF THE ENVIROTt'lH^T, LfflO'RATORY SERVICES^ BBMCE 

^TK^: TUPmN LAKE, 19^7^^^^ ^^ ^^^^ ^^^.^^^^ ^^^^/^^^^ 

DAm :aOORCE-. MOE 



SPEaES N MEROJ'RY CONC. LEMJT'H fOI.) WIGHTfGK,) %>-^ 

riE^ RfiNffi MEAN RAKiffi MEAN RM'CE PPM 

WALLEYE * 10 1.12 0.75- ,1,60 53,0 43.5- 59.4 1490 970- 2U0 100.0 

Plffi'""" * 7 0.79 0.6> 0,91 62,6 58,0- 70.5 1644 1250- 2100 100.0 

* SIZE ffECIFIC 'CLASS! FI'C^TION AVAi:LffiLE 



MERCURY OONCTNTRATIONi IN RaATICN TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOES 
^EGES <6 6-8 .8" 10 10^12 12-14 14-18 18-22 2,^26 26-30 >iO 

Pira:: « - -, * « - B B. L L 



A ffiRCTRY CONCMiTmTIOT ^.5 P»I_ 

B MEROPRY CCNCTNTE^ION a 5-1*0 PM 

C KEP.ajRY CONCaiTmTiaN 1,'^-1.5 PPM 

D fEROJRY CCMCENTmT I« >1, 5 PPM 

- ffiROIRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

**-*****RKRESSIOI^ DAIA******* 
REGRESSi™ MOOa: HG-A0*L"A1 

SPECIES AO Al R STO Lffl. HG AT SID, 

WALLEIE 0.000024 2-700'^ 0.745 50 0.93 

PIKE 0.001009 1.60858 0.802 60 0.73 



['ffiROJRY DMA SUfimRY 
ONmRIO MINISTRY OF THE E3N¥IIO#iEOT, LABORAIDRY SER¥ICE:S B.RAr'4ai 



LO^Tim: TUTU LME , 1977 

TOwt"yisfnP: - Di.si:'Ricr 

Mm SOURCE: HOE 



^■NOR^ 



LM'/L'ONCi 5205/9228 



SPEaES 


N MERCURY CChC. 




WE:AEv RANGE 


PIKE 


10 Ou61 0,15- 1,20 


WiCLEYE 


10 0,78 0,30"' 1,4C 



LENGrii (O'j,) 

'mAN PANGE 

57,4 41,0- 78,0 
4 3,3 37,0" 49,0 



rai'GHTCGt:,) 1>=,5 

MEAN RANGE PPW 

1085 227- 2724 60,0 

760 454- 1022 7 0,0 



wfrn 



MERCURY DATA SUr'imRY 
OamRIO MINISTRY OF THE ENiVIRO»iEOT, LADORATD'RY SERVICES BRANCH 



LOCATION: UMFREVILLE LAI^ , 1976 

lOWSIflPs - DISTRICT': KE:N0RA 

DAm SOURCE: MOE 



LATACNG: 5018/9445 



spEaK 

W. SUCKER 
PIKE 

SAU'ffiR 

'WHITfflSe 
Y, PERai 
CISCX* 

»PBOT 
S,M. BASS 
R, BASS 



K MERCURY CONC, 



10 
48 

24 
50' 
10 
7 
6 
5 
3 
1 



.MEAN 

0,58 

2,32 

1,65 

1,61 

0,62 

0,54 

0* il 

1,35 

3,5 7 

0«88 



,RANCE 

0,0' > laoi 
0,67- 10,00 
0,62- 3.40 



0.44- 

0,J7- 
0.28- 
0,2 3- 
0.28- 

i,2Ch 



4. 90 

0.90 
1,00 
0,4 3 
2,10 
1,8 



LEMCrH 

^ffiAN 

44,4 
50,5 
26.6 
34,2 
45,7 
18,2 
17,2 
50,5 
42.8 
18,0 



(CM,) 
RANCE 
39,0'- 50,5 



31,0- 
18,5- 
13,0- 
38,0- 
15,0-' 
16,0- 
23,0- 
42.5- 



* SIZE ^ECIPIC CLASS! EICftTION AVAIIABLE 



92,0 
15.0 
62,0 
57,0 
24,0 
19.0 
63.1 
43,5 



fEIOiT 

MEAN 
1297 
UOl 

193 

660 
1563 

116 

78 

1091 

1435 

150 



(GM.) 

RANIGE 
'90 5-' 1810 



215- 
55- 

40- 
780- 
75- 
60- 
85- 
1110- 



4600 

420 
2080 
3180 
220 
100 
1750 
1650 



l>^,5 

PiW 

70.0 

100.0 

100.0 

98.0 

60'.0 

57,1 

0,0 

60,0 

100.0 



f-ERaJFY COtiOE^NTRAl'IOW IN REL,ATION TO FISK LENGTH. 



,SPEa ES 
!-«, SUCKER 
PIKE 

SAUGER 
WALLEYE 



<6 



B 



6-8 '8-10 



B 



C 
C 



SIZE RAME IN liSllCBES 

10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-3^0 >30 

- A B D - - " 

B B D D D D D 

D D D - " - " 

C D D D D D - 



A MEPajRY COKCEiNlTMI'iOt} €1,5 PPM 

B. rCROU'EY CONCENTRAT ION Ow 5-1,0 PPM 

C P'EROJIRY CGNCENimT ION 1.0-1.5 PPM 

D ^ERGUlRY C«CENTRM*ION >1. 5 PM 

- [ER'aJRY DATA MQT AVAIIABLE POP THIS SIZE 

** * * ** * REGRESSI'OtJ DA'IA * * ** * ** 
RBGEESSiai MODEL? HG=A0*L"A1 



SPECIES 
W. S'UCKER 

PIKE 

^,uce:r 

WALLEffi 



m 

0,000000 

0.000534 
0,000871 
0.019995 



Al 
10.01070 

2,10 34 3 
2,27801 

1,215 37 



R STD L:ffil, EG AT STD, 

0.808 0,00 

0„B62 60 2,94 

0.927 0.00 

0.842 50 2,32 



MERCURY DATA SUMMARY 
ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMQ^T, UfflORATDRY SERVICES BRMCB 

LOCATIONi UMFREViri.E (E) LAI^, 1975 

TOWNSHIP: - DISTRICT: KENORA LAT/LC»G: 5018/9445 

DAIA. ,SOUECE: !10E 



SPEaES 


N 


MEWUIY CONC. 


LENGTH Cai.) 


HEIGHT IGl'l.) 


l>=.5 






,MEMI RANffi 


MEAN 


RANOT 


mm RANGE 


PPM 


WAT.T.EYE 


* 49 


2.06 0,92- 6.04 


49.0 


40,0- 60.5 


1234 610- 2 300 


100.0 


WfflTOFISH 


5 


0.56 0.44- 0.74 


48.8 


43.0- 55.0 


1465 925- 20 30 


40.0 


PIKE 


4 


2.85 1.45- 3.95 


64.4 


53.0- 76.0 


1B28 950- 3225 


100,0 


MOONEYE: 


1 


L. 39 - 


14.5 


— - 


370 


— 


aUGEl 


1 


1,59 - 


26.3 


« « 


170 


— 


BuraoT 


2 


1.6 3. 1,61- 1.65 


56.7 


54.0- 59.3 


1250 1250- 1250 


100,0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CONCENTRATION IN RaATICN TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'CHES 
SPECIES <6 6-8 8r-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

WAtLEYE -.-«-- D D D D - 



A mRCURY CONCENTKATION €1,5 Pm 

B MROORY CONCENTRATION 0.5-1.0 PM 

C ^ERCORY COTCENTRATION 1.0-1,5 PPM 

D MlRaORY CONCENTRAT ION >1,5 PBI 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TlflS SIZE 



** ** ***HlGRESSiai DAIA* ****** 
REGreSSICr^ MODEL: HG^ft'O^L^Al 



SPECIES 


m 


ii 


t 


STD LiM. 


HG AT STD 


WALLEYE 


0.000108 


2,51673 


0,765 


50 


2.04 



MEPCOOT DM'A SUtlftFY 
ONimilO MINISTRY OF TOE ENVIRONiMENT, .MBORATORY SEKVICES BRANCK 

LOCATIONi UMFREVILLE (E) LAKE, 1974 mm frnK.r^ ^mu/QAA^ 

rfo&t^SfflPi - DISTKICT: KENORA LAT/LQJG: 5018/9445 

DAm, SDORffi: FIB 



SPEQ ES N 


MEBCIJIY CONC. 


LmGTh (Ol.) 




MEAK: BPMM 


MEAN' Bmm 


WAr,T.EIE * 50 


2,48 0.81- 5,71 


50.0 ^.1- 64.8 


PIKE * 46 


3,99 1.8 i-' 8,61 


64.3 48.3-' 95.3 


WmTEFISH 30 


0.50 0.10- 0.99 


4 3.6 34,3- 54,6 



w;/iGar(GK.) t>«,5 

MEAN wmm PPM 

1514 680n- 3770 100.0 

2073 87'9- 612 3 100.0 

1355 551- 240 9 46.7 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MEROIRY CONCTNTKATIOa IN Rtt.ATIQN TO FISH LENGTe 



SIZE mtCE IN INCIES 
SPEaffi <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 X-30 >30 

WALLE'ffi - - " - - B D D D D - 

PIKE ^ ^ - « - 



B D D D D 



A MR'OJRY CON'CENlRffl'ION' C 5 PPM 

B ffiROPRY CONCENimTI'CW 0.5-1,0 PPM 

C IffiRCORY CONCENlKfflON 1.0-1.5 PPI-I 

D MERCURY CONCENTMT IClv >1. 5 PFM 

- «RaJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 

*****#*REgRESSia! DAm******* 
^GRESSI'ON MODEL: HG^O*L"Al 

,a^ECIES AO Al R STD LEW, HG AT STD, 

WALLEYE 0.000178 2.41622 0.600 50 2,27 

PIKE ' 0.010366 1.41664 0,520 60 3.42 



fffiRQJRY DATA SIJIi#ftK¥ 
■ai'-EftRIO' MINISTRY OF THE; fflVI RQN',MENT , '"lMOIMOIY SiDRVICES BEANCT 



LOCATION.: U{«"RE¥I,IJbE fW) LAI^ , 1975 
TOWNSHIP ; - DISTRICT: KENORA 

DAm 9DURCE: MOE 



LAT/LCNG: 5018/9445 



SPECTES 


N 


MEBOJRY COKC 


a 


LENCTH (Ol.) 




WEIfflT(GM.) 




I>^.5 






mm 


Emm 


^EAN 


RANCE 


MEAN 


RANCE 


PPM 


WHITfct'ISH * 


41 


0,47 


0.29- 


0,82 


45.8 


15.8- 


56.0 


,1192 


515- 


2050 


31,7 


HJRBOT * 


12 


1.51 


0.47- 


3.53 


50.1 


28.6- 


60.0 


888 


170- 


14 30 


91.7 


W, ajCKER 


12 


0.99 


0.48- 


1.68 


49.2 


45.6- 


55.5 


1550 


1200- 


2130 


91.7 


WALLEYE * 


80^ 


1.99 


0.70- 


4.85 


49.2 


31.5- 


71.5 


126 3 


2 35- 


3950 


100.0 


SMJGER * 


7 


1. 34 


0,48- 


2.73 


26,6 


19.5- 


30.2 


152 


60- 


215 


85.7 


PIKE 


10 


3, 35 


1.16- 


6.09 


69.0 


55.0- 


84.2 


2313 


1010- 


5060 


100.0 


CISOO 


1 


0.56 


- 


~ 


42. 5 


'— 


— 


1060 


— 


— 


— 


* SIZE a^ECIFIC 


CTASSIFICATiaM AVAILABLE 















MEB^OJRY CQNCTNTRATICWi IN .RELATIOt^^ TO FISH LE.NGTH 



^EQ ES 

WHITEFISH 

BURBOT 

WALLEYE 

SAUGER 



<6 



6-8 .8-10 



SIZE RANGE IN INCHES 




10-12 12-14 14-18 18-22 


22-26 26-30 >30 


- A A B 


B - - 


B B C D 


D 


B B D D 


D D D 


D D - - 


« «, -. 



A MERCURY CONCEN'IRffl' ION <0.5PPM 

B MRCURY CONCENimT ION (k 5-1. PPM 

C ffiROORY CON'OENl-ROTMON 1,0-1.5 PPM 

D ffiRCURY CONCENimTION >1.5PR'1' 

- MERODRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******R,EGRESSiai DAm******* 
RBGreSSICN MODa: HG-A0*L'^A1 



S'ECIES 


AG 


Al 


R 


STD' LQJ, 


HG AT STO 


WIITEFISH 


0.000856 


1.64298 


0.724 





0.00 


BURBOT 


0,000617 


1.96190 


0.727 





0.00 


WALLEYE 


0.000072 


2.60513 


0,762 


50 


1.92 


SAUGER 


0,000035 


3,18475 


0.8'9e 


§■ 


0.00 



MEROJRY DATA SU^tmRY 
QN'mRIO' MINIOTRY OF THE ENVIBOItlH^T, LABO'RATOiRY SERVICES B^'RMOl 



LOCATION: UMFREVIiiE (W) LAKE, 1974 

TOW SHIP: '- DISTRICT: KENORA 

DAm aiUECE.: FRB^ 



LAT/L'ONG: 5018/9445 



SPEQ ES. 


N 


MERCURY CONG. 


LENGTH lai.) 


ICIGHTCGK.) 


%>=.5 






MEAN RANGE 


MEAN 


Bmm 


MEM RANGE 


PPM 


SA0'«^:R 


1 


2.50 - 


30.5 


-. - 


1,12 


— 


Y. PEBai 


2 


0.48 0.41" 0.54 


25.4 


25.4- 25.4 


270 255- 284 


50.0 


R. BA^ 


1 


0.51 - 


15,2 


— — 


85 


— 


PIKE 


* 18 


1,70 0.76- 5,01 


48.8 


38.t- 68.6 


899 B40- 24, B 


100.0 


WAT .T .EYE 


* 31 


1,22 0.54- 3.. 81 


44.3 


25,4- 59.7 


1120 170- 269 3 


100.0 


WHITEFISH 


5 


0.60 0.45- 0.74 


50.0 


45.7- 54.6 


2285 1446- 3175 


80.0 



* SIZE aPECIFIC CLASSIFICATICW AVAILABLE 



MERCORY CON'S^Mr-RATION: ,IN RELATIC»J TO FISH LENGTH 



SPEa,ffi 
PIKE 

WALLEYE 



SIZE RANGE IN INOIES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-- 30 >10 
- _ - - B C D D D - 

--ABBCDD-- 



A MEROJ'RY CONCENimTIOi €1. 5 P»l 
B. MEIRCURY CONCEmmTION 0.5-1.0 PPM 
C ffiRCORY OMCENIimTim l.'0-1.5 PPM 
D tEROiRY CONCENimT ION >1. 5 ^m 

ME,RajRY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSI'CN. DAm******* 
RB^ESSim M,ODEL,: eG=A0*L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


Sm LEN, 


HG AT STD 


wim 


0.000055 


2.62»7 


0.826 


60 


2.6 3 


mLL.EYE, 


0,0015,B 


1,. 73347 


0.58 9' 


50 


1. 35 



WEPGUEY DAT^ :SUIltaRY 
'CK'EARIO MINISTBY OF TEE EWirONr''e«, UBDmTDB'Y SERVICES BRMvOi 

LOCAl'ION: 'Ui'JtmrEDdl) LAKE, 1977 

'la'^iiSHIP: - DISTRICT : iCtWRA, hm/Wmi 512 3/942 5 

.OiATA SOUiRCE: flOE 



SPEQE N flERCURY CQC LENGTh fOl,) ^EICOT ((!!«) I>=,5 

r£m FMi^. mm mmce hmm range ppf 

L« TroUT 5 0,39 0,13-' 0,72 57,5 52,0^- 65,0 146 i 675- 2250 40',0 



MEE'CUEY DMA SUf'^mPY 
Q^'MRIO MINISflRY Of TliE EWVirONr'.ElJl', LABOKMO'RY SMVICES BRANai 

LOttTIOK: UMmKEDC#2) LAKE, 197 7 

TOMiShlF: - DISTFICT : KEtD-RA LAT/LOKC: 5122/9425 

Dftm aUiCE: MOE 



SPEQES t^ flEFOjilY CO-lNJC,, LEi-IGTi-i (QU) ICIQJTCGr,) ?,>=,,5 

b£im Bma. mm rmce meai-j range ppi' 

PIKE * 7 0,57 0^27- 1,10 6 3,4 51,C'- 71,5 1350' 675- 1800 57,1 
* SIZE .SPECIFIC (XASSIFICAl'ICtx AVAII/iELE 



tlEECUEY CONCEMRMl'Cfc Ik RELAIiag 10 EISH LEICI'B 



SIZE RAtCE Ibi INCHES 
SPEaES <e 6-8 8-10 10-12 12"14 14-18. 18-22 22-26 26- iO >m 

PIKE: - „ - ,™ ,„ - A E C D 



A I LI- OJ RY COr^JCEtrif A'i ia\ <("; ™ 5 P l! : 

L> r]EKCLKY COiCEklFATiav C, 5-1, CPPr 

C r EFCEPY COi^CEH'i^^^l I0.\' : , O-l , 5 PPf 

U fEI-aJR\ CCi^vCLNIPATia^ >1, 5 I-F^- 

- hErOJRY Lf'i/\ ljOI AVATLALIr 1 01 liilS SIZE 



* * * * ** *REC;BESSiaAj DA''m * * **■ ** * 
REGRESSIOS! MODEL: IiG^O*'L"Al 



SPECIES AO Al R STD Lm, IIG AT STD'^ 

PIKE COOOOO'O 4,0i509 0'v914 60 0«41 



I 
I 



^ I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 



MEPCU'RY DATA SUWftRY 
'ONTARIO' MINISTRY OF THE ENVIRONiMraiT, LABORATORY SERVICES BBANiai 



.DOCATIOi: WABI'OO-ON LAKE, 1976 

•rowaSfflPi - DI^RICT': i^NDRA 

Dftm SOURCES MOE 



LAT/L'CWGs 4944/9244 



SPEaES N 


MEPCUBY CONC, 




hmm RANffi 


WAr.T£YE * 50 


0,69 0.J9- 1,30 


PIKE * 50^ 


0.73 0,2 OK l,80i 


■WHITEFISH 5 


0,05 0,0'5- 0,07 



mm Emm 

56-7 42.0- 7 3,, 6 

69.0 43,1- 88,0 

42,8 36,1- 4 7.1 



* SIZE ffECIFIC OASSIFICA'I'iaN AVAIIifflLE 



VEI'«2fT(GM,) %>^,5 

MEM Emm FWl 

1825 652- 4593 88.0 

231£. 4 54- 5216 82,0 

992 510- 1446 0.0 



.MEROIRY CONaENTFATIW IN RELATION' TO FISH LENGTH 



SPEaES 

WALLElffi: 
PIKE 



SIZE RANGE IN INOiES 

<,g ,6-B 8-10 10-12 1>-14 14-18 18-22 22-26 26^30 >m 

------ A B B C C 

_ ■ - - - A A B B C 



A ME'CURY CONCENTRftTICM C 5 Pfti 

B MERCUKY CONCENTRATIOT 0,5-1,0 PPM 

C ^EROJ'RY CONCENIRATION l,i0-l*5Pl^ 

D MEROPIY OONCENraATIQN >1,5 Pm 

- ffiROJRY DATA UUF MAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RB^ESSia^ Ohm******* 

REGRESSI'a^ MODEL: HG^0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT STD 


WALLEYE 


0.0 0126 B 


1,56012 


0,664 


50 


0.56 


PIKE 


0,000200 


1.9250 3 


0.705 


6 


0,53 



MEIOJRY DATA SU»mRY 
QNIARIO MIKISIRY OF THE HWiroKMENT, LfflORATORI SroVICES BRWCH 



LCX3^TI0N: TOBIOOCN RIVER, 1975 

TC|WSHI:P: - DISTRICT: KENORA, 



LAT/LONGi 5015/9 356 



sPEa m 

WlITiFISH 

PIKE 

WAUuEYE 

cism 

SMJGE.1 



N 



MEBCURY OONC. 



m:m wmm 

10 0,95 0,.40- 2,07 

33 4,3€ 0.73- 10,46 

58 6,66 0.2> 12.02 

6 2.46 1„43-' 3,27 

9 5.38 4.15- 6.51 

32 1.18 0.18" 2.54 



LENGTH (ai.) 



ICIGIirCGK.) 



mm 

39.2 
52.3 
45.0 
34, 3 
34. 3 
40,5 



'MMm 

34,0- 44.0 



* SIZE ffECIFIC aASSIFICATiaM AVAILIfflLE 



37. 5- 
33.5- 
32.5- 
30.0- 

37.5- 



72.0 
55.0 
35,5 
38, 5 
45,0 



MEM 

965 

1248 

1084 

628 

455 

1108 



wmm 

6 30- 1480 

345- 3595 

180- 1765 

495- 725 

250- 765 

900- 1380 



%>^'.5 

pm 

80.0 
100.0 

94,8 
100.0 
100.0 

96.9 



l-1E,R'aumY CONCTOT:RATION IN RELATIM TO' FISH LENGTH 



aPEQES 
PIKE 



SIZE RANGE IN IN'C3IES. 

<6 6-8 8-10 I1O-I2 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 
« » - - D D D D D D 



A ICROORY CONCENT!^' ION C 5 PM 

B MEROJRY CONCMTRM'ION Ob 5-1. PM 

C MERaDRY CONCiWTRM'ION 1.0-1.5 P»i 

D ffiRCQRY CONCEMTRATION >1.5 PPM 

- ffiROJRY DATA NOT A¥AILftBLE EXDR THIS SIZE 



*******REGRESSICN DAm******* 
REGre.SSIGN MOD.EL! HG^'CFL'^Al 



SPiCIES 

PIKE 



AO 
0.004021 



Al 

1,74820 



R 
0.672 



STD LEN, 
60 



HG 



AT STD. 
5,17 



MERQJRY DWA SUMf#iPY 
CNTARIO MINISTFY OF THE H^ViroNMEI^T, MBOPMORY SEKVICES BWiNCT 

LO^TlONi V.ffilKOEA LME , 1977' 

LOWNSMP: - DISTfilCT: THLJNDEF: BAY LAT/LQNiG: 4847/8545 

DATA SOURCE! IDE 



SPEa ES 


M MEROJRlt CONC, 


LENCThi (QJ,| 


WIGfO'CGM,) 


%>=,5 




^'lEANi .RAKGE 


MEAN RANGE 


«AN RMGE 


PPM 


PIKE 


* 11 0.49 0,19- 0,83 


57,9 38,5- 89,0 


1525 300- 4 700 


45,5 


WAT. r .eye: 


* 7 0,6 3 0,25- 1.30 


44,6 3.1,0- 54,0 


82] 200- 1400 


57,1 


CISOO 


* 25 0.12 0„04- 0,25 


26,7 15,0- 37,0 


266 25- 550 


0,0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIFICAIION AVAIIABLE 



MERCURY C0NCTWI'PA1I»J If^ RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE mNGE IN IN'Ce,E£- 

»EaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - - - - A A A B B B 

WALLEYE - - - A A B B C - - 

a SCO A A A A A A - - - - 



A fEPCURY CONCEOT'RATI;™ •<D,5 PPM 

b ^E1CURY CONaEIfrRATI'ON' 0,5-1,0 PPH 

C ^EKaJRY ■OONCTOT'RATI'CN l,i0-l,5 PPM 

D MERCURY COW dNTRAT ION >1,5PPM 

- MERCURY DATA MOT AVAILABLE TOR THIS SIZE 



*******mGmssim data******* 

ffiGRESSI'ON MODEL: HG^I^L^Al 



SPECIES 


AO 


Ml 


R 


STO' Lra, 


HG AT STD 


pira; 


0,000598 


1,6 34 35 


0,829 


60 


0.48 


»„LLEYE 


0,000161 


2,14 B 8 


0,766 


50 


0,72 


CISCO' 


0,000901 


1.46 302 


0,815 





0.00 



MEROUEY DATA SU,WPi.RY 
aimMO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, LfflOBATORY SH^VICES BRANCH 

LOCATION: mvaL LAKE, 1977 _.,^„, t i.'v /r rmr- ^^114/Q241 

'TCWNSHIP: - DISTRICT: KENOPA LAT/LONG, bii4/yi4 3 

DAm SOURCE: MOB 



S='" * 'I kS. S:;t f:^ itl ll:t Sfs li'l S?: .^ f-c'^ 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVALLftBLE 



MERCURY CON'CTNTIATICN IN RELATION' TO FISH LEtCTH' 



SIZE RANGE IN INCHES 
SP'^ES <6 6-^8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-2:6 26-50 >10 

miLEM ^ .- A B C D D - - - 



A ffiROJRY CONCENTBM'ICN €1,5 PH^ 

B MERCURY CONCENTmTlON 0,5-l,.0 P»l 

C ffiRaJRY CONCENTEATION 1,0-1,5 PM 

D MERCURY CONCENTRATION >1. 5 PPM 

- ffiROJRY DATA NOT A¥AIIABLE FOR TfflS iSIZE 

*******REQRESSI^ Oft f|A* ****** 
IEGRESSIOT KOOa.: HG^AI^L'Al 

SPECIES AO Al R STOLEN, HG AT SID. 

WALLEYE 0.000267 2.30714 0.945 50 2.22 



MEPvaJRY DATA SUMmPY 
WTMIO' MINISTFY OF THE I3Wira:in:ENT,, MEO'BATO'RY SERVI'CES BFWa? 



L0O\IT»|- WWANG LAKE, 1977 

TOflslSfflP: - DISTMCT: TI'DNDEF B/^Y 

DATA SaJFCE: MOE 



LATA^CrvG: 4925/9034 



SPEaES N 


riER'CURY CONC. 


LENCTUCa-!,) 


l-EICHTCO',) 




l>=,5 




flEAN RMGE 


^^EAI^! RAtCE 


MEAN 


RANGE 


PPM 


PIKE * 16 


0^, n, Oi.ll- 0i,86 


57,0 39,0- 100,0 


17 37 


340- 


7640 


12,5 


WALLEYE. * 13 


0,19 0,12- 0,, 30 


31,8 19,0-- 62,0 


476 


R9- 


1740 


0,0 


Y. PEROi 3 


0,14 0,07- 0,19 


17,3 15,0- 21,0 


7 ^ 


40- 


132 


0,0 


CISQD 2 


0,12 0,09- 0,14 


20,5 20,0- 21,0 


lOS 


99-. 


118 


0,0 


MHTEt'ISH 2 


0,05 0,04- 0,06 


14,0 32,0- 36,0 


5 37 


404- 


6 70 


0,0 


yU SUCKER * 6 


0,10 0,0 3h 0,27 


37,2 26,0- 47,0 


900 


255- 


15 98 


0,0 



* SIZE SPECIE'IC EREMDOW AVAILABLE 



t-EROURY COMCENTRATIGK IN RELATIO.^ TO FISI3 LENGTH 



SIZE RANGE IH INQIES 
SPEaCB <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 J8-22 22-26 26-30 > 30 

PIKE .-.„,„ ^^. ft ^^ A A E 

WALLEYE; - A A A A A A A A - 

W, ajCKER -»AAAAA-"- 



A MEROJiRY COWaNTFATION <0',5 PPf 

B MERCURY CONCENTPATION 0,5-l,0PHT 

C MERCDiRY CONCEWTRATION 1,0-1,5 PPr* 

D MERCURY CON^OTRATION >1,5 PPr" 

- MJERCU'FY DATA NOT AVAILM3.LE FOR THIS SIZE 



****** *PEGFE£SI Oil DATA******* 
REGE^SSia-^ fDDEL: HG^ A^0*L''A1 



SPECIES 


m 


Al 


i 


STD' LEt^' 


HC Al' STD 


PIKE 


0,000155 


U-MSST 


0,881 


60 


, 30 


f'iALLEYE 


0,018158 


0,67 352 


0,394 


50 


0,25 


W, SUCKER 


0,000001 


3„2 3017 


0,897 





0,00 



MEROJRY DATA SUHf^FY 
a^'MRIO MINISfRY OF THE QWIROsiMQai' , 'LAB0RA1DRY SERVICES BBW-Ol 



LOCATION: WI^Oiiro'^N LAJ:E , 197 7 
Ta«SHIP: IRKIN DISIKECT 

DAT^, SOURCE: P10E 



TICItvDER BAY 



LAT/LONGi 4942/8751 



SPEQES N rJEROjRY CO:WC« 

HEM RAKGE 

PIKE * 12 0.4 7 0,2 >' 1,20' 

mLLEYE I 0,87 0,8 i- 0', 94 



* SIZE .SPECIFIC CLASSIFICATiaNi AVAIIABLE 



LENCTH (QU) lElCtTTim^] 


%>=.5 


mm wmcE mm range 


PPM 


58,1 44,0- 72„5 1404 800- 2400 


B3,3 


56,8 51,5- 62,0 20B1 1700- 2600 


100,0 



MERCURY CONCENTTRATia^ IN RELATION TO' .PISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IMOffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 li0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >10 

Pim - - ~ - - A A B B C 



A t-ERCURY CONCENn^TION C 5 P»l 

B ffiR'ajRY CONCENTRATIOtsi- 0, 5-1, PPf4 

C MERCURY CONCENTEATI ON' 1,0-1,5 PH4 

D f-ERGURY C«CENTmTia^. >1, 5 PHI 

- MER'CURY DATA NOT AVAILABLE FOP THIS SIZE 



*******KEGRESSIQNi DAm******* 
REGRESSIOt^ MODEL:! HG^O^'L^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW, 


HG 


AT STD 


PIKE 


0.000019 


2,47579 


0^877 


60 




0,47 



flERCURY DA-m sunmEY 
a^TARIO' filNISTKY OF THE BWIRa«■1E^3T■,: LABQPsAlD'PY SERVICES B^KMCH 



LOCATION: KINISK RIVER, 3:977 
'Ta^g^SfflPj '- DISTRICT 

DhTh ^UBCEz TiOE 



KEtORA 



LAT/LONC: 5517/8505 



SPEQ ES 


w 


MLKCORY CO'wCh, 


LEtCTH (Ql,) 


VSIGIfl'CCr,} 


l>=,5 






mm BM^CE 


I'lEhu mnm 


MEM 


RANGE 


PPM 


L«N,aJCKER 


9 


0,13 0«05- C.22 


36,9 35,0- 39,0 


55 3 


400- 680 


0,0 


1/i, SUCKER 


6 


0,15 O.n- 0U24 


i6,4 34,0- 38,0 


613 


SO'O- 700 


0,0 


PIKE 


6 


0^,2 0' 0,12- 0,» 


4S,6 40,5- 59,0 


865 


4 50^- 1462 


0,0 


miTEFISH 


13 


0,10 0,08- 0,16 


36,4 32,0- 39,5 


49 B 


400- €80 


0,0 



1 



MERCURY DATA SUMMARIES 

LAKE ONTARiq 



I 
I 
I 

I 

I 
I 



I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 



I 
I 



OM'mRIO rilwISTX.;Y Of TliE EWIPavi.&^T, LAIXJKA'IO'RY SLRVICCE BFAi;^iCH 

maV'lIQN: LAKE ur^'WKIU |1, 1976 

SAI-PLliC SITE: EbFLlb;CTQ^ CAY CGLulY • ■HAMI/POi^ LAT/LONC: 

4U3/7948 

DA'm .SOURCE:: i -Oij, 



hLM e/w^g: i]C.M mmt nc^E em^cj-: pp^. 

SEUk 19 0,1S 0^.13^- 0^24 18,o 13,8- 27,B 4 3 20- 77 0,0 



I 



F'EEOURY DATA SU!1»RY 
■aSITARIO' MINISTRY OP' THE HWI raNFENT , LffiOKAIOPY SEPVICES B.RM'CH 

LOCATIQM: LAKE ONTAFIO #1, 1977 

SAf-PLING SITES CREDIT F, COUNTY: PEBL LAT/LOKG: 413 3/7935 

DAm SOU'RCE: WE 



IvEANi range: mean P^NGE PPM 

24, S 20,2- 3ia 217 100- 460 0,0 

65.8 60,5- 80,0 4457 3640- 518.D 0,0 



SPEa ES 


N MEROJRY C01^C«, 




f-mm BM^m 


W, BA,SS 


m 0',24 0,15- 0,41 


com 


19 0, J2 0,26- 0,48 






J!ERajPY DATA Slif'^EY 
^CWmRIO' MINISTRY OF THE: EiWIPasinraT,, L/\POBAT0RY SEWI'CES BRMviCH 

IiOC^Tia\I: LAKE OwmKEO' #1, 1975 

SW-FLIIC SITE: CREDIT F„ COUK-n': PEEL lAT/LOECz 4 33B/79B5 

BIKTh SOORCE: ,MOE 



SPECIES W I^EKOUPY COfJC, LmUFVl (Ql,) ^EIGOT'fGI^,) t>=„5 

fimn RPiMCE. TEAiN' MNGE mEM RMJCE PPI^ 

OO'HO 16 0,27 0,18- 0,38 65,1 52„0" 75.2 4100 1600- 6260 0,0 



u^'mRIO MILsiISTf^Y .r ,LL r.-vl ru.,i Li.l, LAj^^RAiOj \ C^LPVlCFE i3I^lC:H 

LO'a,TICW: LAKE QWIAEIC #1, ].977 ^ .,,„/-,mn, 

SAf^LIiC sites; HE;A,M: CEi'^^S'lN^ COUKIYi PEH. LM/LUWC: 4 319/7920' 



f 't 'p \'\ 

CAre> 22 0,42 n,li^'"0.,C'9 75,8 65,5- BB,n 6991 4540- 3853. 

v.;^uA,bS * lo €',11 (U12« 0,77 27,7 20,0- i7,C ?.24 110- 8 00 13,: 



* SIZE SPECIFIC 'CLASSItlCATia. AVAILABLE: 



:KHCU!EY OOSCfiKri^M ia>: IN RaAlIO:^ TO FISB LE^CTIi 



SIZE I^jMGC m Ii^fflES 
SPEQES <6 6-S 'a-lO l'0-3 2 12-14 14-18^ 18-22 2,2-26 26- in >iO 

i:Vbass „ /. a, a a B - - - - 



A I'EROji RY GOMCEiM 1 FAT IGnI <0 ^ 5 F H :. 
t. riER CD RY CQKCEn 'j FAE IQ^ 0« 5-1, PH.: 

rCROjRY CONCEtJimTIQH 1,0-1,5 FBI 
L EKROJRY COdCEiilTATIOK >1,5PR1 

riER'dJRY DATA d^Ol' WAI LAELE FOE' llilS SIZE 



L. 



»******pECPESSIOw DAm ******* 
EffiRESSia-J !10EEL: EG=A0'^L"A1, 



SPECIES AO Al R S'TD LEN, riC AT SID, 

iv, BASS 0,000228 2,15025 0,62 3 0,00 



I 
I 

I 

m 

I 

I 



EC, LFwCre (Q.,) U:iurj|in,j _ t^-^j ^ 

RArCE MEAivi VMKT tlEAN RAI^GE 'PBJ M 

- n .-o iq u i;t,_R,- R^.n fcjqi 4 540- 385 3. 18,2 P 

I 
I 
I 

I 

I 
t 

I 
I 



I 

I 
I 

I 

I 



I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 



I 
I 

I 

I 
i 
I 



MERCURY DATA SUMmPY 
QN'mRIO riiWISTRY OF THE ENVIRONMENT , LADOMTORY SERVICES BPANai 

LOCATION: LAIC OWIARIO fl, 1976 

SAI-lPLIiSiG SITE: FOm DALHCUSIE OOUNIY : ST« CATHARINES Lm/LmCi 

4312/7916 

DA-m SOURCE: HOE 



SPEaES N MERCURY CONC^ Lracrii (QU) VEICOT (Gf '« ) l>=,5 

mm EAf'^CE MEAisli PAMGE ^EAN RANGE PPfi 

COfD 10 0«19 0.15- 0,23 47,7 46,1- 4S.4 1330 1200- 1500 0,0 

aiELT * 10 0,13 0,09- 0,21 15,3 13,4- 18,5 29 20- 50 0,0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiaJ AVAIIABLE 



ffiRajRY COiN"CE,OTFm'Ta\' IN f.a,ATia^ TO FISH LENGTH 



SIZE IsAmE IN iwaffis 
,SP'EaES <6 6-8 0-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

SI'ELT A A A ------ - 



A IvER'OJRY CONCEN IDEATION <D, 5 FBI 

B f-lEROJRY CONCENTPAl'lON 0i,5-l,0 PPt-' 

C MERCURY CON CEKl EAT ICN 1,0-1,5 PPM ■ 

D fCROJiRY CONCENTRATION >1, 5 PH-: 

- fffiRCURY DATA NOT- AVAIliVE-LE FOE THIS SIZE 



*******REGRESSION DAIA******* 
REGRESSia>l fODEL: IiG^'0*'irAl 

SP'BCIES AO- Al E STD LEN, HG AT STD. 

aiELT 0,000562 1,96854 0,7 73 0,00 



I 

I 
I 



tCROURY D^TA SUffAFY 
OMmRIO MINISTRY OF THE ENVIPaJIlENT, LffiORATORY SERVICES E^O! 



LOa\TICN: LAKE OWmHO #1, 1975 
SAI^tPLING SITE: eU^©ER R, COUiNiTY: YORK 

DAm SOURCE: MOE 



LATA^ONG: 4338/7928 



SPEaES 


N 


MERCURY CONG 


^ 


LENCTH (aU) 




i'EIGIfKO'J,) 




1>^,5 






MEAN 


RANCi: 


TIE AN 


RANGE 


ME. AN 


RANGE 


PPM 


PIKE 


7 


0,28 


0,1>- 


0,52 


46,2 


32,0- 


54,0 


719 


190- 


114 3 


14, 3 


B, BULLHEAD* 


20 


0,24 


0,08- 


0,76 


25,2 


19,0- 


31,0 


260 


92- 


560 


10,0 


P'SEED 


2 


0,36 


0,20- 


0,52 


15,8 


15,5- 


16,0 


107 


90- 


123 


50,0 


VU SUCKER * 


48 


0,17 


0,0}- 


0,76 


B4,l 


20,0- 


50,0 


480 


85- 


1220 


6,3 


W, BASS 


5 


0,12 


0,05- 


0,18 


16,6 


13,0- 


20,0 


78 


30- 


135 


0,0 


SMELT 


2 


0,17 


0,14- 


0,19 


18,3 


17,0- 


19,5 


36 


26- 


45 


0,0 


Y, PERCH * 


14 


0,35 


0,09- 


0,97 


22,4 


12,0- 


25,5 


191 


25- 


285 


7,1 


BLUEGILL 


2 


0,20 


0,10- 


0,29 


15,0 


11,0- 


19,0 


70 


20- 


120 


0,0 



* SIZE SPECIFIC OLASSIFI CATION AVAILABLE 



I-EROJIY COMCENrRATION IN RELATiaJ TO FISH LENGTH 



SPECIES <6 6-8 8-10 

B,BUILHEAD - A A 

W, SUCKER - A A 

Y, PERCH AAA 



SIZE RAN:GE IN INCHES 

10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

A B' - - - - - 

A A A A - - - 



I 
i 
I 

t 
I 

1 

I 



A flERCURY CONCENIRATION <J0, 5 PHI 

B t'ERCURY CONCENTRATION 0,5-1,0 PHI 

C I^ERCURY Ca^ICENTKATia^I 1,0-1,5 PPf-l 

£- MERCURY COtCEMlimT ION >1, 5 PPM 

^ MEROJRY DATA NOI' AVAILABLE FOR THIS SIZE 



R,BGRESSIOT MODEL: 1iG=A0*L"A1 



i 

t 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT STD 


B,BUI,T,HEAD' 


0,000009 


3,09125 


0,700 





0,00 


W, SUCKER 


0,00009 3 


2,0728 3 


0,620 





0,00 


Y, PERCH 


0,000302 


2,2 32 30 


0,797 





0,00 



I 
I 
I 



I 

i 

t 
I 



I 

I 

I 

I 
I 
I 



MERajRY DATA SUr#mP.Y 
m'TARIO MINICTRy O'F THE mVIRa#lENT, LABOl'mTOPY SERVICES BRM\iCH 

.LOCATION: LA^: QOTAFIC' #1, 1975 

SAI^iPLING SITE: MISC, L'QC, COUNTY: YOPK lAT/LOKG: - 

Dhm SOURCE: MCE 



SPECIES 


M 


E1ERCURY CCt^C 


, 


LEtCTH (QU) 




V:EICIIT(Gf\J 




t>-,5 






r'-!EA,N 


RMGE 


mM4 


RANGE 


flEAl^^ 


RANGE 


PHI 


EH. 


1 


0,75 


- 


- 


74,0 


- 


— 


1197 


— 


~ 




B:,. CRAP PIE 


1 


0,2 


- 


— 


25,0 


- 


... 


302 


— 


— 


_ 


PIKE 


1 


0,20 


-- 


„ 


37, 5 


— 


— 


4 52 


» 


» 


» 


Vu SUCKER * 


12 


0,28 


0,02- 


0,68 


i 3, 3 


22,^ 


46,0 


466 


110- 


1100 


8,3 


Y, PERCK 


2 


0,24 


0,2 3" 


0,25 


21,5 


21,0^ 


22,0 


162 


129- 


194 


0,0 


Un PERai 


2 


0,35 


0,34- 


0, B 


22,3 


21,0'- 


23,5 


212 


170- 


254 


CO 


B,BULLHEAr. 


5 


0,09 


0,06- 


0,11 


25,4 


24,0- 


26,5 


227 


210- 


240 


0,0 


K, BASS 


2 


0,58 


0,18" 


0,'93 


25,3 


19, 5" 


11,0 


336 


105- 


566 


50,0 


R,™ BASS. 


1 


0,65 


- 


- 


18,0 


„ 


— 


130 


» 






CAFP 


a 


0.51 


0,46- 


0,65 


2g, 3 


20,0'- 


4 4,0 


318 


100- 


790 


25,0 


LJ\. BASS 


] 


0,42 


0, n- 


0,46 


27,8 


24,5- 


30,0 


340 


220- 


410 


0,0 



SIZE SPECIFIC CLASSIFICATIQ'J AVAIL'^.BLE 



[lEROURY CCN'CEMFsATlQN: IN RELAIION TO FISH' LEM3TH 



GIZiE: RMC'F; in IhQiES 
SPECIES' <6 6-8 }3-10 10-12 .12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

v.;, SUCKFJS - A A A A D c •- - - 



A ^^Ef<ajRY CCN:'CEh,'lEA;^IO^i <0,5 PH' 
E r-iE ROU' R Y C0i^4 CFN IRATI Q^ 0, 5-1, P PF- ^ 
C iiEKCURY C0i-C£i«F^3'I0i-" 1,0-1,5 PPf^ 
U tiERQJKY COrtCEr^lPA'Tia^i >1, 5PP' 

MERODBY DATA NOI AVAILABLE, fOF T!iIS SIZE 

*******FECRESSia^J CAm***'**** 
KBGKESSIQ^ riGDEL: IJG=,A0*L'''A1 

SPECIES AO Al R SID LQ^, IIC AT f>7D. 

W, SUCKER 0,00'0004 J,13130 0,6-80 0,00 



HE:iCDRy D^m SUilrftEY 
«TARI,0 t-lINISTRY OF THE BWIBDlMMari , LABORMORY SERVICES BR^CIl 



LOt^TIDN: LAKE ONi'lARlO #1, 197 5 
SMIPLIlC SITE: TOFOMO IS. CCU't^IY 

43 37/7923 
D^;m SOUECE: KOE 



YQim 



Lm/mnG: 



SPEa ES 


h 


fiCPCDFY CONC 


, 


LEdJCI'H (&',) 




V^EICTITfOi,) 




%>=,5 






I-iEMv 


FMi(E 


mm 


mrcE 


riEAN 


BAKGE 


PPM 


ALMIFE 


6 


0,0' 9 


0, OB- 


0,11 


15, 


14,1- 


15,2 


260 


260^ 


260 


0,0 


B,ByrJ.HEAD 


4 


0,10' 


CO 4- 


0,16 


2B,2 


15, 2- 


30, 5 


201 


60- 


380 


0,0 


CARP' 


1 


CIS 


— 


- 


'58,0 


- 


- 


2260 


- 


— 


— 


G., simo 


B 


0,05 


0,04- 


0,0 7 


2 7,1 


li,2- 


59,7 


385 


80- 


3-30 


0,0 


PIKE 


9 


0,32 


0,10'- 


0,6 3 


49,2 


35,6- 


70,1 


722 


1^- 


1808 


22,2 


P'SEED 


2 


0,24 


0,11- 


0, m 


14,8 


12,2- 


17,3 


50 


20- 


80 


0,0 


R,, BASS 


2. 


0,19 


0,15- 


0,22 


18, 9 


15, 1- 


22,5 


133 


65- 


200 


0,0 


vV, BASS 


2 


0,2 'i 


0,20- 


0,26 


20,9 


20,7- 


21.0 


7 3 


55- 


90 


0,0 


W, PEBai * 


11 


0.18 


0,06- 


0,38 


20,4 


16,^0- 


2:5.7 


13.0 


50- 


280 


0,0 


W, SUCKER * 


48 


0„17 


0,06- 


0,48 


i5,6 


26,2™' 


49,0 


516 


150- 


1410 


0,0 


Y„. PEBOi 


26 


0,19 


0,07- 


0,48 


1'9,7 


15,5- 


29,5 


150 


40- 


4 50 


0,0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICffl'ION AVAILABLE 



nEK'OlKY COKCEt^lEATIOt^ IH f€:L^\TI'a^ TO FISH LENCm 



SIZE RAi^iE m INCHES 

SPECIES <6 6-8 8-10 10'-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

1ft, PERCH A A A B^ B - - - - - 

W, SUCKER - - A ^ A A B - - - 



A t iEEGU RY GOrlCENl-EAI' IQlM '<D , 5 PPf 1 

B tERaURY C0N'CE.W1'PA'I-I0K 0,5-1,0 PPfl 

C i-'EPCU RY CON C2:;,rll'RA0:' ION 1, O'-l, 5 PF? 1 

L MERCUiRY CON'CENI'EAMO'I'^' >1, 5 PPr^ 

- MERCURY DAIA NO! AVAILABLE FOP THIS SIZE 



***** **RECRESSI 'CtH DATA** ** ** * 
BEGRESSIQ^ MODa:i.s ti'G=AI?L"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STO LHSI, 


HG 


AT STD 


lu PEiCH 


0,000010 


3,21395 


0,852 







0,00 


rt, SUCKER, 


0,000001 


3, 32 '94 8 


0',e78 


Q 




0,00 



I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

t 

i 

mm. 

I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 



Q^'m'RIO' MliNlIOTPY OF THE Et^Vira'^rENl, IMOTAIOm SEFVICES BrMCH 

L0O\TIGM: U^l^ OhlAraO ^2, 1975 

S'Af'PLIfC SITE: DytFIixl CREEK COUlvIY: mTPBlO LiW/lOKC: 4 "34 •^/7 '90 2 

LF\Tj\ SOUiRCE: f -.OE 



SPEa ES 


i;? 


I'CkOJ'RY CGImC 


n 


Ln;iGi' 


i (Q:,) 




V¥:IGIIT(rf ,) 




l>=, 5 






i'lEAK 


KAtCC 


rxAiJ 


I¥\1\IGE 


[1E:AN PAMTE 


PP?') 


t'v, .SUCKER * 


8 


0,16 


0,0S- 


0, 36 


31,0 


20,0- 


38,5 


409 8 0-- 


8 06 


0,0 


h^ PERCTI 


2 


0,52 


0,40- 


0,64 


2 3,0 


22,0- 


24,0 


197 16 Or- 


2 33 


50,0 


K, BASS 


2 


0,96 


0,72- 


1,20 


23,0 


21,0" 


25,0 


299 2 30- 


%H 


100,0 


S,^!, BASS 


1 


0, 3i8 


— 


- 


30,0 


~ 


— 


467 


» 




L^BUILHEAC* 


20 


0,35 


0,10- 


0,76 


26,5 


18,5- 


32,0 


261 70- 


460 


20,0 


Y, PERffi * 


9 


0,35 


0,19- 


0,50 


22,6 


10,5- 


27,0 


166 60- 


240 


11,1 


k, EASS 


I 


0,2 5 


0,14- 


0,37 


17, 3 


16,^0- 


3 9,0 


87 55- 


120 


0,0 


ChW 


5 


0,26 


0,11" 


0,47 


50,0 


^3,0- 


64,0 


1706 lOOO- 


3275 


0,0 



* SILE aPECIFIC CLAGSIFICATiav! AVAILAbLE 



IffiROUPY COt.CE,OTRMia^ Ii^^ RELATION "JD FISfi EENCTH' 







su£ FAi^;n IN mams 


6-8 


3-10 


10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 > 30 


A 


P 


ii A A - - - - 


A 


A 


L E. - - - - - 


A 


^ 


E E — — — ■■**' "^ 



SPEQ ES <6 

Vu SU'CKER 
f.i,BULLilEAE 

Y, PERQi 



A nERCUPY CONiCEivirATIO'I-] <0> 5 PR'. 
B f !ER'CU PY Ca-iCfclJ 'I RAT IQv 0, 5-1 ,0 PPl) 

C FER'OJRY CCNCEWTFATia^^ 1,0-1,5 PRI 
b rEPvCURY C0h'CEh7JFATI0Tvj >1,5PR'' 

f-EE'CURY DATA i^iGT AV/^JL^LLE FOP TfllS SI2E 



*****if*}::ZC^.E3S10l< DA lA ******* 
REGRESSiaM f-!ODEL:: PC=A0*L"A1 



SPECIES 


m 


Al 


R 


STC LO^j, 


HC 


AT STD 


1^/, SUCKER 


■0,000481 


1,648 30 


0,70 3 







0,00 


a, BULLHEAD 


0,000004 


3,47210 


0,900 


n 




0,0'0 


Y, PERCH 


0,0004 95 


2,09027 


0,909 


tt 




0,00 



I 

I 



r-EPaiRY DAI -A SUMf'mPY 

aMmRio ^ar^iSTKY of the EwiKor'if-^i-.JT, labopaiopy services npivf'jCT 

LOCftTiaM: LML Oix'mMO f2, 1975 

SAIFLING S.ITl: FPEt^a'M\ri BAY CWmYt QKThFlO 

DATA SOURCE.: r:OE 



LATA'ONC: 4 349/790 5 



I 
I 



SPEQ ES 


L'j 


riEBOjRY ca-.'C 


H 


LEwen 


-I (Ql,) 




m:igot(gf,) 




l>^,5 






f-:EAR 


RAi«3CE 


liEM. 


FANCE 


nEAN 


RANCE 


PPM 


i3,BUIL.HEM} 


12 


0, 32 


0,11- 


0,64 


26,8 


20,0- 


32,0 


304 


3 00- 


555 


16,7 


R« BASS 


2 


0,55 


0,27- 


0,82 


2 3,0 


1S,0- 


27,0 


316 


149- 


48 3 


50,0 


B„ CRAPPIE 


4 


0-30 


0,20" 


0,3? 


26,4 


2 3,0'- 


29,0 


324 


245- 


415 


0,0 


K, PEKai 


7 


0,76 


0,2&- 


1,40 


28,3 


22,0- 


31,0 


507 


175- 


849 


71,4 


CAW 


5 


0,21 


0,05- 


0,52 


49,0 


46,0- 


54,0 


2011 


1360'- 


2822 


20,0 


v:„ BASS * 


1,2 


0.49 


0,11- 


3,10 


24,9 


16,0- 


3 3,0 


279 


70- 


6 30 


41,7 


G, SBM) * 


6 


0,07 


0,01" 


, 32 


24,9 


13,5- 


41,5 


304 


33- 


913 


0,0 


b, 3UCKEr< 


2 


0',09 


0,05- 


0,12 


36,3 


36,5- 


37,0 


^65 


440- 


490 


CO 


PIKE 


5 


0,24 


0,19- 


0,27 


57,4 


53,0- 


64,0 


12 31 


1075- 


1680 


0,0 


P'SEED 


2 


0,35 


0,2S- 


0,45 


22,0 


20,'0~ 


24,0 


200 


175- 


225 


0,0 


Y, PERai 


1 


0,32 


0,24- 


0,^4 


25,2 


,20,0- 


30,0 


275 


110- 


460 


0,0 


* SIZE SPE:C 


:iFic 


CL,A.SS 


I E- ICAT IQN AV AI LAELC 















riERCU'EY CQNCE.^nEATIOi. 11^ RELATia^ TO FISH LENCTTH 



SPECIES 

W, BASS 
G, SIIAD 



<6 
A 

A 



6-H8 S'-IO 
A A 

A A 



SIZE RAIslGE m liCHES 
10-12 12-14 14-lB 18-22 22-26 26-30 >30 

ij C D — — — — 



A f'lERCUPY COri.CEiJl'RATION <D,5FPr- 

B i'ERCURY CO'NCE,L^]TRAI-ia^ 0, !>-•]., ppr 

C MEPaJRY CONCEi;-a'IMI.'ia^ 1,0-], 5 EKi 

41 riERQj'KY COWCE.i^iTRATia-!: >l,5PPr 

-* ^lERCU'RY DATA NOT AVAIIA£EE EGT ITaS SIZE 



***** *'*i:j-(^:p{7c,3jQj DATA** ** ** * 
PE;GRESSia\' MODEL: IiC==A0*L"A1 



m 
w 

I 

t 
■ 

I 

t 



SPE'CIES 


iO' 


11 


1 


SW LQ-J, 


IIG 


AT STD' 


W, BASS 


0,000C21 


3,068 32 


0,739 


n 




0,00 


G, SI-lAD 


0,000014 


2,42771 


0,8 3 3. 







0,00 



I 



MERCURY DAl'A SUMMARY 
a\ITARIO MINISl'P'Y OF THE ENVI RCKiMEM' , LAEO'PMOEY S.EPVICCS BFANCB. 



LCX^'TION: LAKE OWmRIO #2, 1975 

.SMILING SITE: ROUGE R, COOMTYi PlCrerailC 

DMA SOURa: ?10E 



LATAONGi 4 348/7907 



SPEa ES 


:iMi 


fEROjiRY CaJC 


, 


LEirTK (ail,) 




IxEIGHTfa',) 




!>-, 5 






MEAN 


BMXE 


?!EAN 


RANGE 


MEAJNl 


RANGE 


PPM 


B^ CJRAPPIE 


2 


0.20 


0,11- 


0,28 


27,5 


17,0- 


38,0 


369 


76- 


662 


0,0 


EMs 


1 


0,13 


- 


- 


68,0 


— 


- 


726 


— 






B •BUT J HEAD* 


32 


0,37 


0,09" 


1,10 


26,0 


18,0- 


34,0 


276 


so- 


560 


25,0 


W, PERCH 


2 


0,4 5 


0,3 3- 


0,56 


20,5 


20,0- 


21,0 


138 


lo 5- 


170 


50,0 


tin BhSS 


3 


0,47 


0,34- 


0, 71 


20,1 


18,0- 


22,0 


22 3 


150" 


276 


3 3, 3 


Y, PER'CK 


41 


0, 35 


O.IS- 


0,94 


22,1 


6,0- 


28,0 


171 


60" 


36 3 


12,2 


ALB€FE 


2 


0,17 


0,14- 


0,19 


20,0 


1S,0- 


21,0 


60 


55- 


65 


0,0 


M„ BASS 


4 


0, IS 


0,26- 


0,58 


20,8 


17,0- 


2 3,0 


151 


100'- 


220 


25,0 


K, ,SJCKER * 


17 


0,17 


0,0^ 


0, 33 


35,6 


21., 0- 


41,0 


487 


87- 


B40 


0,0 


P'SEED 


1 


0,17 


- 


- 


13,0 


.« 


™ 


55 


« 


— 


-~. 


PIKE 


i 


0,90 


0,6 5-' 


1,40 


68,7 


66,0- 


71,0 


2047 


1860- 


2400 


100,0 


CARP 


1 


0.,25 


— 


,_ 


55,0 


.» 


.« 


1750 


„ 


,— 


«. 


F,b, DRUIl 


]_ 


0,53 


™ 


„ 


i?,0 


— 


™ 


350 


«_ 


» 


™ 


S,M, BASS 


1 


0,97 


~ 


- 


n,o 


- 


~ 


700 


- 


— 


— 



* SIZE SPECIFIC CLASS! riCATiav AVAIW,,ELC 



HEROJ'RY COi'CEOTRAriOH IM RELATION 'TO PISP LENGTH 



SIZE RAiMGE If^ It^CHES 

SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14- IB B-22 22-26 26-30 > 30 

B,BU,LlilEAD' - A A B' E D .^ - „ „ 

Iv, SUCKER - A A A ft A ^ ••* 



A riERCUnY COiiCECT'FAI'IO^J <n,5PPc' 

B fER^CURY COW''CEWl'RAl'iaxl 0,5-1,0 PP! 

C riEP'CURY COL^'CCWTMTIOf^ 1,0-1,5 PPf' 

D riER'CURY CO!'^'CENTFATIOr'i >1,5 PPP 

- MER'CURY DATA NOl AVAILABLE POP THIS SIZE 



******* REG.RESSI Of -I DATA* ****** 
PEGRESSIGM miXLi HG^.0*L"A1 



•SPECIES 


AO 


Al 


R 


S'lU' L,Ei^:, 


HG AT SID 


B,3UT,mEAD 


0,000004 


3, 440' 4 3 


0,S34 


.0 


0,00 


w, SUCKER 


0,00020 5 


1,86 134 


0,695 


f 


0,0'0 



MEROJ'RY DATA SUftftRY 
'ONmRIO MINISTRY OF THE ,ENVI Hi*q|-'EOT , LffiOEAlORY SERVICES B^RM'CH 



LO'CATIOK: LAKE ONmRIO' 14, 1975 
SMfLIiNfG SITE: BAY OF QUINTE COUNTY 
440 9/7715 
DA'TA SOU'RCEi flQE 



HAST'INGS 



Lm/wmz 



SPEQES 


N 


t-lERCU'RY CONC 


, 


LENGTH (Qi,) 




rei'GHT'(GFU) 




l>^„5 






imm 


EW-JCE 


ME,A14 


RANGE 


MEM 


RANGE 


PPM 


WALLEffi * 


15 


0, 34 


0,0 > 


1,50 


47,2 


35', 4- 


7 3,5 


1549 


550- 


4 380 


13,3 


PIKE * 


12 


0,40 


0,2 3" 


0,79 


6 5,8 


54,5- 


74,6 


222 3 


1150- 


2950 


8,3 


S,M, BASS * 


10 


0',52 


0,0'^ 


1, 10 


33,2 


20,-1- 


44,2 


7 35 


125- 


1810 


50,0 


.L,M„ BASS * 


5 


0,40 


0,08'- 


0,88 


37, S 


2 3,2- 


58,7 


1205 


255- 


2920 


40.0 


C, CATFISH* 


7 


0,47 


0,04" 


1,10 


38, 3 


22,8- 


58,8 


1296 


14 5- 


3025 


4 2,9 


W, PERffl * 


8 


0,15 


0,11- 


0,25 


16,4 


13,2- 


21,8 


90 


42- 


200 


0,0 


B, CRWPIE 


1 


0,15 


— 


- 


18,2 


— 


— 


500 


— 


—. 


mm 


CAW 


1 


0,16 


_ 


_ 


41, 3 


_ 


^ 


1475 


— 


^ 


— 


EKs 


11 


0,32 


0,04- 


0,61 


76,8 


66,0- 


87,7 


949 


525- 


1475 


36,4 


F,W, DRUM 


2 


0,20 


0,17- 


0,22 


4 3,0 


42,4- 


43,6 


995 


940- 


1050 


0,0 


Y, PERCH 


5 


0,30 


0,2 7- 


0, 35 


21,4 


20,0- 


22,5 


145 


12'0- 


173 


0,0 


W, BA^ 


4 


0,19 


0,14- 


0,24 


27,2 


26, 3- 


27,7 


368 


345- 


400 


0,0 



* SIZE SPECIFIC 'CLASSIFI'CATiav AVAILABLE 



MERCU^RY CONCEOTRATIl^ IM R'ELATIOl^ 10 FISB LEI^CTH 



SPEQ, ES. 
iWLLEYE 
PIKE 

S,M, BASS 
L,M, BASS 
C, CAIFISH 
W, PE,RCH 



<6 



SIZE RANGE IN INCHES 
6-8 8-10 10-12 1.2-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 



A 



„ 


- 


A 


A 


B 


B 


D 


D 


- 


- 


— 


— 


A 


A 


B. 


B 


A 


A 


E 


C 


B 


_ 


^ 


- 


A 


A 


A 


B 


B 


c 


— 


— 


A 


A 


A 


A 


B 


Di 


- 


- 


A 


— 


— 


,- 


— 


— 


— 


— 



A f.EROJRY CONCEiWRATICN ^,5 PPM 

B liERCURY COHCEIirRATION 0,5-1,0 PPM 

c r-ERajRY co,w^a;itrRATia^' 1,0-1,5 pp:m 

MERCURY CON'CElSITRATiaM >1,5PPM 

- MERCURY DATA NOtt' AVAIIAB.LE FOR THIS SIZE 



***** **P£GRESSiaNli DATA******* 

RECmKSIQN MODEL: FlG^0*X''Al 



SPECIES 
imiEYE 
PIKE 


AO 
0,000000 

0,00017 3 


Al 
3,92917 
1,84067 


R 
0,888 

0,6 34 


STD LEW, 
50 ^ 
60 


BG AT STD 
0,3 3 
0,32 


S,M, BA:SS 
L,M, BA,SS 
C, CATFISH 
W„ PERCH 


0,000010 
0,000016 
0,000001 
0,002620 


3,05016 
2,71409 

3,41664 
1,44701 


0,960 

0,857 
0,977 
0,890 


- ' 





0,00 
0,00 
0,00 
0,00 



I'lERajRY DATA SUM-ftRY 

ONTARIO MINISTRY OF THE EWIRONriEm% LAEOPATO'RY SERVICES BFJANCH 



LOO^TION: LAKE ON"IA,RIO #4, 1976 
SW'PLING SITE: BAY Of QUIOTE COUNTY 
440 9/7715 
DATA SOURCE: MOE 



ilASTINCB 



LAT/LONG: 



SPEQES M fiEKljRY COiC, LENGTH (Oi,) l«iafr(Gf.-,) %>«,,5 

mm RAwOi mm mnge imm range pph 

S,ri. BASS * 20i 0,,J6 0,0 3- 0,95 28,1 16,1- 40. B 441 64- 1105 2 5,0 

* SIZE ^ECIFIC 'OAESIFICAIia^' AVAILABLE 



MERCURY CONGEKTRATiaM Ils' RELATIQ-j TO FISH LEICTH 



SIZE .RAiCE IN INGHEG 

SPEaES <6 6-8 ^a-lO 10-12 12-14 14-18 ie»22 22-26 26- iO >» 

S,M, BASS A A A A A B „ „ „ „ 



A MERCIJRY C0lCEt4TRATTax! <D'«5PP^J 

B I-EICURY CO^MCEWII^'T'ON 0,5-1,0? Hi 

C lERCU'RY CONCEKTFATIffl 1,0-1, 5 PPM 

L KERCURY CONCENTmrTQ^ >1,5 PR1 

- r-ffiRGURY DMA NOT' .AVAILABLE FOR THIS SIZE 



RffiRESSia^ h^DELt HG=A'0*LrAl 



SPECIES 


AC 


Al 


K 


STD LEN, 


EG 


AT sm 


S.M,, BASS 


0,000105 


2,36184 


0,6 38 







0,00 



^ 



f'ERCURY DATA SU!'imPY 
CftmRIO MINISTRY OF THE ENVHOWHENT, LffiOTOTO'RY SERVICES BRASiai 



LOCaTIffl: .lake: ONTAFIO #5, 1977 

SAI*LIbO SITE-.. COHMKALL I- CCXJiMTY: I,R,5-9. 

4501/'7542 

DAm SOURCE: fOE 



L/Vr/LOIG; 



SPEa ES 

PIKE * 

Y, PEROi * 
R- BA,-SS 
B, BULLHEAD 
P'SEED 
W, SUCKER 
C, CATFISH 
;■«„ PERCH. 
I'JALL:EYE * 
IDWFIW 
ST'UKEOT 



iM 



40 

32 
21 

1.2. 

14 

47 

4 

10 

1^. 

2 

2 



I'^iERCUPY 

MEAN 

0^.69 

0,46 

0,87 

0-2.5 

0. 32. 

0„99 
0,55 
1.57 
0..94 
0,3 3 






0' 

0' 

Qn 

0, 

Oi, 
0> 
0. 
0« 



C.ONC« 
,26- 1^20 



17- 
56- 
15- 

16- 
21- 
58- 

16- 
69- 

67- 
26- 



1.30 
1, 30 

0,41 
0.71 



,10 
80 
00 
,8"0 
,20 



0.40 



LENGT'E 
MEAN 
53,5 
21 v6 

19,0 
27., 2 
16,8 
45,7 
47,8 
21,1 
52,8 
58,5 
5!,5 



mNCE 

37,0- 71,0 



16, CH 
15,0- 
23,0™ 
14,5- 
31,0- 
27,0- 
17,5- 
47,0- 
57,0- 
53,0- 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION M/AILAELE 



29,0 
21,0 

31,0 
20,0 
56,0 
6 3,0 
24,0 
60,5 
60,0 
54,0 



VEIGHTfCT!,) 
mm RANGE 



%>=,5 

PPM 

7 7., 5 

25,0 

100,0 

0,0 

14,3 

76,6 

50,0 

60,0 

100,0 

100,0 

0,0 



HERCURY CONCEKTRATION IN BELATI'O^ TO FISH LENGTH 



.SPECIES 

PIKE 

Y, PERCH 

MA.LLEYE 



SIZE PANGE IN IN'CHES 

<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

„ ^ - - .A E- B B C C 

A A B B C - '^ "" "' '" 

™ „ ™ - - E D D D - 



A ^■ERaJRY caiCENTmTiaN <o,5 vm. 

E D'ER'aJRY CONCEN'TR^TION 0,5-1,0 PHI 

C f.ER'GU R¥ CONCEN TPAT lOSI 1,0-1, 5 PP'f 1 

D f^RCU.RY CaMCENiroria^ >1,5 PHI 

- HER'aU'RY DATA NOT AVAIIABLE FOR TMS SI2E 

*******m(MESSl(M DAIA******* 
REGRESSION MODEL: HG=A0*L^Al 



.SPECIES 

PIKE 

Y, PEICH 

WALLEYE 



AO Al R 

0,0014B 1,54 365 0,760 

0,000268 2.38975 0,566 

0,000000 4,3039! 0.725 



STC LEN, HG AT STD, 
60 0*79 

0,00 

50 1-15 



^EK3JRY DATA SUM^mRY 
CNmRIO MINISTBY OF THE EWIRd^MraT, LAa)RATORY SHWICES BPANCH 

LOCATICHs LAKE ONmraO #5, 1975 

SAMPLING SITE: BA1NS¥II1.E: COJNTY: O^ENffliKRY l^T/LOmi 4511/7425 

OAm SOURCE: MDE 



SPEQES N MEROJRY CONC. LE-NGrHCau) MUGffl'fGfrj,) l>=,5 

imm Emm mm mmE mm .range ppm 

PIKE 12 Oi,62 0I.32- 1.71 56,2 42,.0- 79,6 1134 379- 26 39 50*0 

B, CRAPPIE* 47 0,19 0,10- 0,74 20,0 16.5- 29.0 139 62- 418 2,1 

P'SEED * 50 0,24 0.07-' 0,41 16,4 13.9- 19,9 114 61- 1'98 0,0 

L,M, BASS 4 0,38 0,17- 0,71 28,4 20,5- 39,0 510 134- 1228 25,0 

B,BUIIHEAD* 49 0,18 0,0^ 0,29 26,7 20,3- 31,5 272 100- 422 0,0 

Y, PEROi * 56 0,36 0,13- 0,98^ 19,4 15,8- 24,3 93 48- 172 12,5 

* SIZE ,^BCIFIC 'OiASSIFICATION AVAILABLE 



^RGORY CONCENTRATION IN RE:LATICW TO FlSe LENGTH 



SIZE RANffi IN INOHES 

SPECIES <6 6-B B-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

B« CRflPPIE A A A A A - - - - - 
P'SEED A A E - - - 

B,B.ULLHEAD -• A A A A - - - - - 

Y. PERCH A A A B B - - - - - 



A MiEPGDRY CQNCENTRATiasi <0,5PH-1 

B. MERajRY CaiCEN'TRRT ION iOU,5-l,OPm 

C !«E'ajRY CQN'CEN'raATIClsT 1,'0-1,5 PHI 

D ffiRCORY CONCEIT llAT ION >1, 5 PPM 

- f'ERaiRY DATA NOT AVAILAELE PC'R THIS SIZE 



** ** ** *RE^C^ESS1QN DAm ******* 

R1G^SSIC») MODEL: HG=^0*L",Al 



HG AT STD. 
0,00 
0,00 
0,00 
0<,00 



SPiCIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN 


B, CR^PIE 


0,001248 


1,66544 


0,657 




f 


p Seed 


0,001099 


1,90508 


0,546 


B.BUTIHEAD 


0,000058 


2,42802 


0,511 


# 


Y, PERCH 


0,005 337 


1,40003 


0,374 


1 



fj 



MERCURY DATA SU'MmRY 
QJ'mRIO' MINISTRY OF THE HWIROMHENT, L#a)RATORY SffiVICES BRANQi 



LOCATION: LAKE ONTAHLO #5, 1975 

SMIPLIIC SITEi CHARLOITEICUBG'CDUN'TY: CiENGARRY 

mm auRCEs moe 



LAT/LONG: 4 510/74 B 



SPEQES N 


MERCURY CONC. 


LENGTH (04,) 




WICHrCGM,) 




l>».5 




MEAN RAM'ffi 


MEAI^ 


RANGE 


MEAN' 


RANGE 


PM 


L,M„ BASS 8 


0«51 OaS- 0,91 


i0,2 


21,5- 


38,8 


548 


216- 


1088 


37,5 


B, crap PIE* 23 


0,25 0,12- 0,60 


20,1 


15,0- 


30,0 


141 


50- 


500 


4, 3 


PIKE * 15 


0,8 3 0,25- 2»42 


55,2 


30,0- 


81,0 


1178 


390- 


3410 


7 3,3 


Y« PERCH * 48 


0,34 0,20- 0,70 


20,2 


16,6- 


23,2 


114 


62- 


168 


10.4 


BaUUflEAD* 50 


0,18 0,08- 0,32 


26,9 


21,1- 


35, 5 


300 


1.30- 


719 


0,0 


P'SEED * 49 


0,2 J 0,12- 0,50 


17,0 


14,5- 


22,1 


129 


78- 


275 


2,0 


* SIZE SPECIFIC 


aLASSIFICATiai AVAIIABLE 















MERajRY CONCEOTRATION IN NATION TO FISH LENCSTH 



SPECIES <6 6-8 8-10 

B, CRAP PIE AAA 
Pli^ « - - 

Y. PEHCH A A A 

B,BUILHEAD - A A 

P'SEED AAA 



SIZE RMJffi IN INCHES 

10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 
A B - - 

A A B B C C D 

B B - - - - - 

A A A - - - - 



A fCRCURY CONffiNTRATIQN 4D,5PPM 

B MERajRY COICENTRATiai 0,5-1,0 PW 

C «RCURY CONCTNTRATION 1,'0-1,5 PPM 

D MERCURY CON'^TRATim" >1, 5 PPF' 

- MEROORY DATA NOT AVAILABLE' FOR THIS SI^ 



* ** ** **REGP£SSI m DATA** ***** 
re^ffiSI'CN MOOa: HG^0*'L"A1 



SPKIES 


AO 


Al 


R 


bTD L,™, 


HG 


AT STD 


B, CRAPPIE 


0,002824 


1,48519 


0,711 







0,00 


PIKE 


0,000151 


1, 90290 


0,780 


60 




,85 


Y. PERCe 


0,002599 


1,61021 


0,440 







0,00 


B,BUIlliEAD 


0,01139 3 


0,8 3486 


0,405 







0,00 


P 'SEED 


0,006916 


1,2308 3 


0,401 







0,00 



I 

I 

I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 



!'!ERaJ'P:Y DATA, SUFFARY 
QMTARIO rilNISTRY Oi?' THE ELWIFO\liEOT', LAB0EA10RY SERVICES BRANai 

LOiCATION: LAKE ONTAEI,0 |5> 1975 

SAMPLING SITE; GLEN WALTER COUNTY: GLFaMGARRY LATAONG: 4502/74 37 

DAm, SOURCE: MOE 



1 


SPEaES N I-iERCURY CONG, LLWGI'H (QU) 




V.EI'GHTfGM,) 




f>^,5 


t-EAK RAt^GE mM^ FAt-JGE 


MEAN RANGE 


PPM 




Y, PERCH * 48 0,32 0,18- 0,52 20,7 17,2- 


26,4 


122 61- 


30 3 


4,2 


1 


B,BULLEEAD'* 50 0,20 0,0'9- 0,30 28,5 19,5- 


37,0 


38 3 121- 


724 


0,0 


PIKE 3 0,7 3 0,40- 0,91 6 3,4 56,7- 


69,0 


16 33 1098- 


2168 


66,7 


P'SEED * 501 0,28 0,15- 0,50 17,2 12,7- 


21,3 


150 5 3- 


298 


2,0 




B, CRAPPIE 2 0,24 0,16- 0,31 2 3,8 21,5- 


26,0 


227 158- 


296 


0,0 


1 


* SIZE ,^ECIFIC aLASSIFlCATIOK AVAILABLE 










1 














t4ERCDRY CONCENTRATIOK IN PFIATIQJ TO 


FISH 


LENGTIi 






1 














SIZE BMim m INCHES 








1 


SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 






1 


Y, PERCH, - A A A B - 


— 


» » ,. 








B,BUTIHEAD - A A A A A 


— 


_ .1 . 








P'SEED A A A - - - 


.. 


~. i^ «. 






1 












1 


A MEROJRY CONCEb?rRATIQN <D,5 PPM 










B MERiGU RY CON'CENTRAT IQti , 5-1, PPM 










C rCRCURY CONCENrRATI(»J 3^0-1,5 PPM 











tffiRCURY CONCENTRATION, >1,5 PPM 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



•** *** *REGI^SSI QM DATA** ** ** * 

ra;(»ESSiasi wdel: hg^o*l"ai 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEW, 


HG AT STD 


Y, PERCH 


0,015027 


0,998 08 


0,4 30 





0,00 


B,BULLHEAD 


0,029 322 


0,56954 


0, 387 


i 


0,00 


P 'SEED 


0,002757 


1,60576 


0,69 3 


i 


0,00 



anMilO nif^ISTRY of the EviVIiRO^^^Li^T, LADORmOPY SERVICES BRW'CH 

mCAIIO'Ns MKE Ow'-mitlO 1^5, 1970 

SAIff^LINiG SII'E: GLElM l-^/\Ll'IJ: COUNIY : CLEISiCaRRy LMAjmCt 

4502/7437 

DAm SOjRCE: !iOE 



l-jLAi. RAl'JC'l MEM: RWGE. MEW RAl^GE PPH 

ty^^LEYE * 24 2.2^ 1,20 6«0C 54,4 44„0- 73,0 2339 1162- 4944 10'0,0 

* SIZE .SPECIBIC CLAi.SlelCA'llU ^WAIIACLE 



MERO-'Py CONCErV'IF..fflia.i 1,W KELiATIQ^i TO' ElStj LEI^GTIl 



SIZE MinGE in INQiES 

SPEatS <6 6'-8 a-10 1^12 12-14 14-18 16-22 22-26 26-30 > 30 

KMiLfYE - ,- ^ „ „, D D D D D 



A [ERCURY GOlCEHIMTmN <0«5PM1 

L ^'iEKCLlRy COMCEIi'iMllGlw 0,5-1,0 PHl 

G MEICURY CONiCEWli^nOtt 1,.0-1,5 PH-1 

E riKOiKY COiCEivi'lRffl' lOt'I >1,5 PBI 

- ^lEiRCURY OM'A WUl' Zl/AIl/i.E.L£.. t'OR THIS SIZE 



* * * * ** *KEGRESSia,^l DA m ***** ** 
REG^ESSIQi liuDELi flC'^^AiO^L^Al 

SPIiClES AO ,A1 R SID LEN, EG AT STD, 

*ALLEYE: 0,019890 1,17295 0,414 50 1,96 



JIEROURY DATA SUI#'AR,Y 
CNIMIO HINiSTRY OF THE ENV'I FO^I-IEKT , :LffiOPATORY SEWICES B,RAN01 



IJDCATION:: Lhm OWmpiC #5, 1975 

SMPLIM3' SITES IBOQ^UOIS COUN'TYi DUNDAS 

UA-m SOURCE: f-DE 



LATA-ONGj 4451/7519 



SPEa EB. 


N 


ICPOJRY COIJC 


„ 


LEl^'GIli (a.,) 




HEIGHT (»!,) 




%>=,5 






f-IEAN 


PAtxicr. 


T'lLAN 


RANGE 


MEAN 


RANGE 


PPM 


to* SUCKffi 


2S 


0'.44 


0,16- 


0,68 


42,4 


15,6- 


60,0 


8 92 


601- 


2258 


31,0 


P'SEED * 


U 


0,2 3 


O.U- 


0,6 3 


16,0 


12,8- 


18„4 


101 


54- 


170 


2,9 


PIKE * 


24 


0,62 


0,17- 


2,00 


60,7 


37,0- 


8 7,0 


1666 


295- 


4124 


50,0 


R, BASS' 


12 


0, B7 


0,22" 


0,70 


17,9 


15,5- 


20,0 


116 


6fr- 


162 


8.3 


S,M„ BASS 


I 


0,94 


0,79- 


1,07 


37,3 


36,2- 


39,0 


8 m 


718-- 


1003 


100,0 


Y« PERCH * 


27 


0,40' 


0,19" 


1,11 


21,4 


17,6- 


29,5 


125 


60- 


3,15 


18,5 


W, PEROl 


22 


0,2 3 


o,u- 


0,^9 


19,8 


17,0- 


24.0 


121 


68- 


2 36 


0,0 


B, CRAP PIE* 


49 


0,19 


0,06" 


0,45 


22,0 


18,8- 


26^6 


166 


96- 


342 


0,0 


B.BUJJHEAD 


25 


0,21 


0,11- 


0, 35 


2^6 


20, 3- 


27,0 


157 


97- 


2 50 


0,0 


L,,r-U BASS 


1 


0,60 


- 


- 


3 3,6 


- 


- 


723 


« 


- 


- 



* SIZE ffECIFIC ClASSIFI'CATiasi AVAILABLE 



fER'OJRY CONCEIMrRAl'ION IE RELATI'CW TO FISK LENGTH 



SPECIES 
P 'SEED 
PIKE 
Y, PERCH 

B, CreffPIE 



<6 
A 



6-8 8-10 

A 



B 

A 



SIZE BAN'CE: IN INCHES 

10-12 12-14 14-18 B-22 22-26 26-30 >m 



B 
A 



A 
C 

B 



B 



A MER'OJiRY COl^CEOTMTI'CN <0,5 PPH 

B fffi,R'CURY CONCEMrRATim 0,5-l.,0 PPM 

C :ffiRajRY CON'CTOTRATim 1,0-1,5 PPH 

.D MERCURY 'CONCENflRATia^ >l,5PBi 

- iiEpajRY DATA NOT AVALLffiLE TOE THIS SIZE 



*******REGRESSi™ DATA******* 
AGRESSION MODEL,: HG^iO*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT SI'D 


P^EED 


0,000132 


2,65999 


0,582 





0,00 


PIKE 


0,000222 


1,894 34 


0,62 3 


6 


0,52 


Y, PEPai 


0,000110 


2,65219 


0,682 





0,00 


B, CRflPPIE 


0,000019 


2,97136 


0,6 39 


i 


0,00 



MERiOJRY DATA SUf-tmRY 
QNimRIO MINISTRY O'F THE HWIRONf'.ENT, LABOFATO'RY S,ERVICES B'Bma:\ 



LOCATIONi LAKE ONTARIO 15, 1975 

SAMPLING' SITE: SUFflERSIOWNl COPl^'TYs GLENGARRY 

imm .SOURCE: MOE 



LAT/LOIMG: 4504/74 B 3 



SPEQES N 


MERCDIY 'CONC* 




MEAN RAN'GE 


B, BULLHEAD* 4S 


0,20 0,12- 0„34 


Y, PERQi * 47 


0„29 0,1^' 0.-,52 


PIKE. 2 


1.58 1„2(>- 1,96 



LENGTH (OU) 
MEAl^ mNGE 

]0,8 22,0- 35,0 

21,1 ,18,0- 26,9 
7 3,3 73,0" 7 3,6 



WIGHT'Cm,) %>=,5 

MEAN RANGE PiP^l 

452 128- 727 0,0 

133 80" 2 53 2,1 

2405 2 34^ 2468 100,0 



* SIZE ffECIFIC CLASS! FICATICK AVAILABLE 



tIERCORY COWCENTRATIOT IN .RELAIICN TO' FISH LENGTH 



SIZE RANGE IE INQIES 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

B„BUIliJEAD' - A A A A A - - - " 

Y„ PEROl - A A A B - - - - ~ 



A MEROORY CQ^IONTBATION C 5 P»l 

B ^ERCDRY CONCENTrATION 0,5-1,0 PPM 

C FERGURY CONCEN'TmTION 1,0-1,5 Pm 

D WRGURY C»CTNTRATION >l,5PR-i 

- MEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******BEGRESSim DAm ******* 
REGRESSI'CW MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 
B,BUIIflEAD 
Y, PERCH 



AO 
0,009139 
0,006567 



Al 
0,8990 3 
1.2 3629 



R 

,376 
,467 



BTD LEN. 


i 



HG 



AT STD, 

0,00 

0,00 



I 
I 



I 
I 

I 

I 
1 
t 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUMmRY 
ON'mRIO MINISTRY OF THE EWIRONMENT, LfiBORAIORY SERVICES BRMCH 



LOCATIOfJ: IA,KE, ONIARIO #7, 197§ 

SAMPLING SITE: L, ST, FRANCIS COUNTY : GLENGARRY 

4508/74 30 

DATA .SOURCE: HOE 



LAT/LCNGi 



SPEQES 


N MERCURY CONC, LENGTH (Ql,) fri:i'GHT{GM,) 


%>=,5 




MEAN RANGE MEAN RANGE MEAN RMGE 


PPM 


W., aJCKER 


15 0.51 0,20- 0,79 48,7 43,5- 57,0 1611 103 3- 2862 


53.3 


PIKE 


1 1,27 - - 75,0 - - 2861 


— 


WALLEYE 


* 19 1,32 0,60- 3,40 54,7 44,0- 75,0 1892 803- 40 72 


100,0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



SPEQ ES 

MALLEYE. 



MERCURY CONCENTRATICN IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >30 
---.-- B C D D D 



A MEROJiRY CdNlCEN'TmT ION <0, 5 PPM 

B MERCURY CONCENTPAT ION 0,5-1,0 PPM 

C ^ERCURY CONCENTRATION 1,0- 1,5 PH4 

D ^ERaJRY CONCENTRAT ION >1, 5 PPI4 _ 

- MERCURY DATA NOT AVAIIAELE FOR THIS SIZE 



*******REmESSIQN DAm******* 
REGRESSION M3DEL: HG^0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LMI, 


HG 


AT STD 


WAr.r.EYE 


O.OOOOIO 


2,93514 


0,920 


50 




0,93 



I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUMMARIES 



LAKE ERIE 



MEECURY D'AI'A SUMMARY 
asi'IARIO MINISTRY OF THE ENVIRCMMa^T, LABOMIDRY SERVICES BW^^CH 

LOCATIQnI: LAKE ERIE #1 197? 

SMILING ' site': PELEE ' ISLD ' " ODUWTY : ESSEX LAT/tDNG: 4147/8 240i 

DAm SOURCE;! MOE 



SPEQES 


N 


MERCURY COWC« 


LENGTH; (01,) 


WIGHT (»,) 


%>=,5 






MEAN EMiCE. 


MEAN mu(m 


MEAN RANGE 


PPM 


¥t„ BASS 


* 29 


0,12 0,01- 0,32 


25,5 9,0- 35,0 


254 13- 661 


0,0 


COtD 


* 30 


0,19 0,14- 0,25 


50,6 43,0- 69,0 


1465 82>- 4089 


0,0 


WALLEYE 


18 


0,22 0,16- 0, 30 


4L0 39,0- 48,0 


87 3 622- 1287 


0,0 



* SIZE .^ECIPIC BREAKDOWN AVAIIABLE' 



I-ERiCU'RY CONCENimTiaj IN RaATIOl TO. f ISH LEMJIII 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

W, BASS. A A A A A A - - - - 

ODiHO -----AAAA- 



A tEROJRY CQNCXi\IT:K\T I« C,5 PR': 

B I«RCURY CQNCENTmTION 0, 5-l,0PPM 

C MERCURY CONCE.NTFATIO!! 1,0-1,5 PPM 

D MER'OJRY CONCENTRATION >1,5 PPM 

- fCRCURY DATA NOT AVAILABLE TOP THIS SIZE 



****** *REa^ESSION DAm* ****** 
RBGRESSI'ON MODQ. ^ EG- A0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEK 


HG AT SID 


W, BASS 


0,000971 


1,45177 


0,52 3 





0,00 


OfflO 


0,006714 


0,8 4741 


0,672 


» 


0.00 



r 



MERCURY DATA :SUI#1A.RY 
OITARIO MINISTRY OF THE EWIBONMENT, LABORATORY SERVICES BR»^CH 

LOCATION: .LAKE ERIE #1, 1977 _ .^^T/on,^ 

SAMPLING SITE: POINT PaEE COUN'IY:ESSEX LAT'A'ONG: 4157/8232 

DAm .SOURCE: FOE 



SPEQES N MERCUBY CONC. LENCTH(CM,) ^EIGOT(Gf^) l>^«5 

^lEAN RMQE MEAN RANGE ME.AN RANGE PPM 

¥, PERQl 17 0,10' 0,0 7" '0,15 22.5 20,5- 25.0 144 99- 2% 0,0 



MERCURY DhTh ,SUPf#-RY 
ONTARIO' MINISTPY OF THE- QWII»#1EOT', LABO'RAIORY SERVICES BI¥^CH 

LOCATION: LAISE ERIE #1 1977 

SAI-'P ling' SITE: E, SISTER. ISLD COUlxHY i ESSEX LAT/LONG: 4,149/8 252 

DAIA SOy,RCE: MOE 



LENGrH(Ql,) 'hEIGifrCGM,) %>-«5 

imm MKGE MEAN RANGE PPM 

37,3 30,0- 45-0 535 276- 845 0,0 

18,6 17,5" 19,5 81 66- 91 0,0 



SPEQ ES 


N I^^ERCUPY CONG, 




M^N RAT^'CE 


WALLEYE 


8 0,.18 0,1 3- 0*23 


Y, PERai 


9 0.13 0,07- 0,20 



r 



MERCURY DMh SOWaBY 
CETMIO' MINISTRY OP THE ENVI,RasiMENT, LABOPATDRY SERVICES BBmCE 

mmTia^: .LA,KE ERIE U, 1977 .....^/o^.^ 

SAM^'LINS SITE: OOLffiESTER COJNTYiESSEX LOTAONG::4159/8256. 

DA-m .SOUR^::. MDE 



SPEa ES U MEROJiPY CONC, LEmTE (OU) ICIGHT (Gf'U I %>=- 5' 

MEAN RPWGE MEAN RAN'ffi MEM ,RAN'C3E PPM 

kmLEYE 4 0,10 0.19- 0,45 47,8 45,0- 53,0 1203 SIO-- 1830 0,0 



f-.EKCU'RY DAl?^ SUIimKY 
Q:\ITARIO I'lINJSTRY O'F THE OOVim^'f-'EMT, L^BORA'IORY SERVICES 'BR/^J'^Q! 

LOttTi™: LAKE ERIE #1, 1976 

SMPLING SITE: - COU^NlYj ESSEX LAl/LONC: 4 202/8.245 

DATA SOURCE: FPJ3 



,SPEaES N HERCUKY CQnC, LEi^lOH (QU) l€JGHT'('CI%) _ 1>=,5 

t-lEAN RM(£ flEAK RAt^GE MEAN RANGE PPM 

WALLEYE * 195 0,51 0,0'9- 1«25 36,1 24,0- 63,0 548 125- 5000 8,2 

* SIZE SPECIFIC OLASSIFI'CA'I'ia^ AVAILABLE 



KROJRY CONCENimTlON' It. RELATIQi^ TO FISH LENC?rH 



SIZE RAtNJGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 a-lO 10-12 1-2-14 14-18 18-22 22^26 26-50 > 30 

W,AtIiEYE, - - A A A A B B C 



A tEROJRY CONCENTmTI'OM <0,5PH'' 

B ^ERGU'RY CONCENTOATION 0,5-1^,0 P»i 

C HERCU'RY CONCENimTIQ^ 1,0-1,5 PPM 

D IvERCURY CCBCEN'TmTia^ >1, 5 PH'I 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSia^ Dhm******* 
REGRESSiaM. MODEL: BG^0*L"a1 



SPTCIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG 


AT SID 


ImALLEYE 


0.0004 54 


1,7978 4 


0,7 56 


50 




0,52 



MERCORY DMh SUrfftRY 
Q'ill^IO MIMISTRY OF THE ■ESlVIH^jrCWT, LAEOFfflOEY' SERVICES £.Fi*'ICH 



L0mTI0i>j: .LAKE EFIE #1, 1970 

SM'WLim SITEi PELEE PASS«, 0CUN1Y: ESSEX 

Dftm SOOICE: E'EE 



LATAa'.^C:4152/82B 



SF,Ea:Es 




N 


I^EFOURi CONC 


, 


LENGTH iQU] 




I^EIGBTCCf:,) 




%>=,5 








I^EAN 


RANCE 


f'EM 


m\H€C 


KEAK 


range: 


PPM 


PIKE 




1 


0„98 


— 


— 


48,0 


_ 


_■ 


880 


- 


— 


— 


Yn PEKCH 




32 


0,4 7 


0,15-' 


1,10 


21,4 


18,0" 


2S,0 


154 


70- 


410 


37,5 


VvATiECYL 




8 


0,,39 


Oi,l5- 


0,53 


25,4 


23,0- 


28,8 


176 


110- 


2 30 


12,5 


C, Q^'FISf 


J* 


5 


0,85 


0,56- 


1,20 


33,5 


2S,0'- 


42,5 


621 


310- 


1.300 


100,0 


t,K, DPUK 


* 


12 


0«4 5 


0,19- 


0,85 


2 7, 7 


19,0- 


4 2,5 


353 


90" 


850 


41,7 


v^, BASS 


* 


44 


0,69 


0,11- 


2,2C 


24,8 


15,0- 


36,5 


2 74 


50- 


760 


6 3,6 


a. ELI 




2 


0, 36 


0,28- 


0,4 3 


20,0 


18,5- 


21,5 


54 


52- 


56 


0,0 


b„[j, LASS 


* 


7 


0.86 


0,68- 


1,40 


24,8 


21,0- 


38,4 


319 


18^0- 


990 


100,0 


CDiJQ 




1 


0,16 


™ 


- 


27,6 


- 


- 


260 


— 


— 


— 



* SIZE SPECIFIC CLASSLFICATiaM AVAILABLE 



MEFai.RY CONCEKIFMiav' It; RELATION TO FISH LENGTh 



SI2.E M.rcE m mams 

SPEQES <6 6--8 .fr-lO 10^12 ,12-14 14«ie .18-22 22-26 26-30 >30 

C, CAiFISFt - - £ L B. C D - - - 

f,V», DWh - A A A B E C 

I., MSS AACnCD-"--- 

S,.l4, 3ASS •- £ B C C t - - - - 



A t^.p.CDKY CO.NCEi41MriOK C5P.R- 

b lEBWRY OONCEi.^TPAfI-ia>i a 5-1,0 FR1 

C liEEOJRY CQWCEi^TrAT.IOt^ 1,0^1,5 PHI 

D tCRCUiRY COcCElu'irm .luN' >1, 5 PRl 

- !lERaj'.RY LATA ^iOl MAlLAEUl EOF THIS SIZE 



*******RECRESSIQv DAm ******* 
KECRESSICtsI .tl'QLEL: BG^0*irAl 



a^ECIES 


AO 


Al 


R 


S*ID LLK, 


HG AT STD 


C, CATFISH 


0,002284 


1,67917 


0,940 





0,00 


i-,l¥, .DRUn 


0,005.18.2 


1, 3 3024 


0,8 3 3 


.& 


0,00 


*v, BASS. 


0,00!0501 


2,21517 


0,740 


i 


0,00 


S,H, BASS 


0,02447 7 


1,10578 


0,092 


« 


0,00 



I 

I 

I 

I 
I 
I 



I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



FERajRY DATA SU!-fmRY 
QNTARIO MINISTRY OF THE ENVIICI#i£NT| MBORAIORY SERVICES BraWCH 

LOCATICM: LAKE ERIE #2, 1977 

SAf/PLIISIG SITE: P,ALMA(10r! OFF COUNTY: KEf^T L AT/LONG: 4211/8215 

DAm SOURCE: MOE 



SPECIK N MERCUPY CONC, LENGTH (Ql,) VEIGHT(GM,) l>=,5 

MEAN RAN'GE MEAN RANGE mm RANGE PPM 

Y, PERCH 3 0,05 0^03- 0,07 25,2 24,5- 26,0 234 208- 258 0«0 



nEROJFY DMA SUI^^imRY 

us'iMuo r.mis'i'm Of the EtwiFO^r;EKi", LftDor^MORY sepvices bk/^vCK 



LOCAIIQ;.: LAKE ERIE |2, 1970 

SAT^LIi'^ SITE: m.E2>TLUi COUKIY: K,CWiT 

iMm SOLRCE: t'EB 



LAT/L,ClC:4206/822'7 



SPEQ is: 


1*^ 


i.ERCURY OOiC 


LEKCTli CQ'^,) 


lI]IGIfI*(GF','| 




t>=,5 






KEAI-* MKCE 


t'!EAM FM'im 


VEMh 


BMCE 


ppr: 


Y„ FEEai 


* 22 


0',21 Q.O^ 0'„91 


19,7 16,0" il,0 


113 


55-- 


390 


4.5 


aWT 


8 


0.2 Ct 0.0^2=- 0:,32 


18,2 15,0- 22,0' 


46 


17- 


71 


0,0 


F«Sv„ DRpr: 


6 


0,44 0-0^5- 0,84 


26,2 19,0- 41,0 


32 3 


80- 


8 50 


31,3 


M.B7IFE 


7 


G^Ol 0.0i2» 0',0'5 


18,1 15,0- 21,0 


m 


60- 


120 


0,0 


W« BASS. 


7 


0,74 0,2 5- 1,5:0' 


24,5 21,5- 32,0 


270 


170- 


580 


42, S 


* SIZE ffECIFIC 


CMSSIf'ICA'l I'Otv AVAIL/^LE 











iEKGJFY CCiXEiMTr-M-IOv IN FlijAlia^l 10 FISK LE'NGTli 



blZL I¥\W3E IN IN'OiES 
SPEQES <6 6-e S-10 10-12 12-14 14"-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Y, PEEai AAAAE ^„-™. « 



A EEP'OjiRY COK^CEWTPM-IGK 4), 5 PR: 
•to rERCURY COi^CEi^lPAiaGrt 0,5-1,0 PHI 
C tEF^OJRY COwCElJ'IPm' ICW 1, 0-1, 5 PK ■ 
U riEE'OUKY CGMCEw'IIM/ICiN >1,5FF!". 

IlERCUKY DATA i^GT AVAlIAEIt POP THIS SIZE 



*******PEG<ESGia< DAm ******* 
ivBGRESSI'CXnj r;OEJ.L: tiG=A'0*'i" Al 



L.PECIDS AO Al i> 

Y, PEBCti Q, 000134 2,40041 0,570 



3'ID Ll,'i. m AT GTP. 
P 0,00 



MEROJRY DATA SUfflARY 
iCNTMIO MINISTRY O'F THE ENVIRDNHENT, LAB0RA10PY SERVI'CES BRANCT 

LOCATION: LAKE ERIE #J, 1977 

SAMPLING SITE: PORT OT-ANLEY COTNTYrELGIN LAT/LONG: 4240/8115 

mm SOURCE: MOE 



LBJGI'fl (OM .) WEIGOT (GM, ) %>«« 5 

ME.™ RANGE ME,AN RANGE PPM 

35.5 27,0- iOi,Oi 673 156- 2620 0'„0 

21,8 19,0- 25,0 143 99- 215 0,0 



SPEa,ES 


N f'ERCURY CONC, 




MEAN lANffi 


COIC 


20 0,15 0,08- 0,24 


Y, PERCe 


27 0,05 0,01- 0,09 



aWARIO [ilNISTRY OF THE EWIEOHf 'EKT, hmOrJWMY SERVICES BRANa! 

L0CATI0L^3: LAKE ERIE #3, 1976 

SMPLItC SITE: - CCUi^lY: ELGIN LAT/LONG: 4240/811B 

DAm SOURCE: FRD 



spcaEs 


u 


ftERCEHY CO£^C, 


LLUGTH (aU) 




i-vEiGeT'(cr',) 




%>=,5 






t'EM 


RANGE 


lEM 


.RAWGE 


FEm 


PM4CE 


PPFi 


F,K, DRUi: * 


6 


0,15 


0,05" 0,43 


28,6 


20,0- 


36,0 


345 


12 3- 


575 


0,0 


U. BAffii 


1 


0,05 


- „ 


14,0 


'- 


— 


65 


— 


— 


— 


ALEX-ilFE 


5 


0,04 


0,03- 0,05 


14,9 


12,0- 


17,5 


178 


120- 


225 


0,0 


Y, PERQl * 


^ c 

J. w 


0,10 


0,01- 0,23 


22, S' 


13,0- 


34,0 


20M 


175- 


G05 


0,0 


C, Si-]AL 


2 


0,0 3 


0,0 3- 0,0 3 


1C,5 


1P,0- 


11,0 


"m 


47- 


69 


0,0 


L, SHHEK 


3 


o,oe 


0,07- 0,10 


9, : 


G,'0~ 


11,0 


127 


c)5- 


177 


0,0 


a ;ELr * 


G 


0,05 


0,0 3i" 0,06 


14,0 


1 3,0- 


15,0 


136 


162- 


212 


0,0 


* SIZE SPEC 


:iFic 


CLa.SS 


IFICATIQ^ AVAILABLE 



















SIZE 


6-0 


3-10 


10-12 


A 


A 


A 


A 


/\ 


n 


A 


„ 


- 



IjSRCUFY CONOCtiTEATIO;^ lU RELi^lIQ'^ TO FISH LCK?rii 



bFEQES <6 6-0 3-10 10-12 12-K 14-16 18-22 22-26 26-30 >30 

F,!"', DruTr-; - a a a p. e 

Y, PERQi A A /\ /^ P: L 

EiELT A 



A rCRCURY COt^CLi-.irAlICi-; <0, 5 t-K ■ 
b t£,niajR!£ CO::;Ci:f^"il^TICi. 0,5-1,0 I/H: 
C nEROJRY C0-NiC£w1iATlU-J l,'a-l,5 PR- 
u f'ERCbRY C0WCEt4*ir'AIIG!\ >l.,5PPr; 

[-iiCR'CURY DM' A L^iOr A^AIIA-uLE. fCR TdllJ SIZE 



*#*****p tCREEGlOCM uAlA******* 
iyX'RESSia^ ri'OCEL: HC=AO*L"Al 



SPECIES 


m 


Al 


R 


STD LEf^, 


\IQ M' STD 


F,U„ DRUM 


0,000005 


3,0 3127 


0,C94 





0,00 


Y, PERCH 


0,000004 


3,09094 


0,79 3 


0- 


0,00 


3-]£lhT 


0,000009 


3,20457 


0,846 


i 


. 0,00 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 

1 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUtf-IARY 
CN-mRIO MINISTRY OF THE HWIROJMENT, LABORATORY SEM^ICES BRANiOl 

LOCATION: LAKE ERIE #4, 1977 

SAMPLING SITES - COUNTY: NORFOLK LAT/LONG: 4240/8010 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N MERCURY CONC, LENGTH (Q-?,) 

MEAN RANCE IlEAN RANGE 

RAIJBOW 14 0,24 0.15- 0«M 57.5 38,5- 72,5 



k-EIGHr(GM,) 


%>=,5 


mm mmm 


PPM 


2041 688- 1444 


0,0 






LQCAIIOR'. LAKE EBIE #4, 1970 

^M'WLIUC SITE I L^ WOlhl EM OjUi^TY: NORf'QLK 

mm ,000 RCE: llMi 



LATAOKG- 4240/80101 



SPEQ ES 


W 


I-fPCURY COKCn 


LQ'^GIE (QU) 


KEIGOTCGn,} 


%>=,5 






IMm RANGE 


mm PMlCE 


HEMi 


RAICE 


PPM 


F^%^ DRUM 


5 


0a4 0«08- 0,22 


22.0 17,5- 34,0 


190 


6 0- 560 


0,0 


Y, PERQi 


16 


0,13 0.04- 0,35 


22, i 20«,0"' 25,5 


160 


100- 240 


0,0 


PIKE 


4 


0,44 01,34- 0,53 


6 2,2 53,4- 78,0 


1660 


920- 3090 


25,0 


SJU BASS 


5 


0,18 0,11- 0,23 


2 3,8 20,0- 25,0 


220 


160- 260 


0„0 



fffiRajKY DMft SWf«RY 

QnIiTMIO' minister of the ENVIBONMENT , L»ORATORY SERVICES BRM^'OI' 

LOCATION; LAI® ERIE_#5,_ 1977 

SMjPLI,NG SITE: EA.STERN BASIN COUNIY: - LAT/LONG: 4245/7 9B0' 

DA,m SOURCE: fCE 



SPEQ ES N 


.MERCURY CONC, 


LENGTH COI,| 


liEIGHT(aw,) 


%>^^, 5 




imm. mMm 


mm^ RANGE 


mm 


RANGE 


PPM 


Y,, PERai * 75 


0«08 0,02^ 0.30 


19,0 12,5- 27,5 


101 


27- 2 75 


0,0 


OOHD 9 


0,101 0'.06" 0>12 


47,7 27,5" 60„0 


1599 


216- 2857 


0.0 


WAr.r,Effi * 19 


0,22 0,12- 0,40 


44, S 34,0- 60,5 


992 


289- 2288 


0,0 


S.,M, BASS * 35 


0,2 3 0,08- 0,8 3. 


31,7 16,5- 43,5 


516 


198- 13 3 3 


8,6 


Pli^ * 30 


0,30 0,1 ■}- 0,79 


56,1 44,5- 7 5,0 


1110 


580- 26 39 


13,3 



SIZE ffECIFIC CLASS! FI CAT la^] AVAILABLE 



I'-ffiRCURY COtt'CENlM'IlCKT IN RajAI'lCl'] TO FISK LENGTH 



SIZE RAICE IN IlsiaffiS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 

Y, PEROi, A A A A A - - - - - 

hALLEYE ----AAAAB. - 

S,M, BASS A A A A A B b - - - 

PIKE -----A A. ABB 



A FERCURY COJCEIvTEATIOM €l, 5 P»i 

B tEROUOT COKCEMl RATION Oi, 5-1,0 PHI 

C f'ERCURY COt^iCEKTRATIiQvl 1,'0-'1,5 PBI 

D .ffiRCU'RY COMCENTTC^l'IDN >1, 5 PH'l 

- .MEROORY DATA WOT' AVAIIABLE PCR THIS SIZE 



*******REGKESSION DAm******* 
.RBGRESSiaNi: MODEL: BG^A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


OTD LEW, 


HG Al' STD 


Y, PERCH 


0,00017 3 


2,0 35 34 


0,702 





0,00 


WALLEYE 


0,000308 


1,71670 


0,821 


50 


0,25 


S,M, BASS 


0,00002 7 


2,58114 


0,891 





0,00 


PIKE 


0,000005 


2,70n4 


0,6 37 


60 


0,31 



MIRCURY DATA SUMMARIES 



LAKE ST. CLAIR 



MEBCORY DATA SU»mRY 

CWmRIO MINISTRY O'F THE ©IVIBCM,MEIslT, MMRAroRY SE3RVICES BRWCH 



LOCATICN: LAKE ST, CLAIB, 
TOWMSHP: TILBURY 
DAm a)URCE: MOE 



1977 
COWTY: ESSEX 



LAT/LOmi 4218/8231 



SPEQES 


N 


MERCURY CONC 


m 


LENCTHCOl,) 




WIC3IT'(CM,) 




l>^,5 






MEm 


Bmm 


hmm 


RANGE 


MEM 


RANGE 


PPM 


CAW * 


41 


0,59 


0.14- 


1,30 


57, 5 


43,1- 


81,2 


2891 


1165- 


8 310 


58,5 


€• miFISH* 


51 


0.4 3 


0,15" 


1,00 


49,2 


22,2- 


67,1 


1367 


85- 


3785 


29,4 


S,M,, BASS 


21 


0.76 


0,16-- 


1,20 


34, 9 


26,0- 


42,2 


697 


250- 


1225 


90,5 


W« BASS * 


61 


0.79 


0,08- 


1, 90 


32„ 7 


25,3- 


39,6 


506 


210- 


815 


62,3 


mLLEffi * 


60 


0»99 


0,16- 


2,70 


50,1 


33,9- 


69,3 


124 3 


330- 


28 30 


71,7 


R, BASS * 


41 


0„82 


0,20" 


1,60 


21,4 


16,4- 


26.2 


201 


105- 


400 


82, 9 


PIKE 


10 


1,9 3 


0.51- 


3,50 


75,3 


54.3- 


94,2 


2504 


655- 


5 325 


100.0 


f . PERCH * 


31 


0.47 


0,16- 


1,20 


24, 3 


17,0- 


32,1 


185 


55^ 


410 


35.5 


* SIZE ^ECIFIC BRmKDOW AVAIIABLE 

















MEKOIBY CONCTNT'RATIQN IN mLhTim TO FISH LENGTH.. 



SPKIES 

C, 'miFISH 

w, Bhm 

mLLEYE 
R, BASS 
Y, PERCH 



SIZE RANGE IN MCHES 
<6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 



— 


— 


- 


— 


A 


A 


B 


B 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


B 


B 


— 


A 


A 


C 


D 


— 


— 


— 


- 


— 


... 


A 


E 


C 


D 


D 


B 


C 


D 


B 


- 


« 


- 


— 


A 


A 


B 


C 


« 


-- 


•^ 


» 



A MERCORY CON'CEN TROT ION <0,5 FEW 

B MircURY CONCENIRffl'IOri 0,5-l,0PPM, 

C MERaJRY CONCENTRATION 1,0-1,5 PPM 

D ffiROJRY CONCENTRATION >1,5 PWl 

- MERCURY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 



* *** * * *R EaRESSION DAm * ****** 



RBGRESSIOi 


MODEL: HG- i 


\0*L Al 








SPECIES 


m 


M 


m 


STD LEII 


HG AT STD 


CARP 


0,000321 


1,82567' 


0,4M 





0,00 


C, CATFISH 


0,00066 3 


1,64 304 


0.748 





0,00 


W, BASS 


0,000000 


4.78573 


0,828 





0,00 


WALLEYE 


0,000011 


2,8710 3 


0,860 


m 


0.86 


R, BASS 


0,000165 


2,75540 


0,700 





0,00 


Y. PEPCH 


0,000144 


2,49264 


0.662 


i 


0,00 



MERCURY DhTA SU»RRY 
Q^iTMIO niNiei'RY OF THE EINVIFONMENT,, LPmimOm SEFVI'ffiS BBM-IOT 



LOC^TI'CN,: LAKE SI', CL^IE, 
.SMPLING SITES -■ 
«m SOU' ICE; 'mE 



1976 

COL'N'IY: ESSEK & KEWT 



LAT/LOfC> 4228/8240 



SPEaES 


,W 


MEFiOJ'RY CQ'C 


. 


L,EN:GrH {Q^U) 




reiGPITCQU) 




%>^,5 






MEAN 


PMGE 


HEAM 


RANGE 


mm 


hmm 


PPf' 


VvMJ.E'YE * 


246 


0,9i 


oai- 


i.00 


47,3 


27.4- 


70.^6 


1278 


205- 


4087 


66.3 


R. B^SS * 


77 


1,05 


0.17- 


2,20 


20,9 


14.4- 


25.9 


212 


6 3- 


365 


87.0 


K, BASS * 


65 


0,93 


oao- 


2,03 


31.3 


18.5- 


46,4 


594 


13?- 


2114 


78.5 


Y, PERGi 


14 


0,96 


0,11- 


2.86 


22,4 


17,7- 


26.5 


159 


70- 


250 


71,4 


S,M, BASS * 


28 


1.19 


0*24- 


3,67 


35,1 


17.6- 


46.3 


802 


15 3- 


1600 


92, 9 


M, ,aJCKEF * 


23 


0,81 


0,06- 


1.90 


42.5 


34.6- 


49.9 


106^4 


580- 


1690 


6 9,6 


CAFP * 


104 


0,79 


0,16- 


1.50 


53,8 


33.^ 


75.4 


3444 


825- 


8855 


76.0 


C, mTFISB 


55 


0,77 


0.35- 


1,89 


53,4 


22.3- 


67.8 


2 304 


200- 


3897 


8 3.6 


PIKE * 


50 


1,64 


0,20- 


3.80 


68.4 


45,4- 


91.9 


2393 


596- 


6000 


92.0 


J-iOSKIE 


4 


0,79 


0,24- 


1.80 


80.7 


74,4- 


97. 3 


4629 


3 34 3- 


7900 


50,0 


LJ4. BASS 


16 


1, i4 


0.89- 


2,10 


32,0 


22.^' 


35.6 


596 


204- 


10 3 3 


100,0 


B, CRftP'PIE* 


48 


0.69 


0,22- 


2,00 


23. 3 


18.0- 


28.4 


258 


100- 


432 


62.5 


P'SEED 


4 


0,57 


0,3:5- 


0.77 


18,8 


17.0- 


20.0 


175 


134- 


198 


75,0 


ELUE'GI,LL 


7 


0-6 3 


0.47- 


0.80 


19, 3 


15.6- 


21,8 


197 


108- 


295 


71.4 



* SIZE ,SP'ECIFIC CLASSIFICATI'CN AVAILABLE 



'•^^srwrnm^m' 



IME ST, Cmil, 1976 (CONI'B) 



i-'EKCURY CONCEOTRATION IN RELATira TO^ FISI LENCT'll 



SPECIES 

WALLElffi 

R« BASS 

W, BASS 

3,14, BASS 

W, SUCKER 

CARP 

PIKE 

B^ C^PIE 



<6 



6-8 

B 

A 
A 



8-10 
A 
D 
E 
B 



SIZE FmCE IN INQiES 
10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- ■!0 > JO 



A 
D 
B 
B 



A 
D 
B 
C 

A 
E 



C 

c 

E 

B 
E 



D 
D 
D 

B 

C 



B 
C 



D 



D 



C 

D 



A FEROJRY CONCTOTPATIOK ■<D,5PPM 

B MEROU'RY CO'NCEN'imTia^ 0,5-1,0 PPF 

C ECRCURY CO'NCENimTiax^ 1.0-1,5 PPH 

D ^ERCURY CO'WCENTRATiad >1,5 PPM 

- nEROJiRY DATA NOT' AmiLACLE FOR TlffS SIZE 



* *** ***RECRESSI m DATA** **** * 
.REGRESSION MODELS HG^!0*L"A1 



.SECIES 


AO 


Al 


R: 


ST'D LEN, EC AT STD 


WALLEYE 


0,000280 


2,05600 


0,680 


50 


,87 


R, BASS 


0,000512 


2,40832 


0,652 





0,00 


W, EASS^ 


0,011015 


1,2!622 


0,299 





0,00 


S,M, BASS 


0,00i8897 


1, H550 


0,492 


i 

i 


0,00 


W, SUCKEB 


0,000000 


5,60770 


0,581 


0,00 


CARP' 


0,020998 


0,88771 


0,288 


a 


0,00 


PIKE 


0,0010 39 


1,71345 


0,4,57 


60 


1,16 


B, CRAPPIE 


0,000027 


1,184 » 


0,713 





0,0'0 



^■''EPajFl DATA GUri-mRY 
a^TARIO MINISTRY OF THE ENVIK»]fIE:NT, LfflORATOP.Y SERVICES. BRANCH 



LO^TION: LAKE ST, CLAIL', 1974 



SAT-PLIMG SITE: - 
DA-m SOU'RCE: P'''OE 



CaiNTYi ESSEX & mm Lm/ha^Cz 42,28/8240 



SPEa ES 


iNl 


MEB'OJEY CCKC 


, 


LENTTlj (G-^,) 




frEICm(G,M,) 




%.>=,5 






MEAN 


Bmm 


fiEAJS. 


RANGE 


imm 


WMGE 


P»1 


Y„ PERffl * 


259 


0,36 


0,08- 


1,68 


17,0 


5,5-' 


28,2 


87 


2- 


315 


22,8 


P'„i\i, Dmt' * 


62 


0,64 


0,08- 


4, 10 


28,5 


19,5- 


47,5 


2 97 


70- 


1295 


48,4 


RJi^SUCKK* 


51 


0,92 


0,12- 


2,17 


37,8 


23,3- 


55, 1 


8 99 


125- 


2845 


68,6 


B, CRAP PIE* 


67 


0,89 


0,17- 


3, 72 


2 3,0 


13,01- 


29,5 


247 


35- 


550 


76,1 


C« CATFISH* 


59 


0,9 3 


0,24- 


i, 53 


48,2 


26,4- 


65,5 


1752 


210- 


4 535 


79,7 


CAm * 


67 


0,69 


0,09- 


1, 52 


4C,0 


37, 5- 


83,3 


2448 


1015- 11577 


70,1 


W. BASS. * 


70 


0,79 


0,19- 


2,17 


26,4 


19,9- 


34,7 


354 


us- 


855 


60,0 


P'SEED * 


74 


0,57 


0,19- 


1,15 


17,6 


13,5- 


20,9 


158 


es- 


270 


58,1 


B:, BASS * 


69 


lai 


0„22- 


2,42 


20,2 


13,4- 


28,0 


191 


50- 


365 


92,0 


PIKE * 


50 


2,47 


0,90- 


6,75 


74,1 


46, 7- 


92,7 


2866 


690- 


5275 


100,0 


BLUEGILL * 


45 


0,84 


0, J5- 


1,24 


19,2 


12, 3- 


2i0 


191 


4^ 


3 30 


86,7 


L,M„ BASS * 


19 


1,96 


0,52- 


4,74 


32,5 


18,7" 


41,8 


567 


9,5- 


1220 


100,0 


S«M, BASS * 


4 5 


1,50 


0,55-' 


4,80 


35,0 


17,,5- 


47,8 


800 


85- 


1945 


100,0 


'iU S'OCKER * 


51 


0,9 3 


0,11- 


2,1 J 


40,8 


27,6- 


50,2 


900 


46- 


1645 


72, 5 


Q-C„aJCI^:R* 


26 


0.72 


0,09- 


1,78 


39,2 


33,6- 


4 3,5 


1 378 


760- 


2125 


50,0 


KATJ-EYE, * 


5SC 


0,98 


0,10- 


3,15 


41,3 


14,3^ 


67,7 


959 


27- 


3 315 


78,0 


B^BUIlilEAD 


2 


1,01 


0,97- 


1,05 


12,3 


31,9- 


32,, 7 


4 36^ 


4 35- 


4 37 


100,0 


V';. CRAP PIE 


^ 

d 


0«2 3 


0,17- 


0,29 


24,8 


2 3,0- 


26,5 


2 34 


195- 


273 


0,0 



* SIZE .SPECIFIC CLASSI,FICAIia^' AVAILAELE 



I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 



LAKE ST^, CI/JR, 1974 (CONI'D) 



flERCX'PY CONCENTRAl-lOtN Ii^ FELAl'ICi^ TO FISH LENGTfi 



SPECI ES 
Y, PERCH 
F^hn BRWl 
R^H, SUCKER 
B^ CRAP PIE 
C« CAIFIStl 
CARP 
Vin BASS 
P'SEED 
R« BASS 
PIKE 

BLUEGnjL 
L,M« BASS 
S„,M, BASS 
\i„ SUCKER 
C-CSUCKER 
WALLEYE 



<6 

A 



A 



6—3 

A 
A 



A 
D 
C 

r> 
JLj 

B 
A 



8-10 
A 
A 
A 
C 
A 

D 
C 
D 

C 

E. 

B. 
A 



SIZE EAICE m INQIES 
10-12 12-14 14-18 18-22 
E - - 



22-26 26-30 >30 



C 
B 
D 

B 
A 



A 



D 
C 

A 

A 
D 



D 
D 

C 
D 

C 



D 

D 

C 

E 



C 

c 

c 

D 

D 
n 



c 
c 



c 
c 



D 



D 



D 



A t'EROJ'RY Ca^CENlRATICK <3D^5P»I 
B fCRCU'RY CONCENTRATION 0.1,5-1,0 PBi 
C fCRCURY Ca^CEMTRATION 1«0-1«5 PPI^-I 
D F-EROJ-RY CONCENIRATION >1,5PR1 

MERajRY DATA UOI. AVAIIABLE FOP THS SIZE 



****** *TECUESSim DA'IA******* 
REG•RESSIa^E MODEL: I-!G^A0*L''A1 



SPECIES 


m 


Al 


m 


SW LEh'„ t 


iG m STD 


Y, PERai 


0,018 384 


1,00755 


0,729 


,g; 


0,00 


F,W, DOTM 


0,000001 


4,04546 


0„864 


i 


0,00 


RJ-USUCI^E 


0,000051 


2,6 36 32 


0,545 


1 


0,00 


E,,, GRAPPIE 


0,000032 


3,213 31 


0,771 


i 


0,00 


C. CATFISH 


0,001991 


1,5582 3 


0,650 


1 


0,00 


CAMP 


0,0007 3 3 


1,7 3568 


0,442 


i 


0,00 


W« BASS 


0,000021 


3,17766 


0,840 


i 


0,00 


P 'SEED 


0,002128 


1,91692 


0, 362 


§ 


0,00 


R« BASS 


0,000912 


2,3 3525 


0,775 





0,00 


PIKE 


0,002127 


1,620 34 


0,5 38 


60 


1,62 


BLUEGILL 


0,00168 3 


2,0884 7 


0,7 39 





0,0i0 


L,.M, BASS 


0,00044 3 


2,38183 


0,796 


:i 


OwOO 


S,M« BASS 


0,000752 


2,10046 


0,825 


© 


0,00 


K, SUCKER 


0,000000 


4, 32781 


0,55 3 





0,0'0 


QX,SUCKE,R 


0,000000 


8,324 3 3 


0,791 





0,0'0 


WALLEYE 


0,002701 


1,54910 


0,8 39 


50 


1,16 



MEFCURY DATA SUI-fftRY 
QsIT^IO' fllNISTB'Y O'F THE EM/IBailEMT, LAEO'EATOPY SERVICES BRMiai 

LOCATIOij LAKE OT« ClMTi , 197 3 

SMPLIM3 SITEi - DISTBICTi ESSEX & KENT' LM'/LCmi 

4228/8240 

DA-m SOURCE: WE 



SPEQ ES N IvffiFCORY COKC , LEl\iGrH (au) WimTi Q-U ) *>= - 5 

imm mm(E mm ran'GE imfm range ppm 

PIKE * 101 2™51 0,30- 6™ 35 65,6 27,> 92.5 2082 132- 5370 97.0 

W, BA.SS. * ■ 99 laS 0,19- 2,99 27,3 10, 5- 33,5 406 16- 710 85,9 

L,M, BASS * 46 1,10 0,08- 3,06- 23.9 4«0~ 43,0 396^ 1- 1325 67,4 

B,BUILHEM]'* 109 0,95 Oa> 2,31 30,7 21, 'Ch- 37,0 455 205- 3365 88,1 

B, CKffPIE* 162 0„61 0,06- 2,61 18,1 5, .3- 33,5 142 2- 530 57.4 

B.UJEGILL * 194 0,62 0,17- 1,48 14,0 3,0- 2,2,0 101 CH 345 53,1 

Y, PEBai * 375 0,45 0,08- 2,05 16,2 6,6- 29,0 69 4- 395 30,4 

mooneye: * 26 0.26 0,18- 0,42 14,5 11,2- 2S,0 50 14- 355 0,0 

E, SHINER * 48 0,23 0,12- 0,43 7,7 5,0^- 9,6 5 1- 14 0,0 

S, SlflNER * 67 0,37 0,12- 0,62 8,4 4,4- 11.0 8 1- 12 6.0 

BROOKS, 27 0,16 0,11- 0,26 6,5 6,1- 7,0 1 1- 2 0,0 

G, SfflNEB' * 63 0',29 0,11- 0,59 8,3 5,5- 11,5 7 1- 20 9,5 

GAR PIKE 4 1,71 0,09- 4,36 51,2 44,2- 61,5 219 120- 36 3 50', 

RAItBOVv 1 0,07 - - 14,4 - - 29 

ALEWIFE * 69 0,13 0,04- 0,37 12.9 5,> 16,5 24 2- 41 0,0 

CAW * 105 0,91 0,12- 2,64 50.1 28,0- 74,0 2750 425- 70 37 8 2,9 

R,H,SUCMR* 51 1,24 0,08- 6, K 37,6 26,5- 60.0 902 290- 3750 72,5 

WALLEYE * 291 1,14 0.1.3- 4,99 40,2 13.0- 67,5 853 22- 3095 79,7 

T, PERQi * 10 0,25 0,14- 0,50 6.7 5, > 9,0 4 2- 9 10.0 

CRAWISH 1 0,14 - - 5,2 - - 3 - 

W, CRAPPIE* 10 0,32 0,07- 1,16 11,2 5,6- 24,0 46 2- 201 20,0 

B, SMNER 6 0,30 0,17- 0.39 4,3 3,'9- 4,9 11-1 0.0 

P'SEED * 136 0,68 0.13- 1,6 3 15,5 7,5- 20,5 117 10- 280 69,9 

S,M, BASS * ""66 1,37 0,4 '3- 3.50 3 3,2 22,5- 49,5 738 210- 2150 93.9 

■OMl 7 0,16 0.0^ 0,26 8,1 7,1- 8,8 49 32- 69 0,0 

G, SHAD * 9 0.09 0,05- 0,12 24,5 3,7- 34,0 366 1- 7 30 0,0 

F,W, DRUT'l * 102 0,84 0,14- 2.51 31,7 18.0- 56.0 431 65- 1860 74.5 

BDWFIN 4 2.65 1,10- 4,54 51.9 45.5- 60,0 1343 87i0- 20'28 100,0 

R.BASS * 112 1.14 0,2 3- 3.84 19,5 9,1- 27.0 179 17- 420 90^.2 

W, SUCKER * 51 1,24 0,22- 3,10 40,8 7,8- 49,0 979 6- 1655 82.4 

* SIZE .aPECIFIC CLASSIFICATICtxi AVAILABLE 



I 
I 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



IME ST, CLAIR, 197 3 (CONT'D) 



riERCURY CONCENi'RATION IN RELATIiCN TO FISH LENGTH 



SPECIES 
PIKE 
W, 3ASS 

B^BULLHEAD 
E, CRAP PIE 
B.LUEGILL 
Y, PEROi 
MOONEYE 
E„ SHINER 
S« SHINER 
G, SHINER 
ALE:WIFE 
CARP 

R«H •SUCKER 
tmLLEYE: 
T,, PER'CH 
W, CRAP PIE 
P 'SEED 
S«H, BASS 
Gn SHAD 

R„ BASS 

W,. SUCKER 



<6 

A 
A 

A 

E 
A 

A 

B 

A 
A 



A 
C 

A 
3 

A 

B 
A 



6"8 



B 
A 
B 

E 
B 

A 



8-.10 
A 
E 
C 
A 
E 
C 
D 
A 



SIZE RAI4CT: IN INQIES 
10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 



E 
A 
A 
L 

B 



B 

D 
L 
C 



C 
A 



C 
A 
E 
D 
E 



C 
D 

D 

D 
D 



D 



D 



D 



D 
D 
C 



D 

A 

D 



B 

D 
D 



D 
D 
C 



C 
D 
D 



D 



A MERCUIRY COM CEM' RATION <0*5 PPU 

B MEROJRY CONGEt^fTRATION 0„ 5-1,0 PP'M' 

C MEROJRY CONOINTRATION 1.0-1^.5 PPM 

D ^ERaJRY CONCEWrmTIQJ >1„5 PPM 

*- MERCURY DATA NOT' AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



■*******REGRESSia^I DATA******* 

REGRESSION flODEL: OC=^'0*L",Al 



SPECIES 


SO' 


Al 


R 


STO LHsI, HG AT STD 


PIKE 


0« 0006 85 


1,9299 3 


0,679 


60 


1.85 


W* BASS 


0,003406 


1,71670 


0,670 





0,00 


LJL BASS 


0.0112 34 


1, 39258 


0,913 


i 


0,00 


B,BUT.LHEAD 


0,000009 


3, 35138: 


0,511 


a 


0,00 


B« CRAPPIE 


0,022571 


1,09940 


0,698 


i 


0.00 


BLUEGII.T. 


0,0 326 38 


1,08 347 


0,794 


:i 


0,00 


Y. PERCH 


0,010855 


1,29519 


0,626 


ii 


0,00 


rCCNEYE 


0,072519 


0,47228 


0,488 


t 


0,00 


E. SHINER 


0«009187 


1,555 30 


0,582 


1 


0«00 


S. SHINER 


0,057676 


0,84750 


0,398 


g 


0,00 


G« SHINER 


0.0.64054 


0,67489 


0,306 


i 


0,00 


ALEWIFE 


0,027968 


0,55848 


0,304 


1 


0.00 


CARP 


0,000322 


1,99478 


0,469 


i 


0,00 


R,H,SUa«R 


0.000002 


3,64218 


0,669 





0,00 


WAI.LEYE 


0,001044 


1,85978 


0.806 


50 


1,51 


T- PERCH 


0,006256 


1,92728 


0,691 





0,00 


W,, CRAPPIE 


0,00975 3 


1, 35269 


0,8 38 


1 


0.00 


P 'SEED 


0,016408 


1, 32296 


0,571 


ft 


0,00 


S,M, BASS 


0,000210 


2,47760 


0,794 


i 


0,00 


G, SHAD' 


0,02642 3 


0,40073 


0,94 5 


i 


0.00 


F,W, DRJiM 


0,000145 


2,46915 


0,742 


t 


0,00 


R, BASS 


0,0007 38 


2,44291 


0,8 31 


i 


0.00 


W, SUCKER 


0,028220 


0,97858 


0,378 


i 


0,00 



flEPCUFY DATA SUMIV^RY 
Q^ITARIO MIlMlSTPY O'F THE ENV I .r^O^tr -.EM' , L/^I^RATORY SERVICES B^PMCII 

LOmTim: LAKE STU CLAIR, 1972 

SMPLIffi SITE: - DIOTPICT: ESSEX & KENT' LAT^ONCs 

4228/8240' 

DAm SOORCTi MOE 



SPEQ ES 

walleye: * 

PIKE 

C, 'C^'lflSH* 

BOWM 

P'SEED * 

L,M, BASS' * 

Y, PERCH * 

R„. BASS * 

BLUEGILL 

B, CRAP' PI ,E*' 

Y.BUIUIEAD 

B, BULLHEAD 

CABP 

S,M, BASS * 

RJi,SLKKEE* 

Iv, aJCKER 
W. BA,SS * 
F,W, DRJM * 
G. SHAD: 
BURBOT 
MUSKIE 



N 

436 
38 
6 3 

17 

49 

12 

557 

il5 

16 

19 

4 

6 

31 

87 

7 

30 

36 

55 

47 

1 

2 

1 



MEBOURY ca4C< 



ME:AN 
1,27 
4,29 
1,2 5 
4.22 
1,19 
2,74 
0,90 
1„88 
1,.20 
1,08 
2,88 
1,10 
1,06 
2,40 
1,46 
1,74 
1, 3'9 
2,01 
0,69 
0,10 
4,05 
5,00 



0,13- 7,10 



2,SD- 
0,5 3- 



9,90 

2, 80 



0,52- 10,00 



0,23™ 
0,66- 

0,05r- 

0,22- 
0',6^ 
0,2 3" 
1,40- 
0,58- 
0,31- 
0, JO- 
O.JO- 
0,0 > 
0,25- 
0, 34- 
0,05- 



2,80 
6,80 

3, 30 

5,70 
1,50 
2,60 
3,90 
1,50 
2, 30 
6,70 
3,80 
9,10 
4,00 
5,50 
1,90 



3,30- 4,80 



LENGrK 

FiEAN 

33,5 

71,3 

50,2 

52,2 

16,8 

31,6 

17,2 

18,9 

17,9 

19,9 

29,8 

31,2 

49,7 

3 3,4 

39,6 

37,4 

41,8 

28,1 

29,1 

26,2 

64,4 

76', 7 



{Ot, 



l^iafTCGM,) 



imiJGE 



12,2- 
56,0'- 
42,8- 
39,2- 
10, 1« 
2 3,5- 
5,0- 
11, '6- 
15,0- 
11,0- 
25,5- 
27,2- 
36,5- 
19,5- 
33,1- 
27,2- 
34,5- 
20,0- 
18,6- 



68,5 
85,2 
61,7 
59,0 
20,5 
41,2 
28,9 
27,5 
20,5 
29,5 
32,5 
35,2 
6 0,4 
48,2 
4 5,0 
55,4 
49,8 
37,3 
49,8 



58,7- 70,0 



f'EAN 

581 

2479 

1781 

]407 

342 

606 

87 

16 3 

15 3 

177 

424 

4 35 

2657 

696 

1542 

913 

ion 

4 30 

322 

265 

193 3 

2930 



EMGE 



15- 

1080- 
910- 
535- 

30- 
210- 
,1- 
30- 
90- 
20- 

2:30- 

275- 
10 35- 
115- 
925- 
310- 
585- 
120- 
50- 



3100 

4 535 

3165 

1955 

250 

1 360 

300 

410 

2 35 

510 

550 

545 

4865 

1760 

2115 

3095 

1465 

970 

1265 



l>=,5 

PPM 

82,6 

100,0 

100,0 

100,0 

9 3,9 

100,0 

67,2 

99,0 

100,0 

76,9 

100,0 

100,0 

8 3,9 

98,9 

71,4 

8 3, 3 

91,7 

92,7 

61,7 



1315- 2550 100,0 



■* SIZE SP'ECIfTC CLASSIFICATiai A¥AILABLF 



LAKE ST,^, CLAIR, 1972 (CO'MT'D) 



flER'OJRY OONCEN'1''EM'ION IN FCLATIa^3 TO FISH LENGTH 



SPECIES 
WALLEYE 

C, CATFISH 
P 'SEED 

L,M« BASS^ 
Y, PERCH 
R. BASS 
B^ Croi^'PIE 
SMn BASS 

Q«,c«ajc.iffiP 

R,H,SIJCffiF 
W« BASS 
F,K,„ DMJM 



<6 

A 

B 

B 

C 

B 



6'-8 
E 



B 
D 
B 
C 



SIZE PAWm IN IfCHES 
3-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-^0 > BO 



D 
C 
E 
D 

C 
C 

A 
C 

A 



D 

C 
D 
D 
D 

A 
B 
D 
E 



D 
C 
D 
D 
D 
B 
E 
D 
C 



D 

D 
D 

D 



D 

C 



D 
D 
D 



A ffiPOPRY COiCENTRATlOlv 4)^5 Pmi 

B {-'lEEaJRY COiMICEiMTrATION a 5-1, 0' PBt 

C fr-EE'CURY CONCElNlTRftTION 1,0^1^5 PHI 

D J-EE'OJRY CONCENTFATION >l,5P»i 

- MER'GDRY DATA NOT M/AIIABLE FOR THIS Si:ZE 



****** *PEGRESSICt^ DATA ******* 
REGRESSia^' MODEL: I1G==A0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEW, HG AT STD 


mLLEYE 


0,012817 


1,27145 


0,79S 


50 


1„85 


C„ CATFISH 


0,000959 


1,81428 


0,401 





0,00 


P 'SEED 


0,051162 


1,0814 5 


0, 148 





0,00 


L,FU BASS 


0,00120 7 


2,20246 


0,670 


e 


0,00 


Y„ PERCTI 


0.088294 


0„7 37G6 


0, m4 





0,00 


R,^ .BASS 


0,004181 


2,04624 


0,697 


n 


0,00 


B, CRAPPIE 


0,004184 


1,80862 


0,691 


i 


0.00 


SJU BASS 


0,0090 32 


1,56908 


0.619 


0,00 


CX^SUCKEE 


0,00000C 


6,31466 


0,8 35 


© 


0,00 


R,H,SUaffiR 


0,000007 


L231J4 


0,525 


§ 


0,00 


W, BASS 


0,000010 


i, 606. 56 


0„697 


s 


0,00 


F,W, DRUM 


0,000012 


3,17968 


0,652 


1 


0,00 



HEROJRY DATA SUMmRY 
a^TARIO MINISrRY O'F THE EWITONKeir, LftBOPAlDRY S'ERVICES BT^®iCH 



mcmTIQN: LAKE: sr« CLAIR, 1971 



SAW»LING SITE I - 
4228/8240 

DAm .SOURCE,: :hoe 



DISTRICT: ESSEX & KEOT LAT/L'OKC: 



SPE'CI ES 


N 


MEICORY C01^C« 


LENCTH (Ql,) 




VE1OT^CG^1,) 




l>=,5 






MEM 


RANGE, 


FEAN 


RANGE, 


FiEAN 


P^J'CE, 


PPM 


WAT ,T, EYE: * 


350 


1,78 


0,1> 


13,08 


35,1 


15,0- 


63,1 


599 


38- 


2 365 


96,0 


Y, PEROi * 


70i 


1.51 


0,1 >" 


3, 50 


16,0 


6,8- 


31,2 


99 


4- 


390 


90,0 


R„ BASS. * 


40 


3,04 


1,40" 


6,30 


20,4 


14,5- 


25,2 


211 


80- 


375 


100,0 


mSKlE * 


8 


7,08 


1,80- 


2.3, 30 


91,3 


71,5- 


116,5 


66 39 


2 9 lo- 


13500 


100,0 


PIKE 


43 


3,86 


0,29- 


8,45 


66,0 


5C,4- 


85,5 


2155 


go 5- 


6020 


97,7 


S,„M, BAGS * 


79 


i. U 


1,12- 


7,20 


32,8 


19,9- 


39,9 


670 


IW" 


1175 


100,0 


BOWFIN * 


13 


5,99 


0,75- 


11,60 


53,7 


39,2- 


65,5 


15 32 


5 35- 


2790 


100,0 


G, S'HAD 


3 


0,16 


0,04- 


0,28 


13,3 


12,0- 


15,0 


31 


18- 


45 


0,0 


CA'^' * 


29 


1,70 


0, I'O- 


L 34 


48,6 


30,0-' 


58,2 


2436 


550- 


4065 


93,1 


k, BASS 


1 


1, 36 


« 


— 


28,0 


,„ 


^ 


430 


— 


— 


_ 


B^BUULHEAD 


8 


1,67 


1,07- 


2,85 


2 9,7 


2 5,7- 


32,9 


3m 


210- 


515 


100,0 


F,M,«, DRUM * 


30 


1, 32 


0,18- 


3, 57 


32,6 


21,, 2- 


41,5 


4 59 


105- 


1015 


90,0 


Cn 'CATFISH 


13 


1,50 


0,76- 


2,79 


52,0 


48,3- 


56,2 


2026 


1 350- 


2965 


100,0 


P'SEED 


6 


1,67 


1,J9- 


2,25 


14,1 


10,1- 


18,7 


88 


30- 


215 


100,0 


L„M, BASS 


1 


3,15 


,„ 


^ 


30,1 


,« 


,— 


490 


— 


— 


■ 


BLUEGI T.T, 


9 


1,19 


0,69- 


1,48 


17,5 


15,0- 


18,8 


141 


90- 


175 


100,0 



* SIZE a^ECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



.DCROJRY CONCE,Nr,RATION IN RELATIOI TO' FIffl LENGTH 



SPffilES 
mLLEYE 
Y, PERCH 
R, BASS 
MUSia E 
S,M, BASS 
B^JFIN 
CARP 
F,W, DKUK 



<6 

B 
C 
D 



6-8 

B 
D 

D 



8-10 
C 
D 

D 



B 



SIZE Rffld, IN INQ-ffiS 
10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 



B 

C 



D 
D 
D 

D 
B 

B 

C 



D 



D 
D 



D 



D 
D 



D 



D 



D 



A tffiRiajRY CONCENTmTION '<D,5 PR'1 
B ffiRCORY CQNCENTmLTION 0,5,-1,0 PHI 
C JMEBCURY CONCENimTICW 1,0-1,5 P.PM 
D MErcURY OONaENimTim >1, 5 PRI 

ffiROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



.LAKE ST, C1AIR,1971 | 'CONT'D) 

* ******REGI«SSiai' DATA****** * 
.EEaRESSI'QN MODEL: H'G=ft C^' L" Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


Hl'D LM, HG AT STD 


»T.r.EYE 


0,, 014 200 


1, 12 J97 


0.698 


50 


2,52 


Y. PERCM 


0,079078 


1,02717 


0,715 


t 


0,00 


R, BASS 


0,050472 


1„ M175 


0,424 


1 
1 


0,00 


MUSKIE 


0,000000 


3,69449 


0,813 


0,00 


S,M, BASS 


0,002020 


2,10025 


0,66 3 


i 


0,00 


BCWFIN 


0,000000 


4„4886S 


0,700 


1 


0,00 


OkRP 


0,002179 


1,68197 


0,416 


0,00 


F,W, DROM 


0»00i05M 


2,198 29 


0,487 


1 


0,00 



MERCURY DATA SmiftRY 
;CW^IO MINISTRY OP THE ■QWIBDNMENT, LffiOPAIORY SEKVICES BRANCH 

LOaTICN: LAKE ST, CLAIR, 1970 

SAILING SITE I - DI;STEICT:.- ESSEX & KENT LAT/LONG: 4228/8240 

DAm. SOURCE:: MOE 



SPEa ES. 


N 


MF,RajR\ CONC 


« 


LMCTH (Oi,) 




'VEIGHTCGM,) 




%>-,5 






mm 


BANCE 


MEA.N 


RANGE 


MEM 


RMGE 


PPfl 


R, BAffi 


35 


3„44 


0,97- 


10,70 


19,8 


12, '6-' 


29,7 


185 


41- 


345 


100,0 


BLOEGBLL 


16 


2,19 


1.20- 


3,20 


14,7 


11,>- 


19,8 


88 


25^ 


220 


100,0 


WALLEYE * 


611 


2,11 


0,2 3" 


14,00 


34,9 


11,7- 


94,0 


640 


13- 


3010 


99,0 


Y« PEROl * 


245 


1,94 


0,02- 


8,20 


21,2 


11,7- 


31,5 


136 


8- 


525 


95,5 


PIKE 


29 


4,i8 


0,61- 


9,90 


63,6 


43,0- 


82,8 


1932 


500- 


3870 


100,0 


F,W« DOTM 


5 


la? 


0,76- 


1,70 


22,6 


21,0- 


26,6 


152 


lOiO- 


240 


100,0 


C, CAIFISH 


51 


1.06 


0,B^ 


3,00 


34, 9 


15,4- 


56,7 


1273 


50- 


2722 


84,3 


S,M, BASS * 


23 


2,^ 


1,00- 


6,90 


32,4 


22,0- 


44,0 


640 


220- 


14 30' 


100,0 


W. BASS * 


57 


2,17 


0,47- 


5,70 


25, 5 


11,5- 


33,4 


312 


21- 


700 


98,2 


STURGEGN 


1 


0»51 


« 


-. 


67,3 


— 


— 


2310 


— 


— 


— 


q*c,suc:ker 


4 


2«2 5 


1, 3i0-' 


4,10 


39,5 


37,5- 


42.5 


1329 


118 0- 


164 5 


100.0 


CAW 


8 


1,12 


0, 38- 


2, 20 


52,5 


35,3-' 


73,5 


3114 


9 30- 


8 310 


7 5,0 


P'SEED 


29 


2,10 


0,68- 


4,70 


18,2 


17,1- 


20,0 


170 


105- 


214 


100,0 


L«M. BASS 


2 


3,90 


2,90- 


4,90 


35,7 


32,8- 


38 .,6 


785 


57 0- 


1000 


100.0 


B«BUI1HEAD 


4 


2.80 


0,51- 


4,50 


29,9 


28,2- 


32,0 


325 


260- 


450 


100,0 


BtJSKIE 


6 


3.. 72 


1,70- 


5,10 


€7,7 


51,4- 


95,8 


24 30 


700- 


598 


100.0 


B, C:iflPPIE 


25 


3,29 


1,00- 


6,10 


22,8 


16,1- 


28,4 


231 


61- 


517 


100.0 



* SIZE SP,ECIFIC CLASSIPICATICN AVAILABLE 



^ERaJRY CONCENr'RATION IN RELATION^ TO FISH LENCTH 



SPKIES 

miiEffi 

Y, PERCH 

S.M. BASS 
W, BASS 



<6 

C 
B 



6-8 
C 
C 

c 

D 



8-10 
D 
D 
D 

D 



SIZE Vmm IN INCHES 
10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

D D D D 



D 
D 

D 
D 



D 
D 
D 

D 



D 

D 
D 



A ^ERCORY CQNCENTmT ION C5 PPfl 

B MERODRY CONCENTPAT ION 0,5-1,0 PPM 

C ^ERGDRY CONCENTmTION 1,0-1,5 PPM 

D MEIROJRY CCl^CENlMTim >1, 5 PR-l 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR TfflS SIZE' 



** ** ** *R:Ea^ssim oA-m * * ***** 

.REaRESSICM MODEL: HG-A0*L"A1 



SPIEIES 
WALLEYE 
Y, PERCH 
S,M, BASS 


AO 
0,166900 
0,014170 
0,011960 


Al 
0,68781 

1,54»8 
1,56 392 


R 
0,5 37 

0,329 
0,62 3 


STD LEN, 
50 


HG 


AT STD 
2,46 
0,00 
0.00 


W, BASS 


0,102 362 


0.89712 


0,360 


tt 




0.00 



I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCURY DATA SUMMARIES 
LAKE HURON 



MERCURY DATA SUf'imPY 
CNTARIO MINICTRY O'F THE ENVIRQNHENT, LflBDPATORY SER:VICES B,RM3Ce 

LOCMION: LAKE HURON #m-'3,, 1977 

SMPLING SITE: 'CAMP HEMF^Y DLST'EICT": PAFRY SOWD LAT^OSIG: 

4541/8 0'.I6 

DAm SOUROE: MOE 



SPEaES N tIERCU'RY COtaC, LraGTH|05„) ■V€iaff'(GM.) t>^* 5 

hmm Fmm I'Em range mm range ppm 

Pim * 22 0',38 0,19"' 0,97 62«3 34,5- 87,,6 1896 600- 5525 18,2 

* SIZE fflCIFIC 'CTASSIFICATICN AVAILABLE 



t'lEB'CUFY COWCENTRATimi IN RaATIOlNl 'TO FISH LE!«?rH 



SIZE RANGE IN INOiES 
SPEaes <6 6-8 8- IB 10-12 12-14 14-18 18-22 2:2^25 26-10 >10 

Pim « - - - A A A A A E 



A fCBOURY Ca^CaramTION <0,5 PH! 
B MERCURY CQNCENimT ION 0^5-1,0 PM 
C ^■EFaJ'RY CONCENTRATION 1,0-1«5 PPI'l 
D T'ERCURY CONCENimTION >1«5PFI'5 

I«RCURY DATA NOT AVAILAELE FOR THIS SIZE 

* * **** *REGRESSION' DAm* ****** 

REGRESSI'ON MODEL: HG'^0*L"A1 

SPECIES Ai Al i STD LEN,^ HG AT STC)., 

PIKE' 0,00160 i 1,2'9818 0,540 60 0*33 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



f'ERCUEY DATA SU!#mRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE EWVIPCl^r'EKT, LABOPAIOBY SEIiVICES BBMiai 

LOCATION: LAi^ HURDN #GB-3, 1977 

SAMPLIICn SITEjDAVEY ISLAND DISTRICT; PARRY 90UMD LAT/LONG: 4518/8015 

DAm SOURCE: MOE 



SPEaES N KEFCURY COiC, LENGTH (Qi,) _ V€IGEiT'(a--«) l>=,5 

MEAl^J RAt^GE r»EM RANGE MEAN RANGE PPtl 

S,M. BASS * 7 0,31 0,14-- 0« 70 30.3 25,0- 44,6 607 250- 1800 28,6 

* SIZE ffECIFIC CLASSIPICAl-iaj AVAILABLE 



FEBCUEY OON'CE,MrRATIC^ IN FaATICW TO FISK, LENGTH 



SIZE RAMGE IN INCHES 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

S«M, BA,SS' - '" A A A B C - - - 



A p-EB'OJRY CONCENTRATICIJ 4)^ 5 PPM 
B ffiR'OJRY CONCENTRATION 0,5-1,0 PH^I 
C MEBOURY CONCEKTRAl'ION 1,0-1,5 PHI 
D r-EROORY CONCENl'RATION >1,5PPM 

MEBajRY DATA NOT AVAIIABLE FOF TlilS SIZE 



*******REGRESSION DAIA ** ***** 
.REGRESSI'ON !ODEL.: BG^^O^L^Al 

SPECIES AS Ai 1 SID LH^, HG AT STD. 

S M , BASS 0,0 00 02 6 2 , 71 3 30 , 94 , 00 



i1 



OiMTAraO MI 1^1 ST RY OF THE EWIB0t\iMO:^T,, LAEO'RATORY SEBVICES B..,RS'iai 

LOCATION: lAm m'Bm #a^-3, 1977 

SAILING SITE: FRMiKLIK ISLL CISTEICT: PA'RRY .SCXJWD LM'/LOI*JG: 4524/8 020 

OAm SOURCE: MOE 



SPEaES h ^lEE'CURY COiC« LENGTH (QU) l^EI'fflT'COU) %>=^,5 

I'iEAN i-mi^GE mm mmm fem race ppm 

S,M, BASS. * 19 0,27 0,15- 0,35 26,4 22, ^0- 30,1 324 200-- 450 0«,0 

* SIZE ffECIfIC CLASSIFI'CATId^ AVAILAELL 



HERGDRY COKCENT'RffllQ?^ IW KaiATia^ TO' FISH LENCTHI 



SIZE MICE m W'Oms 

SPECT,ES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- BO >iO 

S,H, BASS -'AAAA----- 



A f'EPCURY Ca^ICEiiTFATION <D.5lPi: 
B r-lLRCURY COlsiCEMr.ATiaSi 0,5-1,0 PPIl 
C fjLRCURV COiNJCElNil RATION 1,0-1,5 PR'! 
C I-'ERCURY COiMCE.NlKATIOKi >1, 5 PH^: 

MERCURY DATA NOT AVAILABLE VQU THIS SIZE 



****** *REGRESSiasi' DAm,* * ***** 
KEGRESSION MODEL,: KG^i^L^Al 



SP.1CIES 


AO 


M, 


R 


STD l:en. 


HG AT STD, 


S,M, BASS 


0,000990 


1,70960 


0,565 





0,00 



I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MERCU'RY DATA SUMmPY 
ajmRIO MINISTFY OF THE ENVIROMHEW, LffiOPATORY SEFVICES BRAi^CH 

LOCATION: LAKE HURDN #QB.-3, 1976 

SAMPLING SITE: FREDERICK IN„ DISIRICT: PARRY SOUND LAT/LCb3G: 4530/8 029 

DAIA 33URCE: MOE 



IVBPm PAMGE lyEAt^ P^GE PPf^T 

53, S 49,5- 70.5 1702 1089- 4196 54,5 

0,71 77,0 64,0- 94,5 3360 2041- 6577 73,3 

SIZE a»ECIFIC CLASSIPICATiaN! AVAILM3LC 



SPEaES 


N MERCURY COKC, 




MEAN EAN'GE 


WAT .r .EYE 


* 22 0,55 0,41- 1, 30 


PI^ 


15 0,54 0,3 3" 0,71 



MEROJiRY CONCENTRATiaxJ IN RELAHaj 10 FISH LEM]TH 



SIZE RANGE IN mOElS 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26"- 30 >30 

KMiLEYE ----- A B. B, Q D 



A t-ER'ajRY COWCEhlFATIOt^ <D, 5 Pm 
E MERCURY CONCEN'IRAT ION 0i,5-l,0PRI 
C f-ER'CURY CaNCEi^lRATICN 1,0-1,5 Pffi 
D ffiR'GU'RY CONCEHaFATICN >1, 5 PBl 

t^ERCORY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSiaN DATA******* 

RBGRESSIOSl' MODEL: HG^0*L"A1 



SPECIES AO Al R STD LQ^, HG AT STD, 

fcMiEYE 0,000012 2,67600 0,850 50 0,44 



r 



MEIGOBY DATA SUMMARY 
O^mraO MINISTRY OF THE QiVIKM'lENT, MBOEATORY SERVICES BRANCH 

LaaTioN: mm mmn %m-3, 1977 

SAMPLING' SITEiHALO ISLAN'D DISTEICTjPAraY SOUND LAT/l.ONG:4507/B'001 

DAm ,SOUECE.: MOE 



SPEaES N MERCURY COMC. LENGTH (QU) _ lEIGHTCGM^J l>^^«5 

MEM Bmm mm RAWffi tmm range ppm 

S„M, BASS * 19 0',,B 0,10- 0,61 32,7 19,^' 41,2 584 lOiQ- 1100 31,6 

* SIZE ffECIPIC ^CLASSIFI'CATia^' AVAILABLE 



IffiRaJRY C0NffiOT'RA1i:ai IN RaAHOI TO' FISH LEIOffl 



SIZE RANGE IN IN'OES 
SPEaES. <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-10 >10 

S,M, BASS. - A A A A B. „-,-.- 



A ^ERaJRY CONCENTRffllQi <D.5P»I 

B ffiROURY CONCEK'TMT'IQN 0,5-1,0 PPM 

C MEROJRY CmClNTOaTICU' 1*0-1,5 Pm 

D MERGORY C'ONiCEMimTION >1, 5 PPM, 

- :MERC0BY data not AVAIIABLE for THIS SIZE 

*******RE^EssiQN mm******* 

REGraSSiai MDDiLi HG^0*L"A1 

SPECIES AO Al R STD LEN, HG AT STO, 

S,M„ BASS 0,0O€O9 3 2,366 35 0',9J4 O^. 0,00 



MERCURY DATA SUrlt-ftRY 
QNTARI,0 MINISTRY OF THE ENVIBaJfIC^JT, liffiOlATORY SERVICTS BR»Jiai 

LOCATION: LAKE liUmN #ffi"3, 1,976 

SI\f#LING SITE: M(XM R, BlSrRI.CT: PAPRY 90U13D LAT/l.ONG.::450i6/7956 

Dhm SOURCE: MOE 



SPECIES 


n MERCURY CCI^C, 


LEMGTB Cai,,) VEIGTO'CC^'U) 


%>=«5 




,HEAi^ RAisKE 


mm RANCE TEM RANGE 


PPI1 


kAT.LEYE 


* 16 1«22 0.28- 2,00 


6 3..0 4%4» 77,5 2640 1361- 4281 


9 3., 8 


PIKE 


* 14 0.67 0,40!- 1,00 


6 4,S 4S,5- 82,.0 1898 7 i7- 1742 


92,9 



* SHE .EyECIFIC 'CLASSIFICATias; AVAILABLE 



,MER.ajRY CGHCEICRATia^ IIM EaAI'l'ON 10 FISH LEKJTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 

^EQES <6 6-8 .&-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

waller; - - - - - a b c d d 

PIKE - - ~ - - A B B B B, 



A BERaj'RY COWCEN-imTION ^.5 PH! 

B fCROJRY COWCENTRATION 0w5-l,OPP'K 

C MERajRY CQfJCEMTRrai'CW l,i0-l,5 PPf'I 

D ffilCURY CaCEN'TRAl ION >1, 5 PRI 

- f-ffiROU'RY DATA UOT AVAIIABLE FOR TIES SIZE 



**** ***!.' EGRESSION DAIA, ******* 
REGRESSIOtJ tlODEL: HG^A0*L"A1 



aPECIES 


AO 


Al 


tl 


STD LEN, 


HG AT STD 


WATI.EYE 


0,000017 


2,66716 


0,6 3 3 


50 


0,59 


FIFE 


0,0182Ll 


0,8.6174 


0,718 


60 


0,62 



fiERCORY DATA SUt'TARI' 
CN'mRIO' MINISTRY Of THE EiWIRO^I'lENT' , hmOmWBY SERVICES B.RMJCH 

.mCATIOM: LAKE HUHOi^ #CB-3, 1977 ^ , 

.SAMPLING SITES PAN:'CAI(E I ,« DISTPICT: PARRY SOOl^ID LAT/LONG: 4520/8 019 

DAm source:: fOE 



SPEQK N MER'OD'RY cote, LENGTH (0-!,) VEI'GHT(a'"i«) i>^..5 

MEAN ranct: i'Ean raN'CE mm bmge pem 

Y„ PERai * 30 0,22 0,0>- 0,39 2 i, 3 20,5- 27.5 202 M'O- 370 0,0 
* SIZE ,^ECIFIC 'CLASSIFICATim WAILABLE 



MERCURY COMCENTPATICN IW RaATIDXT TO' FISH LENGTH^ 



SIZE RANGE IN INCHES^ 
SPEaES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Y, PEBm - A A B C ---■'- - 



A MERCU'RY CONCENTRAT'I0i>J <0'« 5 PR-1 

b IvlEROIRY COt-^CElNiTF^TION 0,,5-l,0Pm 

C tSKOJiRY CONCEWlRPa'ION 1,0-1,5 PPM 

D MERmRY CCf^CEMIRfflr ICB >1, 5 PHi 

- [lERajRY DATA NOT MAIIABLE FOR THIS SIZE 



****** *RBGRESSia^ DA'TA******* 
REGKESSiai MODEL i: HG^0*L'',A1 



i^BCIES 


m 


11 


R 


S'lD LM, 


EG AT ST 


D, 


Y, PERCH 


0*000001 


4,08892 


0,697 


i 


0,00 





fffiROORY DA'TA SUrtmRY 
QNTM^IO MIfsilSTKY OF THE ENVIRa\'f:ENT, LAEO'EAIOlY SERVICES BRWai 

LOCATION: LAKE mmu #03-3, 1977 

SMPLING SITE: PRIS^^UE BAY DISrEICT: PARRY 3D0ND LATAONC': 4541/8056 

mm SOU:RCE: FOE 



SPEQES N tEPCUEY CONC, LEMGrH(au) ^Cia-lTCQi,) %>^.5 

I- 'JEAN RAtviGE mm RANGE ME.AE^ RMGE PPfl 

WMiEYE * m 0,57 0,28- 1,20 53,7 4 3..,.1- 73,5 1921 950- 4 3,50' 6 3,3 

* SIZE aPECIFIC CW,SSIFimTiaM AVAIIABLE 



MEiROUFY CONCENTPATIQDj Ibi RaATIONi TO FISH LENCTII 



SIZE KAi«E m mams 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

W^fCLEYE -----ABBCD 



A tERCURY COi^CEN'IT-ATIQN <0,5FH-i 
B fERCURY Ca^CELsllRATION 0, 5-UOFPn 
C riERCURY COi^CEN'IRATION 1,0-1,5 Ptl- 
D ^ERaJRY CUNCEiJlKATIQN >1,5 PT* 

ilERCURY EA'iA NOT AVAIIAELF bOP Tl:ib SIZE 

*******PvEGRESSION DAm ******* 
REGFESSiaM f'DDEL : eC^'0*L"Al 

SPECIES AO Al E S'TD LH^, EG AT S'lD., 

lALLEYE 0,000'047 2, B5055 0,755 50' 0,46 



MErcURY DATA SUtffmPY 
ONTARIO f4II^!lSTKY OF THE ENVIMt^lEt'i", LffiORATORY SERVICES BRAN'CH 

mCkTimz LAKE ttUmE iCB-l, 1976 

SAWLIWG SITE: RAFT I, DIOTPICTi PAPRY SOUND LAT/LONG:45B0/8 029 

Dhm SOURCE: MOE 



SPEaES 
PIKE 

walleye; 



N f"lERCUFY CGMC^ 

MEAN RAi^GE 

35 0,46 0,21- 0,74 
15 0,64 0,28- 1, 30 



LaJGTH (Ol,) VEIOfTCO!,) 


%>=«5 


i'EAN RAN'GE: MEAN RM^GE 


p:pm 


70-7 51,!D- 94„.5 2668 1000- 6577 


40,0 


53,5 45,0- 70,5 1S4 3 1000- 4196 


60,0 



* SIZE .SPECIFIC 'CLASSIFICAl'ICIJ AVAILABLE 



MERCURY COtNl:(i;NT'RATI0N m RELATia^ TO FISK LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 

SPEaES <6 6-8 8-'10 1'0-12 1,2-14 14-18 18-22 22-26 2!6-'30 > 30 

PIKE „, ^ ^ - - - A A B B 

teMiE^YE . „ „ „ - A. B C D D 



A r^EGURY COiMCL-nKAlIU.' <0,5 PH. 
B MERCURY Ca^LLd'HAT ION 0,5-1,0 PPIi 

c : ;ERa- R Y ca^cct. a fat icn i, o- 1, 5 p pi>: 
D N'ijpojpy ca^cEk'jiA'iia\ >i, 5 ppti 

flERCURY DATA KUl AVAIJ-ALLE I- OR THIS SIZE 



**** ***R£GRESSia^ Dftm* ****** 
REGRESSI'dJ MO0EL: 1;IG=A0*L"A1 



SPECIES 


AD 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT STO' 


PIKE 


0,000471 


1,60975 


0,712 


60 


0,B4 


WALLEYE' 


0,000012 


2,7ia7 


0,8«3 


50 


0«49 



MERCURY DATA SUt#ftRy 
ONTARIO MINISl'RY OF THE ENVIRDNMMT, LABDRATORY SERVICES BRANCH 

LOCATION J LAKE HOroW CB#i, 1977 

SM1PLING SITE: SANDY I^AND CISTPICT: PARRY SOUND LAT/LONG: 4516/8 016 

DAm SOUECE: MOE 



SPEaES N f-ffiRCUFY CO:NC« LENGTH CQ4,) HEIGHT (01,) i>=,5 

I'EAN Bm(E imm RANd ^EAN RANGE PPM 

S,M, BASS * 40 0«24 0,11-- 0.47 26,5 17.8- 37,0 275 114- 560 0,0 

* SIZE ffBCIFIC CLASSIFICATiai AVAILABLE 



ffiBCURf CONCEN'lRAKaM liM ,RH:.ATIQN: TO FISH LENC?rH 



SIZE RAICE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 fr-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- BO >30 

S„„M, ,BA.^' - A A A A A 



A ^ERaJRY CONCENIEATION' €),5P,»1 

B MERCURY Oai'CENTRAT ION 0.5-1-OPPK 

C MERCURY CONCENIRM'ION 1,0^1,5 PPri 

D ^E©aJRY CONCENTmTION >1,5 PHI 

- f^RCURY DATA NOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE 



* * * *** *REGRESSI'CN DAm.* * **** * 
.REGraSSION MQD,ELi HG^iO*L"A1 



SPBCIES 


Si' 


& 


m 


STD LEN, 


HG AT SID 


S^, BASS 


0.008560 


1,00292 


0«619 


0^ 


0,00 



MEROJiRY DMa SOMM\RY 
'CNIftRIO MINISTRY OF THE E,t3VIRQNI-;EOT,^ LMjORATORY SERVICES 3,R«'JCH 

LOCATION: LM<L HURDN ^B-l, 1977 

SAMPLING SITE: SECIJIN ,F„, y 1,511 JCT: PAFRY SOUND LATAONGs4520/8002 

DA-m SOUiRd: tlOE 



SPEQES h FERCUFY COi^C« LiEKOrii (QU) lEiaiTCQ-",) l>^,5 

txEm Bmm mm mncE mmi BmcE pm^ 

SIELT 10 O^aO 0,0> 0,14 15,8 13,8" 18,5 24 IB- 40' 0«0 



me;icury data .SUfimRY 

'CN-mRIO' MINISTRY O'P THE ENVIIOtf-iaMT, LABOKATORY SERVICES BRAN'CH 

.DOCATION: .LAKE liUrort fffl'-3, 1977 

SMPLLNG SITE: SHAWMAGA INLTDISTEICTi PAKRY SOUND LAT/liONG:45J0/8 025 

DAm SOURCE I FjOE 



SPEaES' ti MEROJ'FY COlC LENGTH (04,) l'EiaiT(0].,) %>=,5 

ME,AN Bmm imm range mm .range ppm 

SJ4n BhSS * 22 0,28 0'a4- 0,85 25,8 20!, 4-' 41«7 343 150- 1050 13.6 
* SIZE aPECIFIC OiASSIFICATI'd^, AVAILABLE 



MEROJ'RY COi\lCEN'l'KATIO[\' m .RELATION TO FISH LElNCJTH, 



SIZE RAi«E IK INQffiS 
SPEaES <6 6-8 .8-10 1'0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

S,M, BASS - A A A E C D - - 



A tEE'CURY COWCENTFATI'ON ^O',, 5 PR! 

£ f-ERCUKY CaiCTNlRAT'IGK C, S-l.OPPTl 

C I-ERCURY CaCENTRATIOi 1,!0-1,5 PHI 

D rCR'OJRY COt^CEcaRATIOf'J >1, 5 P»l 

- t'lERiGURY DATA iMOl AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******PtCRESSmA DAIA* ****** 
REGP£SSI« MODEL: HG-AiO*L"A1 



SPECIES 


W 


Al 


!■ 


STO LEEl, 


HC AT STD 


SJ4, BA^ 


0,00004 3 


2,66554 


0,871 


i 


OjOO 



MERCURY DATA .Sll#mRY 
CN'mRIO MINISTRY OF THE eWlKMMENT, MBORATORY SERW^ICES BMNCH 

LOCATION I LAKE HURON i3B-4, 1977 

SAMPLING SITE I GIANff'S TOffi OOUNIY: SIMCOE LATAONG: 4455/8 000 

mm SOORCE: MOE 



SPEQES N MERCURY CONC^ LH«3TH(»I,) VEICHTOU) i>-,5 

ME,AM Bmm mm range ^mm RitcE ffm 

WlttEYE * 7 Oi,68 0,31- 1,00 54,7 49,0'- 60,5 2014 1450- 2600 85,7 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFI'CATICN AVAILffiLE 



MER'CURY CONaiHrmTI^GN IN RELATiCN TO FISH LENGrH 



SI2E RANGE IN INCHES 
SPEQES. <6 6-8 .8-10 10-12 1^14 14-18 18-22 22-26 26-10 >30 

WffliLEYE ----- A B. C D 



A MEROUiRY COMCENTRMTION ^,5PPM- 

1- KRaJRY CONCENTRffl'ION 0,5-1,0 PH4 

e -^ERajRY CQNCENT^TiON l,l>-l,5PBi 

D .MEROURY CONCENTWTION >1. 5 P»1 

- MERCURY DATA NOT AVAIIABLi FOR THIS SIZE 



*******REGKESSI'CN DAm******* 
REGRESSICN MODa,: HG^0*L"A1 



SPECIES. 


AO 


Al 


R 


STD l:q^. 


HG AT STOi 


miiEYE 


0,000000 


4,14289 


0.867 


50 


0,44 



MEICURY DATA SLlF'MAKy 
Q^TARIO Mli-IISTRY OF THE HWIPa^IMEwl, L:^OmTOPY SERVICES B.RAIJ'Q1 

LO'CATIOK: MKE KUFON #CB4, 1974 

SAf^PLING SITE: wOl'I'AVASAGA COUt^ilY: SlfJCOE LM'/LQNGr4 4 32/8.000 



SPEQ ES 


N 


I1EKCURY CONG, 


LENCra (Q-U) 


IE IGHT( Q'l,) 


%>=,5 






'mm i^mm 


l-BMl Rftl'J'GE 


immi RMGE 


pm 


MIi>BO'K 


7 


0,18 0,06- CuBO 


5 3,5 34,3- 69,8 


2428 501- 5188 


0,0 


W, SUCKER * 


10 


0.16 0,11- 0,21 


39,8 36,1- 42,6 


790 599- 969 


0,0 


Y« PERCH * 


n 


0,31 0,1'9" 0,45 


28,1 26,5- 31,0 


312 253- 4 28 


0,0 


WAF.T.EYE 


3 


0,44 0,20- 0,72 


54,2 45,5- 62,2 


2202 1B9- 3161 


3 3, 3 



* SIZE .SPBCIFIC CLAOSIFICAIlQ'>Ji AVAILABEE 



fJEROJBY CONOCM'FMiaM IM REL-ATIOM TO FISH LEiXCrH 



SIZE R^CE IN INQIES 

SPEaES <6 6-8 :a-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Mn fflCKER: - .^ -, - ^^, A A - - - 

Y, PEROi - - A A B ----- - 



A- ^ERaJRY CONCENIRAI' lOfxi <D,5PHi 

B. tERaJRY CO^CEiiirffl'IOK a 5-1,0 PHI 

C ICR^OJRY COWCENTRATION 1,0-1,5 PHI 

D MER^CURY COi^CENTEAT ION >l,5Pei 

- rCRiOIRY DATA WOT AVAIIi\ELE FOR TMS SIZE 



*******[ .EGRE SSIOi .^ DA 'JA ****** * 

REGRESS! QE4 tlODEL: HG=A0*L'*A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD' LQ4, 


HG AT Wm 


Vi, SUCKER 


0,000001 


3,216 36 


0,887 





0,0'0 


Y, PERai 


0,000000 


4, «517 


0,78 3 


© 


0,00 



KEBOJRY DA'm SUflRFY 
CMimRIO' fllNISTBY O'F TilE. EKVI iCKMEi^T , LteOfmiORY SERVI'CES B.iWCT' 

LOCATION: LAKE; HORQN #GB4, 1974 

SM'IPLIl« SITE: a-JEN ^UND 'COONTY: GREY LAT/t.ONGr44 34/80i55 

Dhm ^U^iCE: MO'E 



SPECI ES 


rJ 


rjCKCU'EY cowc. 


LDNCTH (QU) liEimTiQU) 


l>^',5 






I'Em EPME 


mm 'BM^m mm 


RANGE: 


PPI'! 


RAINBOIft 


10 


01,19 0,04- 0,M 


52,6 2C,4- 70,8 2270 


279- 4803 


0,0 


W, aJCKEE 


10 


0,11 0«07- 0,11 


17, S 3 3,4- 41,2 675 


41:5- 940 


0,0 


Y. PERai 


10 


0,29 0,21- 0,41 


27,2 24,7- 29,C 268 


202- 368 


0«0 


,gp,IAKE 


1 


0,19 - 


35,7 - - 4 53 


*• '— 


— 


B, TrouT 


1 

J.. 


0,24 -- 


54,0 - - 1880 


— — 


"• 



MEROURY DATA SLiriT-mRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE QWIRaat^ENT, LABORATORY SERVICES BRWICH 

LOCATION- LAKE HUiON #GB-4, 197 7 

SM1PLING SITE: PORT SEVERW C0UN1Y: Sir-COE LAT/LONC: 4448/794 1 

DAm, SOURCE: tlOE 



SraaES N MEECURf COMC, LENGTH (01,) ffiIGIfr(GtU} %>-,5 

I-IEAN PAI^I'GE MEAN RANGE f-IEAN FxANGE PPM 

WM.LEYE * 16 1,0'7 0«26- 1„60 61,7 42,0-= 78,2 2773. 750- 5550 87,5 

* SIZE ff'ECIFIC dASSIFICATIQ'^ AVAILAELE 



MER^RY COWCENTRATICW IN BaATiaj TO' FISH LENGl^H 



SIZE RAICE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10'-12 12-14 14-18 18-22 22-'26 26-30' >B0 

WALLEYE -.--.-.. ^. A B C D D 



A MERCURY CONCENTPATI ON ■43, 5 PHI 

B ^ERGURY COrtCENimTION 0.5-1,0 PHI 

C IVER'CURY CONCEN'reAriON 1,0-1^5 PB'1 

D f-IERCU-RY CONCENIEATION >1, 5 PPM 

- f-'lERajRY DATA NOT AVAILAELE FOR THIS SIZE 



* * ** ** *P£GRESSia\' DA m * * ** ** * 
.REGRESSia'^ MODEL: HG^.0*L"A1 

SPECIES AO Al R S'TD LEN, HG AT S'TD, 

mLLEYE 0,000'002 3,14862 0,922 56 0,51 



MEROORY DATA SUMIARY 
OiTaRIO MINISTRY OF THE ENVIRMMaH, LABORftTORY SERVICES B^Of 

LOCaTKM: LAIffi HURON #GB-4, 1977 

SMILING SITE -ST, VINCENT COUNTY s GREY LAT/LCNGi 

4442/8035 

DA-m fflUrcE: MOE 



SPEa,ES 


N MERCURY CONC, LEMSTHCm,) WI(liT(OU) 


%>=.5 




MEAN RAN'GE: MEAN RANGE :f«AN .RAN'GE 


PPM 


SPLAKE 


* 33 0.12 0-04- 0.2S 34,1 23,7- 48«7 609 125- 1700 


0,0 


RAINBOW 


* 20 0.2 3 0,01- 0«54 52,6 21.2- 68,5 1593 100- 3000 


5,0 



* SIZE SPECIE'IC CIASSIFICATION AVAILABLE 



MERajRY CONCTNTRATIQN IN RELATIGN ID FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN IN'OffiS 
SPEaES <6 6-8 :&-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22^'26 m~m >30 

^LAKE --AAAAA--- 

RAIKBOW - A A A A A A A B - 



A f-EROURY CONCENIRAI'ION <3,5PH^: 

B MERCURY CONCENTRATION 0,5-1,0 PPM 

C MERCURY COMCENTPATION 1,0-1,5 PPM 

D ^ERCURY CONCENIRATION >1, 5 PFT'l _ '1 

- MERCURY DATA NOT i¥AILABLE FOR THIS SIZE I 

s 

****** *REGRESSiaN DAm * * ** *** 

IBGRESSIiON MODEL^i HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LM, 


HG AT SID 


SPLAKE 


0,000069 


2,08443 


0,813. 





0,00 


RAIWOW 


0,000001 


3,01460 


0,940 


Q 


0,00 



ffiPOJ'RY DMA SO?'tt-mPY 
ON'I^IO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, LABORATORY SERVICES B^RAC^CH 

LOmTION: LA:kE HUmu #GE4, 1974 

S.Ar«Li:NG SITE:TBOFNBURY 'CDUlIIYi GREY LAT/LCKGr44 M/8026, 

DAIA SOURCES I'lOE 



SPEaiS N MEEajRY CONG, LENGrH(ai,) KEICffrfa^,) %>«„5 

trnm RAN'GE 'mm mnGE imm rmce ppti: 

miNBOW * 27 0'.19 0«04™ 0.56 52,6 28,4- 70^,8 2251 279- 5188 3,7 

W, .aJCKER * 30' 0,12 0,06- 0,21 B, 2 32,2- 42,6 681 371- 969 0,0 

Y, PEROi * 29 0,27 0,1 ^' 0,45 27,4 23^,5- 11,0 286 178- 428 0,0 

•SPIAKE 1 0,19 - - 35,7 - - 453 

B^ TIDOT 1 0,24 - - 54,0 - - 1880 - - «- 

WALLEYE 3 0,44 0„28- 0,72 54,2 45.9'- 62,2 2202 1359- 3161 33,3 

* SI2E ,SP'ECIFIC CLASSIFICATia-'^' AVAILABLE 



MERCURY CONCEN'IRATia^^ IN RELATiasi TO FISH LEI^P^TH 



SIZE RANGE IN INCICS 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-1.2 12-14 14-18 18-22 22-26 26-' 30 >B0 

RAIffiOl*, « ,. ^ A A A A A A A 

Vi, .SUCKER - - - A A A A - - - 

Y, PE,RQ1 „ -., A A D - - - - - 



A MERCLj'RY CONCLlI'IPAI ION <0, 5 ITT' 
B. riERCURY CONCEnIRATICN 0, 5-].n FR 
C r^iERCURY CONCEi\7PAriOL0 ].iV:.S pp" 
D T'EROuRY CO-\CEM1TATI0l\ >1, 5 ' W- 

MERCURY LATA N'OT i\yAJlA£lJ tOI ■T'fiiT, SI?/] 



****** *PECRESSia^ DATA******* 
.REGRESSIOT MODEL: eG=A0*L'"Al 



SPECIES 


AO 


Al 


n 


STD' LEN, 


HG AT STD 


RMlsBW 


0,000221 


1,67245 


0,694 





0,00 


w, sucker 


0,000005 


2,77240 


n«75l 


0:, 


0,00 


Y, PERCH 


0,000025 


2,79411 


0,606 


i 


0,0i0 



1^ 



f! 



MEROORY DATA SUMmRY 
CM'mRIO MINISTRY OP THE ENVIRMHENT, L^.BO,RATORY SERVICES BRANCT 

LOCATION: LAffi HU'TON #H3.,, 1974 ^ ■ . - . ,^ 

SM'PLING SITES DCU'ttAS PT, COUNTY: BRUCE LM'/liO'I^G: 4419/81 37 

DAm SOURCE: MCE 



SPEQES N flEFOUiRY COKC, LENGTH (Qi.) _ WEIGHT (GK,) %>^«5 

MEM RANffi, mm RMiQE ME:AN RAI^GE PPM 

W™ SUCKER * 10' 0,2 3 0,1.3- 0„.45 44,7 40. S- 51,1 1109 767'- 1682 0.,0 

EAIlxBOW * 9 0,15 0.10- 0,26 56,4 45,4- 65-6 2545 1374'- 4120 0.0 

PIffi * 11 0,38 0,19- 0,49 77,8 56,2- 85,4 3573 2338- 4908 0,0 

* SIZE ffECIPIC CLASSIFICATia^ AVAI:LABLE 



FER^CURY CON'CENTRATia^^ IN RELATION TO PISH LENGTH, 



SIZE RA'rcE IN INOffiS 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

h'. fflCKER -.-..-.-.- A, B. B - - 

RAINBOK --.«-.- A A A A - 

PIKE «««--- ^ , A A A 



A TERGURY CCiNCEhTRATIO^ <D,5PRi 

B f3iRCURY COiNCENIRATIOW 0,5-?l,0 PR; 

C I'EFCURY COnCEKTRAT ION 1,0-1„5 FP!i 

D r^EROJRY Ca^lCEL\'iFATIOK >1™5 FPTl 

- MERCURY DATA NOT AVAILAbLL FOR THIS SIZE 



*******RECRESSia^ DAm******* 
RBGMSSia^ MODEL: HG-A0'*Ii"A1 



:^ECIES 


m 


Al 


1 


STO LSI, 


HG AT S'TD 


Vi. SOCKER 


0,000000 


3,88254 


0,727 


i: 


0.00 


RMffiOW 


0,000006 


2,52201 


0,8 32 


"i 


0,00 


PIICE 


0.00006 3 


1,99851 


0,940 


60 


0,22 



^EmjRY DATA SUM" 1ft PY 
aSiTMIO MINIST'RY OF THE ENVHOtlENl , LffiORAIORY SERVICES BRANCH 

LOmTION: LAW. HUROW #«-], 1976 

SMPLIbC: SITErSAUCEQ^ COUNIY:- EHJCE L AT/LONG: 44 30/8122 

Dhm SOURCE:^ HOE 



SPEaES U i^.EBCUKY COKC, LENCTH (QU) frEiafr(ai«) %>=,5 

UEm FMia: mean rai^ge mean: fmge ppm 

„RAI^BOW * 12 0.34 CO'S- 0,56 60.4 ?4,0- 75,5 3590 710- 5720 25,0 

* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATiaJ AVAILABLE 



MERCURY COLMCENlRATiaj II\i RaATlON 10 FISH LENGra 



SIZE ,RAI«E IN INQIES 
SPEQES <6 6-8 ^8^-10 10-12 12-14 14-18 10-22 22-26 26-30 >B;0 

RAIffiOW - - - - A A A A A E 



A MERCURY CO^CEN'TFAT ION 0,5PR1 

B ffiRCURY CONCENIRATION 0-, 5-1.0 PR-^ 

C tffiROJBY GO#CEMTRAT ION 1„0-1. 5PPK 

D ffiRajRY COMCENIRAT KM >U 5 PPH 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SI2E 

*******REGRESSI»J DATA ******* 
REGRESSia^ MODQ.: HG^0*L*A1 

SPECIES AO Al R STO LEN, HG AT STO. 

HAIICOW 0,00€048 2,12985 0,721 ^ 0,00 



MEiCPRY DMA SU!#^RY 
CNmRIO MINISTRY OF THE EWIRONHENT, LABORAIORY SERVICES BRMCH 

LO^CATIDNi lAm HURDN IB- 3, 1975 

SAMPLING SITE? SAUffiEN COUNllY: BRUCE LAT/LOMGj 44 30/812,2 

DAm SOURCE 1 MOE 



SPEaEO N fERCURY CONC LENCTHfOl,^ WEICHIfGM,) l>=^5 

MEAN RANGE mm RANGE: «M RMGE PPM 

COID * 12 0',38 0i,15- 0,53 78,6 53,0- 91,0 7290' 2M i- 11150 8,, 3 

* SIZE ffECIFIC QLASSIFICATIOvi AVAILABLE 



.MERCURY COI^lCENTRATIa^i' IN RaATION TO PISE LENOTH 



SIZE RANGE IN INCIES 
^EaES <6 6-8 ^10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

mm ^ ^ ^ .„ „ ^ ^a. A *. §L 



A MERCURY C«CQ^imT ION 0.5PB1 

1 f«R;CURY CONCENIRATIOK a,5-l,0Pei: 

C HER'CURY' OONCENTmTION l,iO-l, 5 PPM 

D ffiROJRY CONiCENTRATIQN >1,5 PB1 

- «RCU:RY data not available for THIS SIZE 



* * **** *REGRESSICl:^ OAm ** ***** 
REGRESSION MODEL; HG^0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD' L,EiSI, 


EG AT STO 


COHO 


0,000117 


1,84577 


0«860 





0.00 



I 



I 

I 

I 



I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 



MEHOJRY DATA SUM--IAPY 
ON'mRIO MINISTRY OF THE, E^JVIRa^i^1EI^'I■, LABOKATO'RY SERVICES B.Efl"^CH 

LOCATION: LAKE HUBON #H4, 1974 

SAMPLING SITE: GDDEFICK COUNTY: tlUROM LAT/LONG: 4 145/814 3 

DAm SOURCE: MOE 



SPEQ ES N 


MERCURY COl^C, 


LENCTI-i (Q'!,) 


KEIGHTCCn,) 


%>-,5 




MEAIM FANGE 


mm raimge 


P'lEAN RANGE 


PPM 


RAINBOK * 10 


0,18 0,0i6- 0,31 


57,9 40,3- 69,7 


2589 785- 4 522 


0,0 


W, SUCKER * 10 


0,14 0,10- 0,2 3 


39,5 34,9- 42,4 


7 35 479- 9 31 


0,0 


Y, PEROi 10 


0,22 0,16- 0,25 


2 3,5 22,1- 26,2 


16 3 140- 228 


0,0 



* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATiav' AVAILABLE 



MERCURY CONCENTFATICK' IN RELATION TD FISB LENGTH 



SIZE RANGE IN INCTJES 

SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 J8-22 22-26 26-30 >30 

RAlt^O^W ------ A A A A A 

W, SUCKro - - - - A A A - - - 



A I-EKGURY COiMCENlKAT ION <D,5 PFM 

B MERCURY CavCENTRAT ION a 5- 1,0 PPM 

C MEP'OUBY CONCENIEATION 1,0-1,5 PPf'i 

D tffiP'GU'RY CONCEN TROT' ION >1, 5 PHi 

- t^ERCURY DATA NOT AVAILABLE FOR TiilS SIZE 



*'******R EGRESSION DATA******* 
RBGRESSIO^ MODEL: HG=A0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD Lia^, 


EG 


AT SID 


RAI,NBOW 


0,000006 


2,5 3572 


0,902 







0,00 


W, SUCKER 


0,000010 


2,60496 


0,728 


0' 




0,00 



MERCURY DM'A SUMtf^RY 
a^iTAEIO f'ilNISTRY O^F THE HWIRONHQ^IT, LABORAlO'RY SERVICES BRIt'lCH 

LOmTION: LAKE HUroW #NC-1, 1976 

SM^IPLING SITEi NORTH ClffiMNEL DISTRICT: MMJbPi LAT/LOSG: 4600/8 BOO 

DA'-m SOURCE: FBB 



LENGTH (OU) •lEiaiTCGM,) %>=,5 

mm RANGE MEAN RANGE! PPf-i' 

26,3 20,8- 32,0 282 130- 485 1.2 

»,3 26.5- 53,0 691 180-' 1730 12.3 

* SIZE SPECIFIC CLASS! FICATiaS! AVAILABLE 



SPEQ ES 


'd 


,ME.RCUEY CO.NC« 

hmm Bmm 


Y, PERCH 


* 157 


0,26 0,02" 0,80 


WALLEYE 


* 171 


0,36 0,11- 0,S2 



tv'ERODRY CON'CEWTKATICU IN Ra,ftTia>5 10 FISH LEtCTH 



SIZE ram:e in iwaiES 

.aPEQES <6 6-8 &-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26- iO >30 

Y* PEROl - A A A B - - - - - 

kalleyf; - ■- a a a a b^ b - 



A ^ERCURY CONCENlPvATia^ <3D,5PFM 
b tERCURY CONCENIPATIOM 0,5-1,0 PHI 
C MERCURY CONCENTPATIOi^ 1,0-1,5 PPP 
D MERCURY CONCEN^IPATION >l,5PRi 

I^ERaiRY DATA NOT AVAILAELE FOR THIS SIZE 



*******REC3^SSI0N DATA******* 
regressiot: model: HG^A0*L"A1 



SP'iCIES 


m' 


Al 


m 


STD LBJ, 


HG AT STD 


Y, PERCH 


0,00004 3 


2,63375 


0,392 





0.00 


WALLEYE 


0,00i0320 


1,9006 3 


0,618 


50 


0,54 



I'ERCURY DATA SUM-ARY 
QnITARIO MINilSrRY OF THE' EtWIMt#1ENT,, LAEO'RA'IO^RY SERVICES BRANCT 

ODCATION: HUKDN #MC-1, 1976 

SM^PLIiMG SITEiMDRTH CHANNEL COUNTY: ALGOm LATA'^ONGi 4612/8 2 39 

DA'TA .SOURCE: fOE 



SPEQES N KERCU'FY CQNC-, LENGTH (Q!,) l^IOITCOl,) %>=,5 

imm 'BmcE mem ran'CE ¥Em range ppm 

WM.LEYE * 10 0,22 0,11- 0,51 39,4 31,8- 56,0 7 31 100- 2050 10,0 

* SIZE ffEClFIC 'CLASSIFI'CATIO^ AVAILABLE 



MER;ajiBY CONCEMTmTiaX' M BH^kTim TO FISH LENGTH 



SIZE EA.NGE IN INOffiS 
SPECTES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

WALL.E^ ---AAABB-- 



A IEPjCORY CONCENimTION €1,5 Pifd 

B mRGURY CONCENTRATION 0.5-1,0 PPM 

C ^'ERCURY CONCENTRATION 1,'0-1,5 PPM 

D ^ERaJRY CONCENTRATI'QN >1« 5 PPK 

- MERCDHY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



**** ***REGRESSIttJ DAm **** *** 
RlGreSSiaM MODEL: HG«AiO*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD' LEi:^, 


HG AT STD 


WALLEYE 


0,000006 


2,852 32 


0,945 


50 


0,33 ■ 



F'lERaJRY DATA SUMf'IAEY 
■CN^im^IO MINISTKY OF THE ENVIRCKIlEi^l , LAEO'KMO'RY SEFVICES BBMim 

'UOCA'TLCMi LAKE HUR)N mC-l, 1977 ..^^^„^ ac:^i/qa^a 

SM-PLING SITE:ST, f'-ARY S E* DISI'RICTj ALGDm LATACNG: 46 31/8 4 14 

mm. SCXJRCE: MOE, 



SPEQES N [:ebcupy cowc„ LQJCTH c»i„) vciarr{CF,) l>*^5 

mM'i BMim mm bm^-oe mean r,ange ppij 

WALLEYE * 27 0,42 0^,2i0"' 0.,66 42,7 32,0- 51,0 799 290- 1500 13.3 

Y, PEPffl * 27 0,22 0.06- 0,80' 23,5 17.0- 32.0 J41 ^65- ^600 11.1 



* 



27 0,44 0,10- 1,40 6 3« S 47,0- 76,5 1567 600- 2750' 25,9 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIflCAIiasl AVAILABLE 



tiERCURY CCKCE.NTEM'I'a; Mm RELATICN TD FISB LEICTH 



S12E mmt m mams 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12™ 14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

If^ALLEYE -. « - A A A B C - - 

Y, PER.ai - A A A A 



pik:e 



A A A E' C 



A Ml-RCURY CON'CElsn-RATia^' '<0,5PPH 

h fmiiajM GOWi'OiiffRATia^ o;, 5-1,0 ppm 

C rCRCURY CON'ffiNTPATION 1,0-1,5 PPM 

D MEE'CURY CQNCENTRATia^ >1,5PP,I^1 

- '-'lEP'OURY DATA SOT AVAIIABLE FOR THIS SIZE: 



*** ** * *REGRE-SSI Of.} DATA* * ** ** * 
REGRESSiaM MOOHj: KG'=AO*L^Al, 



SPffilES 


AO 


Al 


R 


5TD LEW 


lALLEYE 


0.00002 5 


2,57802 


0,846 


50 


Y, PEKCIl 


0.000649 


1,76907 


0,541 





PIM] 


0,0 00000 


3, 3 36 36 


0,762 


6C 



HG AT" STD-,: 
0,61 
0,00 
0,31 



riEP'dJOT DMA SUI^'flAFY 
a^'mRIO MINISTE^Y OF TBE E3^VI Rtt^Te^T , LABOFATDPY GERVICES BPANQI 

LOm'riON^ LAm HURDN #WC1, 1974 

SM'PLIIC SlTEiSEPPEM lU DISIElCTi ALGDEm LAT/LOIC: 4612/8 2 38: 

.LA-m S0U:RCE: FDE 



SPEaES N T^XEajPY COfvC, 


LEr^ai] (QU) 


mmmiQ-:^) 


%>=,5 


mm Bma^ 


riEAiN mMGE 


mm RANGE 


PPt' 


wu .SUCKETt * 9 0,04 0,02^ 0,11 


i2,S 29,2- 4 5,2 


4 36 275- 1152 


0,0 


Y, PERCH, 9 0,11 0,22" 0,5 J. 


26,1 23,9- 30,7 


220 161- 317 


11,1 


PIKE * 10 0,40 0,22- 0,68 


60,8 51,1- 75,5 


1568 78 3" 2924 


30,0 



* SIZE a»ECIFrC CLASSIFIOXTia^. AVAILABLE 



MEKiOJRY COt^'CEi^TKM la^ 11^ EilAllON' TO FISE^ LENGTH 



SIZE PANGE IN IwaiES 
SPEQES <6 5-fi 8-'10 10-12 12-14 14-18 16-22 22-26 26-30 >30 

W, SUCKEF - - ~ /\ A A A - - - 

PIKE „„«--^/\ABB 



A rEEOJRY CONCERlBAfi'ION <0, 5 FH"! 

B MEEOJiRY COWCEi-jilEATlOK 0', 5-1,0 PPFi 

C f-EPCURY CONCEiMlFATIOK l,'a-l,5Ptf' 

D tEROURY COr^CENIEATlGw >1, 5 PHI 

- I'lEFCURY DATA NOT AVATLABIE FOR TIES SIZE 



*******MCRESSim DMA******* 
«BGRESSiaM MODEL^: HG=A0*irAl 



SPECIES 


AO 


Al 


K 


SrD LEJ, 


HG AT S 


W, S^UCKER 


0,000000 


3,36 326 


0,844 





0,00 


PIKE 


Q,00€06C 


2,13540 


C,S85 


6 


0,37 



MERCURY DMA SOIM^BY 
avmPIO MINISTE:Y OP THE EWIECWtlQ^I' , L^EOPAIORY SERVICES BPMai 

LQa\TIOWi LAKE HURDl^ fNCl, 1975 mn fr n^n A^ii/oA^n 

SPmhim SITEiL, GEO',FGE LISTHCT: PARRY 9DUND LM'ACBiG: 46 Jl/B'420 

mm SOURCES t0E 



SPEQES K r.ERCUEY COI^C« LENCTHCa:,) iriGiir (Gt',) t>=-5 

" " f^EAN RM^'CE. MEAN RM^GE mm PAMCE PPfl 

Y, PERQi 4 0.23 Q: .16- " 0,28 27,| 23.4- 32,6 389 196- 648 0,0 

U, aJCKER * 10 0:,13 OaO- 0,20 43,8 40,3- 46,4 1C39 754- 1239 0,0 

pike'" * 10 0,27 0,16" 0,44 51,S 4 3^,8- 63,8 966 564- 1554 0,0 

* SI2L SPECIFIC CLASSIFICATiai AVAILMi'LE 



MEROJ'BY COtvCENTMTI® IS REL,ATI0d3 TO FISH LEWGlIf 



SIZE RAtCE IN IlxaiES 
SFEaES <6 5-8. 8-10 10-12 12-14 14-lB 18-22 22-26 26-30 >30 



V.^ ajiCKER 
PIKE 



A A A B 



A [ERaKY CONCbivilPA'ilL-N <fu5PP' 
E rEFCURY •JGi\CLi\'iIr'-'IlCN 0, ^uOPPri 
u [ L pa P Y COivC ^N 11 AT ION 1, 0- 1,5 P K i 
L MEPCURY CO^CLiViFA'i lO^' >1, 5PFfl 

•.ERCLRy CATA NOT AVAILAEIP. VCi TETS SIZE 

*******P:^^ssia^ BAm******* 

RBGFESSia^ MODEL I HG=AO*L'^Al 



SPECIES 


AO 


Al 


K 


S'TD LEN 


w^ SUCKER 


0,0 00001 


3,10215 


0,752 





PIKE 


0,00004 3 


2,2CB18 


0,926 


60 



IIG AT STD', 

0,0i0 
0,16 



I 
i 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 



HERCU'BY DM'A SUMMRY 
asnARIO MINISI'HY OF THE HWIRONHEKT, MBORAlOPY SroVICES BPWCH 

LOCATia\: LAf^ HURON tNC-2, 1976 

SM-PLING SITE: SPANISH R, DISTRICT: ALGOm LAT/LOWG: 

4611/8219 

Dh'm SOURCE: FRB 



SPEQES N t'EROUKY COKC« LEN(7rH (Q.U) l^EIGIITfGF,) l>=,5 

MEAN RM-IGE MEAN RANGE :ME,AE^3 PANGE PPfl 

PIKE * 9 0,52 0,10- 0,64 51,5 39,0- 67,0 1017 500- 1800 66,7 

WALLEYE * 41 0,46 0^16- 0,87 28,9 14, CH 48,9 3 2 25- 1350 31,7 

* SIZE ^ECIFIC CLASSIFICATICN AVAILABLE 



MER'CURY CONdNl-RATIW IK FEl,ATia^ TO FISH LENGTH 



SIZE BA,NGE IN IN-OHES 

SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

PIKE - - - - A A E B E - 

KftLEYE AAA A B B B^ - 



A MIROJRY C0NCEN1PATI0N '<D,5 PB'5 

B. tERCURY CONCENIRATION 0,5-1,0 PH-1 

C r-ERCURY CONCENTPATICK 1,0-1,5 PPfi 

D fCEOORY COWCe\l''IPATION >1,5 PM 

- ^'ERCURY DATA NOT AVAILAJP.LE POP THIS SIZE 



* ** * ** *RECRESSiaS! DA'IA * * ***** 
REG^RESSION nODEL: HG^A0*L"A1 



SPECIES 
PIKE 

mLLEYE: 



m 


HI 


1 


STD LEM, 


HG 


AT STD 


0,011086 


0,%947 


0,67 B 


60 




0,59 


0,010500 


1,U5« 


0,808 


50 




0,8 3 



MEROJRY DATA SUFi^mRY 
a-4'mRlO' fllNIST'RY Of THE EWVIECti -e-JT, Li^COimiORY SERVICES BRANCH 

LOCATION: LAI^. mWi-i #«C2, 1975 

SMPLIiC S1TE:SPAWISH R„ DISTFICT: I^COm LAT/LGNC: 4611/8 219 

LATA SOURCE: MOE 



SPEQ ES rJ 


E'ERCUEY CONC. 


LEWCTH (Qu) V.EICfrr(a;,) 


l>-,5 




mealni range, 


ilEAN RAl^lGE FT, AN RANGE 


ppf- 


Y, PERQI * 7 


0,27 G,l&- 0,38 


27,1 24,1- 2S,2 234 229- 346 


0,0 


PIKE 10 


0,25 0,1> 0,45 


52,D 45,5- 68,5 990 535- 2267 


0,0 


f\, SUCKER * 10 


0,06 0,0 3- 0,14 


36,2 30,9- 4 3,5 60 3 359- 10 34 


0,0 



* SIZE ^ECIFIC CLASSIflCATiav /AVAILABLE 



fiERCURY COtMCEI?lRATIOIv liv IM^ATIONi TO FISH LEM3TH 



SIZE RANGE IW INQIES 

SPEaeS <6 6-8 &-10 10-12 12-].4 14-18 1.8-22 22-26 26-30 >30 

Y, PERQi ,- ^ A A E - - - - - 

U„ SUCKER - - - A A A A - - - 



A MERCU'RY COi^lCE[^!lFATION C 5 PP!'-i 
E lEECURY COiJm'CEK'IPATIOI^ 0, 5-1,0 PR-l 
C fER'OJRY C0wCEi4TFATI0« l,i0~l, 5PH-1 
D t-ER'CURY CO'NCEw'lRAJriO'N >1,5 FPTi 

r-!ER'CURY DATA NOT AVAIEAHiE FCK THIS SIZE 



*******REaJESSia^ DA'IA ******* 
vEGRESSiasl ElODEL: HC=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


S'lU' Le4, 


I-IG AT STD 


Y, PERCH 


0,000001 


3,89318 


0,946 





0,00 


W, SUCKER 


0,0000'02 


2,37253 


0,765 


i 


0,00 



I 
I 



I 
I 
I 

mm 

I 



I 



t 
I 
1 



I 

I 

I 



I 
I 

I 

I 

I 



I 
I 
I 

I 

n 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 



MERCURY DATA SUMMARIES 
LAKE SUPERIOR 



MEBCUBI CAIA SUi-!IERY 
CymRIO' tllWISTRY Oh THE EiVIICiK'LC;.^! , IMCmmm SEIIVI^CES BE?K'ai 

LOmTIOtj: LAKE SUPEI ICE 11, 197 3 

SMfLING SITEi PIWL BAI LIS'IFICT: llljNDEE DA:Y LAT/JLCNC: 480'2/89B0 

DAm SOURCE! fOE 



SPCaES t4 rXRCDBi cose. LEl^d'H (Cu) VEIQiTCO,.,) 


?>=,5 


mm BM4i£. r£m pmhCe mm e^ge 


ppri 


wilTEFISH * IC 0^,18 0,06-- 0.36 4 £,7 40,?- 56,5 1693 8 3,5~' 2 315 


0,0 


E, TIOUT IC 0.19 0-31- 0,4S 43,7 37,:- 47,5 1094 472- 1«9 


0,0 


v.AET.E'YE * IC 0,60 0.45- 0i,80 44,1 42,4- 46,5 1171 1026-' 1371 


70,0 



* SIZE S'ECIFIC CU\,SSIFIOVTICf.' AVAILAELE 



^•lEE'ajRY CCKCEt^IFA'ri02\ m PELATia^ TO' FISH LEiCTH 



SIZE RAMCE IN IN'CHES 

SPEaES <6 6-8 &-10 110-12 12-14 14-18 18-22 2^26 26-30 >m 

VailTH'ISH .-.«--- A h B 

MM.T.RYP- „ ^ ~ - « B D - - -' 



A MEEOJiRY CONCENlRftTia^l <0, 5 PH'-' 

B MERCURY Ca^CEil'imTIOlM Ow 5-1,0 PPM 

C tERCURY CONCEN'lEATION 1„0-1,5 PPf-l 

D MiBCURY OONCEdimTlON >1, 5 PK-^i 

- FiEROJ'RY DATA NCT WAIIAELE FOE THIS SI2E 



.RDSRESOiaNi ilODEL: K.G«A0*L''A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD Lffi, 


HG AT STD, 


VtilTEFISH 


COO'OOOO 


3, ■98 796 


0,0.2 3 





0,00 


Vm,hEYG 


0,000000 


5,68809 


0,907 


50 


1,20 



ICROjiRY DATA SUf-ffmRY 
QNimMO' MINISTRY Of THE EN¥I FOll-fiNiT ,, LffiORATORY SERVICES B^FMO! 

LOCATION: LAKE SOP£:F10K #1, 197 3 

SMPLING SII'E: THUWDEE BAY DI,ei"FICT: THUNDER aSiY LAT/LONG; 4825/8900' 

DA-m SOUFCE: MOE 



SPEQ ES N MEECUF Y COlC ^ L:ENGT'H (Ol , | IE I GHT ( QJ « ) %>= . 5 

FiE,^ Emm I4EAN RANGE ffiM FANGE PFf:i 

WfEIEFISB * 9 0',12 0,08- 0,18 45,2 42,4- 47„5 1199 953- 1462 0,0 

L, TiDUT 6 0.68 0„61- 0^,73 59,2 5:3,8* 67,1 2592 2107- 2851 100,0 

CLfflO 2 0.15 0,14- 0,16 i5,2 34,5'- i5,8 504 499- 508 0,0 



* SIZE ffECIFIC CLASSIC I'CAIIM AVAILABLE 



l-ffiRaiBY CONCEOTPAlia^ IN EELATlQia TO ElSfl LENCTH 



SIk,E FANGE IN INCHES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10'-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30' >30 

WHIIEFISH « ^ - - -. A A - - - 



A MERCURY CQNCEWTFATICK €), 5 PPM 

B f-ERCU'RY CONCENTRATICK 0u5-l«0 PPM ,, 

C ffiROO'RY COr^i'CENTRAT ICIJ' 1,'0-1,5 PH-J 

D ffiRCURY COWCE.NTRAI- I'ON >1, 5 Pffl 

- HERajRY DAl'A U01 AVAILABLE BOB TfflS SIZE 

****** *RE:GRESSia^ DA'-IA ** ***** 
RBGPESSIQNi MODEL: HG^i0*L",Al, 

SPECIES AO Al R STD LE2^, ilG AT SID. 

&«ITEFISH 0,000000 4,75026 0^741 0,00 



MEKQJ'EY DMA SU^»mFY 
aM-mRIO' MINISTRY OF THE ENVIBON'^;EWiT, LffiGFAlOBY SFaVIOES B^RWai 

WChTlOni LAKE SUPIWC'P #2, 1976 _. ,^,^,^^,^ 

.SAivpLING SITE: BLACK BAY DISI'BICT: TttlWDEE BAY LAT/LOKIG: 48 35/8810 

DNm SOURCEi FBB 



SPEQES iNi riEECURY CONC. LENGTH (Ql,) ■I^EIGHTifffl.) I>=.5 

ME» Bmm riEANi ran^ge mm range pfm 

L. TTOUT * 8 0.15 Oi,0'9- 0« 24 50,5 46,0- 55«5 1618 120'0- 2076 0«0 
* SIZE SPECIFIC CLA,SSIFICP.TiaM AVAILABLE 



r-ffiROU'RY COKCENTKAI'iai Ii^^ RaAH,QN 10 FISH LENGTH 



SIZE RA,m:-E INI INCHES 
a^'EaES <6 6-8 8-10 10^-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >B0 

U THOUT _ - ^ - - A A A - - 



A ^E,HajRY C0t4CEtviTRA:T10'^i C 5 P»! 

B MERCURY CONCENIEAI'ION a 5-1,0 PH-] 

C ffiRGURY CaCENTRATlON 1.0-1,5 PBi 

D I-EBCDRY GQNCEt^'IlftT lOM >1, 5 FH'-l 

- fffiRGU'RY DATA NOT AVAILA,ELE POK THIS SIZE 



****** *REGRESSiai DAm ******* 
RBGRESSIQN MODEL: OG^i^L^'Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


S'lD LEtl, 


EC AT S'TD 


L„ TROU^T 


0,000000 


J, 2 7 376 


0,700 


60 


0,25 



I 

I 

I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 



MERGURY DATA SUrmRY 
fflmRIO MINISTRY OF THE ENVIRQtlMEMTp LABOmTORY SERVICES BRAIxICK 

IiOCATION: LAIC SUPERIOR #2, 197 S 

SAMPLING SITE: BLACK BAY DISTRICTi TtUNDER BAY LAT/tiONG: 4840/8825 

DATA SOUBm: MOE 



SPEQES N lEROURY COlC, LERJGTH C'Oi,) fffilGI-ff ( QU ) _ 'l>-,5 

mm RANffi h^mi range mem bmce pph 

CISCO 9 0,19 0,13- 0,2 3 B^,l 26,9- 34,5 4 32 390- 527 0,0 

L, TROUT 10 0,6 3 0,46- 0,93 6d,9 55,1- 68,6 2608 2197- 3060 80,0 

WmiEFISH * 10 0,04 0,02- 0,10 44,0 41,7- 46,7 1072 890- 1389 0,0 

* SIZE SPECIFIC auASSIFICATICP AVAILABLE 



MERCURY CONCEOTRAIION IN HELAIICW TO' FISH LENGTH' 



SIZE PAINGE IN IN'CHES 
SPECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

hfflTEFISH - - - - ^ ,A A - - 



A ffiRfflRY COKCENTBATIOH •<l},5Pe.1 

B t^ROJ'RY CONCENIRATIOM 0,5-1,0 pEfl 
C I'ERCURY CONCEN'TPATI'OM 1,10- 1,5 PPM 

D ^ERlaJRY Ca^CEN'IlRATiaN >1, 5 PPI^'V 

MERCURY DATA N01- AVAIIABLE FOR TipS SIZE 

*******REgpE|sia>] DAm ******* 

REGRESSIQM MODEL; 1JG^0*L"a1 

SPECIES AO Al R STD LKl, HG AT SID. 

ffilTEFISH 0,000000 9,13858 0,706 0,00 



MERCURY DhTh BjmVKm 
Q^mRIO MINISTRY OF THE ENVIBCMIENT, LffiORATORY SERVICES BRMCT 

LOCATION: lAKE SUPEKEOl #3, 1976 

SM'ffLING SITE: NIPIGON BAY DISTRICT: THPNDEE MY lAT/LONG: 4855/8800 

DATA SOURCE: FRB 



SPEQES N MERCURY CONC« LENGTH (CM,) WIGHT (GIL ) l>=,5 

MEAN BAN'QS MEAN RAN'GE' MEAN RANGE PPM 

L. TIOJT * 8 0»19 0,08- 0,45 50,7 43,5- 64«5 1709 1044- 3756 0,0 

* SIZE aPECIFIC CLASSIFICATiag AVAILfflLE 



frERaiRY CONCTNTRATIOM IN RELATIOJ TO FISE LENGTH 



SIZE RANGE IN INOffiS 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-10 18-22 22-26 26-30 >B0 

L, TFDUT -----AAAB- 



A fCROJRY C^ONCENIRATION 4)^5 PHj 
B ffiROURY CONCENimTION 0,5-1,0 PFM 
C I^ROJRY C'ONCEWTRATION l,i0-l,5 PPT! 
D r-ffiRCURY CONCENIRATION >1,5 PHI 

MERCORY DATA NOT AVAILABLE FOE THIS SIZE 



*******REGRESSIQJ DAIA ******* 
REGRESSiaN MODEL: EG^^L'AI 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


SID LEN, 


HG 


AT SID 


L„ TPOUT 


0,000000 


U 7202 3 


0,784 


60 




0,12 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 

I 

i 

I 
I 

I 
I 

■ I 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 



I 
I 



HEROJEY DNTh SU'M'mRY 
mTAMO MINISTRY OF THE aNlVIEOr«iEi.MT, LffiORATORY SERVICES BRMNiCB 

LOCATION: lAIC SUPERIO'R #3, 197 7 

SAMPLil^Q SITE: PAInIOVKE BAY DISTRICT? M,O0m LAT/LONG: 4657/8441 

Dftm SOURCE: I40E 



SPEaES N E'lERCURY CONC, LENGTH (Ql,) HEIGHT (CM,) l>=,5 

I'EMi RANGE hmm RANGE flEAN BMCE PPM 

SFELT * 5 0'a7 01,10'- 0,2 3 17,3 15,0- 20,0 30 1'9- 45 0,0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY COKCEMl'RATIOl^ IW RfLATiaNi TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INQIES 
SPEQES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 



&MJT AAA 



A MERCURY Ca^CENTFAT ION <D,5PFM 
B ^ERCURY CQWCENTrnTION 0, 5-l,0PPf! 

C !'ERCURY CONCENTEATION 1,0-1,5 PPM 
D MER.'CURY COiSlCEN'imTia.I >1, 5 PPM 

MERCURY DATA NOT AVAILAELE FOR TfflS SIZE 



*******EEGRESSI0I^ DAm ******* 
REGI^SSION f.-DDEL: HG^0*L''A1 



a^BCIES AO Al R SID LM^ HG AT STD. 

SMELT 0,000108 2,57916 0,931 0,00 



t"1ERGURY DATA SUI#ftRY 
'a^:mRIO MINISTRY OF THE BWIRONI-IEOT, LffiOmTORY SEBVICEB: B^^CT 

WmTimt LAKE ,SUPE1I0'R #i, 1976 ,«er/oo-,i= 

SAJvPLIiC SITE: MED ROCK DISTEICT: TOMDER BAY lAT/LOWGt 4855/8815 

DA-m .SOURCE I MOE 



SPEaES N KEIODRY CONC„ LENCTH (m,) WIGHTCGFL) l>-*5 

M^N Emm MEAN RA,NGE mm :rmge PPf-l 

St-ELT * 6 0.17 0»08- 0,48 15,8 15,0'- 20,*0' 50' 20- 200 0.0 
* SIZE ffECIFIC CLASSIFICATia^I AVAILABLE 



f-lERCURY CON'CENTRATIOK^' IN RaATiaM TO FISH LENGTH 



SI2E RANGE IN llCHES 
SPEaES <6 6-8 fr-lO 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

a-!ELT h B U ^ .-. ■ « 



A t-ERCURY CONCENTRATIQM <0„5PB1 

B MERCURY C'OJ'CEN'TRAT IM 0« 5-1, PH-i 

C ^ERaJRY C'QN'CENTEATICW 1,0- 1,5 PPM 

D tERCURY OONCENTimTION >1„5 PH4 

- MEROJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE. 

** ** ** *REGRESSIOM DATA* * ** ** * 

RIGRESSION MODEL.: HG^'0*L"A1 

SPBCIES AO .Al R B.TD L:EN, HG AT .STO', 

SMELT 0^,000000 5,31206 0,924 Q 0„.00 



MEROTRY DATA .SUI#IAK.Y 
ajmRIO MINISTRY OF THE ENVIBONMENT, MBOMroRY SERVICES BRANCH 

LOCATICMi: .lAIffi; SUPERIOR' #3, 1976 

SAMPLING SITE: ROSffOOT DISTRICT: THUNDER BAY LAT/LONG: 4850/8731 

DATA, S0U:RCE: MOE 



SPEaES 


E MER:ajRY COKC, LENGTH (CM.) P^EIGHTCCM^) 


%>=,5 




mea,n ran'Ci; mean ra,nge me:an ^ range 


PPM 


L« TBOUT 


* 21 0.49 0,24- 0.87 52.2 41.0- 68,0i 2182 46- 5038 


38,1 


mm 


2 0,24 0«22- 0«,25 46,5 46,0- 47,0 1244 995- 1492 


0,0 


RAIMBOW 


1 0,13 - - 61,0 - - 1990 





SIZE ^ECIFIC OiASSIFI^CATICN AVAILABLE 



MROURY CONCENTRATION IN RELATION TO FISH LE:NGTH 



SIZE .RANGE IN INOffiS 
SECIES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L, TroUT - - - - - A B B B - 



A MRCURY CONCENimTIOsI <0,5PH-1 

B MERaiRY CONCENTmTI« 0,5-1,0 PPI^I 

C MEROJRY CONCENTOTTION 1,0-1,5 PPM 

D I-ERaJRY CCMCEN'imTIC^ >1,5 PHI 

- MERajRY DATA NOT AVAILAE.LE FOR THIS SIZE 



*******RE:GRESSICN DAm ******* 
RBGIESSION' MODEL: HG^O*L*Al 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


S'lD' LEN, 


HG AT STD, 


L, TROUT 


0,000394 


1, IB 996 


0,745 


60 


0,60 



MERCURY DATA SUMMARY 
a^imraO MINISfrPY Of the BNVIROIMQ^I', MBOmiORY SER¥ICES BlM^iCH 



LOCATION:: LA„KE ,SUPEK[GF #1, 
,SM'PLING SITE: RffiSPOra PT,, 
DNm SOU'RCE: MOE 



197 3 

DIOTRICT: TffiJNDER BAY 



LAT/LDNGs 4849/87 31 



SPEQ ES N 


!ilC,RajRY CONC, 


LENGT'H laU) 


ICI'aff(ai,| 


t>«,5 




M:EAN RAt^'GE 


hmPM RANGE 


MEM RMSIGE 


PPM 


VvHIlEFISH * 10 


0,2 O^ia- 0,31 


44.6 42,9- 49«3 


1071 944- 1262 


0,0 


L, TPDUT * 10 


0.35 0,0 7- 0.44 


51,3 46,0- 55,4 


18 39 1135- 24 3 3 


0,0 


MEtOflMEE 10 


0.08 0,06- 0-.10 


36,6 34, > 38,1 


480 400- 527 


0.0 



* SIZE .SPECIFIC CLASS! FI CAT IttJ AVAILABLE 



t'EROJiRY CONCEOTRATia-i 11^ RaATia^i 10 FISH LEl^GTH 



SIEE RANGE IN INCHES 

^SPEQES <6 6-8 i&-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26-30 >30 

Wil/IEFISil -.--..-« A B - - - 

L, t:rqut ^ „--,,- a B D 



A ICRCURY CONCENTRATION 4], 5 PHI 

B ffiR,aJiRY CONCENTRATION 0,5-1,0 PHI 

C t1ERGUi,RY CQNCTNimTI'CK; 1,0-1,5 PPtl 

O MERGUiM COTCENTRftTICM: >1, 5 PR4 

- MlROJiRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



* * ** ** *RE.GRESSiai DAT^* * ** ** * 

ffiGRESSia^ MODH.: HG^A0*L"A1 



a^'KIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT SID 


'MilTEFISH 


0,000000 


5,54670 


0,718 





0,00 


L, TOTUT 


0,000000 


6,16799 


0,719 


60 


0,85 



OWmMO MlNiISTBY OF THE EWIKOTf'EKT, U^BOBMOBY SEflVlCES B.PM.'CH 

LOCATION: WFE SOPiMOF #4, 197^ 

SM'PLING SITE: MOSS IS. DIS?l.'iaCT: THJWDEE BAY LAT/LOtC:. 48 39/8813 

DATA .S0U:R,CE:: MOE 



SPECT ES 


N 


MEBCUPY CODjC« LENGT'H (Q-U) 


WEIGffl'lGlu) 


%>«,5 






MMN Wmm ^.EAN RAW'GE 


MEM mmGE 


PPM 


L. TB3UT 


1 


0,71 - - 58„4 


2465 


« 


a SOD 


10 


Oia.4 0,11" 0,19 31,0 10^,2'- 35,6 


514 409- 627 


0,0 


WMTEFISH 


2 


0,15 0,13- 0,16 46,0 45,2- 46,7 


1099 944- 125 3. 


0,0 



MEROJ'RY DATA SU,flftRY 
UJmRIO' MINISTRY OF THE HWIR0N.r-£L\l'1 , tMOmmm SERVICES BR^iQl 

iiOC3\TIQNs UM<E .SUPERIOE #5, 197 3 

SMIPLItC SITE: JAC3CFISH BAY DISTfTCT: ITONiJER BAY LAT/LONG: 4848/8659 
uAm SOURCC^ F;OE 



SFEa ES 


N 


riERCURY COt^C, 


LENGTH (Q-1,) 


IOGEIT(GI',) 


l>^, 5 






l^iEM RM,GE 


MEAN RANO; 


MEM :range 


WM 


VvHI'TEFISh 


10 


0^,06 0,04- 0,08 


39,8 17,6- 42,2 


8 SI 717- 1099 


0,0 


CISOO 


* IC 


0,16 0,0i>- 0,2C 


36,5 3 3,£- 40,6 


612 481- 953 


0,0 


U THDUT 


10 


0,46 0,33- 0,65 


50,4 46,7- 55,4 


173 7 1226- 244 3 


30,0 



* SIZE ffECIfIC aL^.SSIFICftTia'J AVAIL?\ELE 



f'^R'OJiFY CO[^CE:OTimTia. 1^ BELATIQ-Ji 'ID' FISH LEMGTe 



SIZE RA^CE IN INQIES 
SPEQES <6 6-8 .8-10 10-12 12-14 14-]Le 18-22 22-26 26-30 > 30 

asm ^™«,AAA-~-- 



a fCROJRY Ca^iCEiOT'FfflTmr^ €1, 5 FH-* 

a MERaJF.Y CON'CEWTmTIQ^ 0,'5-l,0PH; 

C fERCUFY COWCEIJTFATIGN 1,0-1,5 PHJ 

liEROJ'RY COi^CEwlimT lOi^ >1, 5 PEI 

- flEKOUiFY DATA wGT AVAILABLE POP THIS Sli^C 

*******p£,CRE£SIOf:^ OAlh******* 
KEGPESGIUm VOueL: FiC=AiO*:LrAl 

SPECIE3 AO Al n SID LEN, fIG AT SIC, 

CISCO 0,000000 4,01425 0,647 0,00 



fJEROiRY DATA SUMMARY 
'CWIARIO MIWlIST'RY OF THE QsiVIRONKEMT, LAEO'RAIO'RY SERVICES DRANCT 



LOCATION I LAKE, SUPEPIOR #5^ 
SMVhim SITE: PEN. HAroCXJR 
DATA source:: nOE 



1977 

DISTRICT:: Tf UNDER BAY 



LAT/LQNC: 4845/8624 



SPEaES 


u 


MEFCU^FY' COfclC 


n 


LEilCTH (QU) 




ffilGHTCCM,) 




%>=,5 






tEAN 


mmm 


mm 


RANGE 


WW'^ 


KANCE 


PPM 


KHITEFISH 


25 


0,74 


0,14- 


1,80 


38, ] 


26,0- 


45,5 


466 


181- 


793 


52,0 


R„H.SUC:i«R* 


7 


0%91 


0,18- 


1„S0 


J0,4 


20,5- 


43,5 


395 


45- 


951 


8 5,7 


L, TBDUT 


6 


0',84 


0,71- 


0,98 


70,8 


6 4,5- 


74,0 


3964 


30 35- 


4621 


100,0 


BMmOM 


3 


0,12 


0,08- 


0,14 


47,2 


32,0- 


55,5 


1450 


453- 


20 39 


0,0 


aiRT.T 


8 


0,29 


0,20- 


0,4 3 


22,0 


19,0" 


26,0 


51 


45- 


91 


0,0 


cism 


1 


1,50 


- 


— 


5 3,5 


^ 


— 


14 50 








BUPBOT 


1 


1,60 


-- 


_ 


5 3,0 


— 


- 


1359 


^ 


— 


» 


Vi. SUCKER 


5 


0,7 3 


0.16" 


0,55 


2 5,2 


22,, 5- 


36,0 


4 35 


227- 


680 


80,„0 


* SI2E :SPECIFIC 


cr.ASSIFICATia'J AVA 


ILAELE 















.ffiRCURY Ca'-^'CEKTEATiavt IK .RELATICM TO^ FISH LE:NGTIi 



SIZE RANGE IN INQCS 
SPEaES <6 6-8 8-10 1^0-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 > 30 

B,H„aJCffiR - A. B E C D D - - - 



A !ERCURY COMCEM'TmTiai €), 5 FBI 
B, MER'CDPY ClONCENTRft'lMCiN' a 5-1,0 PHI 
C MERCURY COMCENTRATICW 1, 0-1,5 PPT-i 
D fffiRCORY CaCENIRffr la^ >1,5 P,H1 

I'ERCURY DAl'A NOT AVAIIAELL FOR THIS SI,£E 



*******RrcRESSiaxli DA^TA, ******* 
RBGRESSia^ ^"lODEL..: HG'^0*'L''A1 



SPECIES 


AD 


Al 


R 


SID LBsl, 


EG 


AT S'lD 


R,H^SUC^R 


O, 000607 


2^02426 


0,8 32 







0.00 



MEROJRY DATA SUMmKif 
CNmRIO MINISTRY OF THE ENVIBCMMENT, LfflORAIORY SERVICES BEANCH 

LOGITION: LAKE ajPERIOR #5, 1976 

SAMPLING SITE: PENINSULA HAR«DISrRICTi THUNDER BAY LAT/LONG- 4844/8625 

DATA SOURaB:: WE 



SPEaES N f4ERClJRY Carc« LBNGTH (CM,) MlfflTCOl,) 1>^. 5 

MEAN RANGE MEAN RANGE MEAN RANGE PPf^l 

WHITfflSH * 18 0«86 0^.08- 2,10^ B7,,5 31,0- 45*0' 479 227- 965 66,7 

W„ fflCKER * 24 0'«,79 0,0>- 2,10 29,2 20,5- 47,0 357 85- lO'B 75,0 

L, TRDUT 33 olw 0.71- 1.90 esla 63,0- 77,5 3368 2554- 5108 100,0 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATIOT AVAILABLE 



MERCURY CONCENTRATION IN RELATICN TO' FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INCTIES 

SPEaES <6 6-8 fr-lO 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >m 

WITEFISH - - - A B D D - - - 

W, .aJCKEl - A B B B C D - - - 



A ^ERaJRY COtCENTRATION <0,5PH1 

B ^ERaJRY CmCENTrnTiaNf 0.5-1,0 PH^ 

C t'EROJRY Ca^'CENTrnTION 1^0-1,5 PR1 

D IvEROURY CONCENTRATION >1,5PH1 

- fffiRajRY DATA NOT AVAILABLE FOR TfflS SIZE 



**** ***EEGRESSiaNl DATA,******* 
RBGRESSim M^QDEL,: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD Lra, 


HG AT SID 


MITEFISH 


0,000000 


4,29309 


0,500 


Q 


0,00 


W, SUCKER 


0,00546 3 


1,424 33 


0,548 


t 


0,00 



nEROJRY DATA SUMMRRY 
a^mRIO MINISTRY O'F THE HWI KONMENT , IMOmmm SERVICES DEM-JOi, 



LOCATION: LAK SUPEPIOR #5, 1977 

SMPLING SITEi PEN, HAffiOTR DISTEICTj TIUNDER MY 
DATA 80URCE? liOE 



IAT/LONC:i 4845/8624. 



SPEQES 


N 


MERCUFY OONC 


1, 


LEiJGTH {ai,| 




KEIGIfrCGM,) 




l>^,5 






mMi 


RANGE 


mm.'i 


RMIOE 


MEM4 


hmCE 


PPM 


irtffllEFISH 


25 


0,74 


0,14- 


1,80 


38,3 


26,0- 


4 5.5 


466 


181- 


793 


52,0 


R«H«SUCI€R* 


7 


0.91 


0,18- 


1,S0 


30,4 


20,5- 


43,5 


395 


45- 


951 


85,7 


L, TTOUT 


6 


0,84 


0,71- 


0,;98 


70,8 


6 4,5-' 


74,0 


3964 


30 35- 


4621 


100,0 


,RAI,NBOW 


B 


0,12 


0,08- 


0,14 


47,2 


32,0- 


55, 5 


1450' 


453- 


20 39 


0,0 


SF.T.T 


8 


0,29 


0,20- 


0,4 3 


22,0 


19,0- 


26,0 


51 


45- 


91 


0,0 


cism 


1 


1,50 


— 


- 


5 3., 5 


.-. 


— 


1450 








BU,RH3T 


1 


1,60 


- 


- 


5 3,0 


- 


« 


1359 


~~ 


^ 


_ 


W, SUCKER 


5 


0,7 3 


0,16- 


0,55 


2 9,2 


22, 5- 


36,0 


4 35 


227- 


680 


80,0 



SIZE SPEaFIC aASSIFICATia^ AVAILABLE 



frffiROJRY COi'^CEKTr^ATIffii IN KEL.ATia3 W FISH LENGT'ii 



SI2E' KAWGE IN INQIES 
SPEaES <6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

r{,H,9PCIER - A E D C D D - 



A fEROJiRY CONCEN''TFATIONi '^D, 5 PPf-: 

B. MERajPY COtJCENTPAT ICiN^ 0,5-1,0 PHi 

C FEBCURY CaMCEWTPATICH 1,:0-1, 5 PPfJ 

D ffiRCUFY CCWCENTK^riffi >l,5PFfl 

- ^EaOIRY DATA NOT AVAIIAELL FOB THIS SIZE 



*******REGRESSia^ DAIA******* 
REIGRESSia^ mOEL^i HC^'0*L"A1 



SPTCIES AO Al R 

R,H,SUCEER 0,000807 2,02426 0,8 32 



SID Era, EG AT STD, 
0,00 



ffiBOJRY DATA SlMmM 
OimRIO MINISTRY OF THE EWIROOMENT, LlfflOlATORY SERVICES BRMCH 



LOCATION: LAKE aJPEMOR #5, 1976 

SAMPLING SITE: PENINSULA fmR«DISTRICT: THONDER BAY 

DATA SOURCE: MDE 



IAT/LO!C: 4844/8625 



SPEa ES 


N 


!4ER0URY CaC, 


LENcre (<M,) 


VEICHTC'Olp) 


%>=, 5 






MMN: RANaE 


mm RANGE 


MEAN mmGE 


PPM 


WHITfflSH * 


18 


0-86 0,08- 2,10 


37,5 31,0- 45,0 


479 227- 965 


66.7 


W, SUCKER * 


24 


0,79 0,07- 2,10 


29,2 20,5- 47,0 


357 85- 1078 


75,0 


»W,T 


1 


0, J6 - 


22,5 


57 


— 


L, TiDUT 


53 


0i,98 0,71- 1,90 


68,2 63,0- 77,5 


3368 2 554- 5108 


100.0 



* SIZE .^ECIFIC CLASSIFICATION AVAILABLE 



MERCURY CONa::NTRATI^0N IN RaiATION TO FISH LENGTH 



SIZE RANGE IN INOTES 

SPECIES <6 6-8 Q^IQ 10-12 12-14 14-18 18-22 22^26 26-30 >30 

VHITEFISH - ,. « A B D D - - - 

W, SUCKER - A B B B C D - - - 



A :r«R'ajRY CONCENTRAT ION 4},5PFFf 

B ^EROURY CaiCENTimT im Ou 5-1,0 PK1 

C FERCURY Ca,4'CENimTI0N 1,'0-1.5 PHI 

D t'ER'CORY CONCENTraTION >1,5PH1 

- IffiR'OJRY DATA NOT AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******REGRESSIOT DAm******* 
kBGRESSI^ON MCDEL,: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


AG 


Al 


R 


STD L'EN, 


EG AT SID 


MilTEFiSH 


0,000000 


4,29309 


0,500 





0,00 


W, SUCKER 


0,00546 3 


1,424 33 


0,548 





0,00 



MEROUBY DATA ,SU»ftRY 
ONTARIO MINISTRY OF THE EWIIOiMENT, UBORATORY SBRVICES BBMCa 



.LOCATION; LAM SOPEraOR #5,, 1975 
SAILING SITES PENINSULA ,HAR,DISTEICTs 
DAm SOUiRCE: MOE 



THUNDER BAY lAT/LONG; 4844/8625 



SPEaES 


N 


MERajRY CONC^ 


LENGTH (Ql,) 




WEICTT(»!,) 




i>-,5 






MEAN 


ranct; 


mm 


RANffi 


imm 


RANGE 


PPM 


WHITEFISH 


15 


0,74 


0*30- 1,50 


38«5 


30,0- 


44,0 


478 


171- 


741 


7 3,3 


L. TBDOT 


6 


1,01 


0,50- 1.90 


65.7 


63,0- 


70.0 


2707 


2108- 


316 i 


100,0 


RAIieDW 


2 


0,47 


0,44- 0,49 


34. 5 


33,0- 


16,0 


455 


426- 


484 


0,0 


BURmT 


2 


1j0 3 


0,96- 1,10 


43,5 


40,0- 


47,0 


544 


460- 


627 


100,0 


G. SHAD 


7 


0,24 


0,18- 0,27 


19,1 


16,0- 


22,0 


102 


71- 


14 3 


0,0 


W„, SU'CKER * 


6 


0,64 


0,50- 1,00 


28,7 


23,0- 


38,0 


305 


171- 


627 


100,0 


L,N,SOCKER* 


26 


0,81 


0,09- 2,60 


53,7 


25, 0- 


46,0 


471 


171- 


1111 


50,0 


* SIZE SPECIFIC CLASSIFI'CATICN AVAILABLE 















MERaORY CONCE'NTmTI'CH IN RH.ATI'CM 'TO FISH LENGTH 



a^EaES <6 

W, SUCKER 
L,N. SUCKER - 



SIZE RAICE IN raOES 
6'-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >I0 
-BEBC---- 
A A B. D D - - - 



A .MEROJRY CCWCENTRATICM <0,5 P.™ 

B ffiRGORY CONCENimT ICM 0,5-1,0 PPM 

C jyERQORYCmCENTmTION l,CHl,5 PM 

D «RajRY COlCraimTION >1,5 PW 

- f^ERCURY DATA NCT IVAILABLE FOR TfflS SIZE 



*******REGRESSICN DATO ******* 
RBGRESSICN MODEL: HG=A0*L"A1 



SPECIES 


m 


m 


R 


M, SUCKER 


0,010611 


1,21715 


0,85^ 


L,N, SUCKER 


0,000010 


■5,156 « 


0,760 



Sm LEH, HG 



I 



AT SID, 

0,00 

0,00 



MEROJRY DM'A SUf#F\RY 
aM'iaRIO' HINISTBl^ O'F THE ENVIfCt«'EivT, LPmEmOm SEaFiVICES BPMiCB 

WOiTimt LAKE SUP Ef I OB #5, 1971 

SMFLIWG SITE: PEMIM,SULA HA,R,D1STF:ICT: THJt^DEK BAY 

mm souRCEi moe 



LATAONG: 4844/8625 



SPEQES W T'lERajPY OONC- 

L, TroUT 10 0.67 0i,,47- 'l,10^ 

WiITEFISH 4 0,75 0*44- 1,00 



LENC?rH iQA„} 
MEAW RAiCE 

54,5 51,6- 58,4 
44,1 41„7-. 46,1 



KEIGHTCOU) |>-,5 

ME^i RANGE PPM 

220 3 174 > 2760 80,0 

1144 817- 1315 75,0 



.MEROJRY DATA SU'ttmKy 
O^-mRIO MINISTRY OF THE ENVIHOTMQslT, ,LfflO',RA10RY SEPVI,.CES BF»'CE 

LOCATION: lAM SUPERIOE #5, 1977 

SAMPLING SITE I TEBRACE, EA,Y DISTBICTrTHUPDER MY EAT/LONG: 4850/8705 

DAm SOURCE: IDE 



SPEQES N KEROJiKY CONG. LENCTK(a'u) iCIGHT(G^:,) l>=«5 

riEMi R/yMCE mm RANGE. MEMJI Emm PHM 

miTEFISH 25 Oa7 0,14- 0',21 47,4 42,0- 55,0 999 685- 1690 0,0 

L, TROUT * 24 0,65 0,15- 1,90 55,3 40,0- 74,0 1758 560- 4010 45,8 

* SIZE SPECIFIC CLASSIFICATIOv AVAILABLE 



,MER,CUEY CONffiWl-RATICK IK I^aATIO^ TO' FISB LENGTii 



SIZE RANGE IN MaiES 
apEQES <6 6-8 8-10 10-12 12:- 14 14-18 18-22 22-26 26-30 >30 

L, TROUT ------ A B B C D 



A MER'OJRY CONCElNi'iroTia^i! CSPHI 

£• r-BR'CORY OONCEN'TFATIQN 0,5-1,0 PKi 

C ME.ROORY COiN'CENimTION 1,'(>-1,5 P»". 

D ,^ERCU■RY CONON'TEATION >1, 5 PHI 

- MERCURY DATA NOT AVAILABLE FOP THIS SIZE 



****** *REGRESSIa^l DAIA ** ***** 

REGRESSION MODELS HG^0*L"A1 



SPKIES 


AO 


Al 


R 


STD LE!I, 


HG AT SID 


L, TROJT 


0,000004 


2,9565 3 


0,705 


60 


0,68 



fr'IERiQURY DATA SUIII'iVBY 
a^iTARIO MINIOTRY OF THE MVIBDN^ffMT," LABO'RATORY B'ERVICES B^RM^OI 

LOCATICM: LAM SUPEMOK #5, 1976 

BAWLING SITE: TffiimCE BAY DISTRICT: THUNDER BAY LATAONG: 4847/8710 

DAm 93U,H3: MOE 



SPEa:ES. N ^■ERCO■RY CONC* LMCTH (ai.) WEIGIff'CGM,,) %>=^,5 

MEAN RANCT: mean RANGE MEAN RANGE PPM 

L, TBDUT * 15 0',,41 0,22- 0,88 52,5 47,0- 65,0 2ffi5 1344- 3M4 13«3 

* SIZE ^ECIFIC 'CLASS! PI'CATIW AVAILABLE 



liERCORY CON'CENTRATION IN RHiATICM TO FISH LENSTH' 



SIZE RANGE IN INaffiS 
SPEaES <6 6-8. 8p-10 10-12 12-14 14-18 18-22 22-26 26-30 >S0 

L,, TROUT - - - - - A A B^ C - 



A KiEROJRY Ca^lCENl^AT ION <D,5PH'l 
B MEROLJRY CQNCEN1R?^TIQN 0,5-1,0 PPM 
C TERCURY CONCENT R?\T ION 1„0-1«5 PPf1 
D MEROJRY C0NCK>1TRATI0N >1,5 PFM 

T'EROiRY DATA NOT /AVAILABLE FOR TMS SIZE 



*******RE(KESSIOT DAm******* 
RBGraSSION M0D:EL: HG^iDfcL'^Al, 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEN, 


HG AT SID, 


L, TBDUT 


0,000000 


3,58251 


0,893 


60 


0,61 



ME«UR¥ DATA .SUI-imRY 

ONiTW^O MINIST'FY OF THE MVII»JMENT, im^BmOm SERVICES BBmai 



LOCATIONS LAKE ajPEMOE |6, 
SAMPLIl^G SITE: MICHIPICOTEK 

DATA SOURCE: MOE 



197 S 

DISTBiCTi M^OJm 



LAT/LONG: 4757/8453 



SPEQ ES 


ti 


MEB,CU 


m. com. 


LBTCTH Ca-U) l€IGHT{ffi,) 


%>^,5 






MEAN 


RAM3E 


MEAN RMICE MEAN RANGE 


Ptt4 


WHI'IEFISH 


10 


0.17 


0a4.- 0!,18 


45,5 41,1- 4 7,5 1089 962'- 1271 


0,0 


L, TroOT 


4 


0,69 


0,60- 0..75 


41,8 3S,9- 44,5 949 844.- 1117 


100,0 


CISO) 


10 


0,2 5 


0,20- 0,34 


m.2 33,0- 38,1 562 418- 681 


0,0 



MElCDRy DATA SUMmro 
a^'BRIO MINieTRY OF THE EWIRO^MmiT, LABOMIORY SERVI^^ BRAI^CH 

LOCATIOJ: LAKE ,SOPEraO'B' #7, 1977 _ « .« .^- 

SAMPLING SITE: BATaiA:WM3A BAY DISTRICT: ALOTm LAT/t^'CIC: 4650/8425 

DAm, OTURffi: MOE 



SPiaES N MERCORYOmC. LENGTHCGM,) ICIGHT(GM.) %>^.5 

MEAI^' :RAN<3; mean RANGE MEM _ RMGE PPM 

L, TroUT * 201 0,43 0,21- 0,66 57..0 43,0- 71.0 1695 700- 330'0 35,0 

* SIZE ^ECIFIC BREAi®OW AVAIIABLE 



MERCURY CONCENTRATICM IN RELATION TO FISH LENGTH 



SIZE RAN3E IN mCHES 
SPECTES <6. 6'-€ :8-10 10-12 12-14 14-18 18-22 2,2-26 26- BO >30 

L„ TrcOT - ^ « - « A A B B B 



A MROJRY CONCENTRIfflOT 'C^S P»I 

B MERCORY CONCTN THAT ION 0w5-1.0PPM 

C MErajRY CaiCENlTOTIQN 1,0-1,5 PPM 

D MERQORY CONCENTRM'IQN >1«5 PPM 

- ffiRajRY DATA NOR AVAILABLE FOR THIS SIZE 



*******RE®ESSION DAm******* 
RBGreSSiasi fOOai^: HG- A'0*'L'".A1 



SPECIES 


AO 


Al 


R 


STD LEW 


HG AT STDm 


L. TRDOT 


0«O00317 


1,77788 


0,8 31 


60 


0,46 



MERCURY DAl'A SUI-IMARY 
QNmRIO MINISTRY OF THE ENVIKl^riHsiT, LABDRAIORY SERVICES BRMsICe 

LOCATION: Lkm SUPERIOR #7, 197! 

SMPLING SITEi BATOmWMIA DISTRICT; ALGOfft LAT/LOIC: 465 3/8 4 JO 

DAm SDUBCE; MOE 



LENGTH (m-) I^IIGOTCGM,) %>^«5 

mm RAiMGE imm Emm ppm 

39,2 ?7,3- 41,7 663 608- 715 0,0 

55,1 48,3- 65,5 1850 1289- 234 3 0,0 

46,1 43,4- 51,1 1169 1044- 1262 0,0 



SPEa ES 


N FEPj,CURY CONC, 




HEAM EM^m 


CI SOD 


6 0.15 0,10- 0,18 


L, TBDUT 


8 0,4 3 0,38- 0,49 


WIDTEFISH 


9 0,14 0,0 7- 0,19 



MERQJRY DAI'A SUtU'B.R^ 
'CN''mRIO MINISTRY O'F THE E2WIBQN1".ENT , LffiOBAlORY SfRVICES B^FMal 



LOCATION!! LAKE SUPERIO'K |7 , 1975 
SM^PLING SITE: EASTEEW BASIN Dim'BICT: 
DAm SOURCE I PEL 



m,mm 



LAT/LONGi -/- 



^EQES 


ISI 


f'EPCU'EY CQNC« 


LENGI'H (ai,) 


^lIGei'(GM,) 


%>^,5 






MEm 'Bmm 


MEAN mmm 


mm 


RAUGE 


PPM 


L,. TrouT 


10 


0^14 01.10- 0,20 


46,3 39,8- 50,5 


1121 


555- 14 32 


0,0 


LftKE CHUB. 


10 


01.18 0,08- 0,3.3 


27,3 25,0- 31,0 


169 


112- 268 


0,0 


^fflTEPISH 


10 


OaO 0.06- 0,14 


48, 6 44»0'- 52,0 


1135 


766- 1400 


0,0 


ft. aiCKEK 


8 


0,18 0.12- 0,24 


4 3,7 40,0- 47,5 


946 


696- 1154 


o-o 



MERCURY DATA SUPtt'^ARY 
CNIARIO' HINISrRY OF THE ENVIRa#ENT, LABORAIORY SERVICES BKAImCH 

LOCATICW: LA^. :SUPE.RIOR' #7, 1976 

SM'PLI,NG SITE: MMAINSE PT« DISTRICTS .ALQOMA LOT'/tOi^i 4702/8447 

DAm SOURCE I tOE 



SPEaES N MERCURY COMC, LQQGT'H{0U) l«rCflT{Oi,) 1>=,5 

t'£m mk^OL mm 'range mem rmge ppm 

L, TIOUT 40 0,68 0,16- 1.60 53,, 7 47,0- 65,0 1378 lOOO- 2'200 52,5 



illlll 




